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INTRODUCTION 


Hiustrates replaceable parts 
i del PDY-SA, and PDY-GA 
mation AC The pur 
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canon and selection of 
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Catalog RYD to Air 
os. Moa(s)464 
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and 46724 


63993 to 64441 inclusive 


Ë is comprised of the following main sec. 
ee n (n up Assembly. dris 


The Group Assembly Per 
piete, systematic bre 


well as sufficient dibus 
sonnel to readily identify a 


The airplane is divid 


following he { 
Flogs, (D) Landing Gear, (E 
(CG) Fixed OH CH 
components ace divided into 
and detailed parts, Usting items 
lowing classes: those which ha 
spares, these considered impractic 
average field equipment, or those which 
frequent removal and topica, Š 
drawn sections, tubing and other 
normally carried in stock are nai | 


The Group Assembly Parts List 
group thereof is preceded hy a du 
an indexed parts Het to facilita 
major items. Throughout this 


Section Ì 
introduction 


dentation of titles has been used to show the relation- 
ship of parts as indicated by assembly procedures. 
Thus, an item listed in a given column is a part of the 
preceding item shown in the next column to the left. 
That is, all component parts of an assembly or in- 
stallation are found immediately following it and in- 
dented one column to the right. The attaching parts 
of an installation, assembly or detail part are listed 
immediately below in the same column as the item or 
items which they attach and marked with an asterisk 
in the first column of the nomenclature breakdown. 

In the Group Assembly Parts List the left and right 
hand parts may be identified by the fact that some part 
numbers will have L or R following them, this includes 
dash numbers as well as prime drawing numbers; for 
example, 28W6011L and 28W6011-15L, 28 W6011R 
and 28W6011-15R. Other part numbers are identified 
by having no dash number as a suffix for the left hand 
and a dash one after the prime drawing number for the 


right hand; for example, 26W030 for the left hand ` 


and 28W030-1 for the right hand. When ordering 
parts it is important that the complete part number 
including the suffix,"L" or “R” be listed. 


The following procedure has been established for 


the purpose of defining whether or not parts of one . 


hand are assembled into an assembly of the same hand 
or opposite hand; the abbreviation L.H. or R.H. will 
ppear after the nomenclature of the part and just to 
the left of the “Units per Assembly” column. This 
will determine if the part, regardless of which hand it 
is, will be assembled into its proper assembly, right or 
left, | 

Unless otherwise specified, all items called out in the 
Group Assembly Parts List are to be used on all air- 
planes of the contract. In cases where an item is used 
for a limited number of airplanes, the replacing items, 
if any, are found immediately following. Such limited 
items are identified by a letter of the alphabet shown 
in parenthesis preceding the part number. Definite 
limitations in terms of airplane numbers will be found 
at the bottom of the page. 


NOTE 
Government Furnished Equipment is indi- 
cated by a single crosshatch preceding the part 
number. Government Furnished and In- 
stalled Eguipment is designated by a double 
crosshatch preceding the part number. 
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Due to the arrangement of the Consolidated-Vultee 
Aircraft Corp. drawing system, several of the Power 
Plant system drawings will be called out in the Group 
Assembly Parts List, and the “Unita per Ass'y” column 
will indicate one. This will mean one complete in- 
stallation for the entire airplane; in other words, two 
power plants. When ordering parts, care must be 
taken to make clear just which engine the installation 
is to be ordered for. I 


All purchased parts are listed in the section of the 
airplane in which they are found. The titles of pur- 
chased parts for which there is a parts list will be 
followed by the note: "See Figure Number——-——,” 
which number refers to the proper parts list and illus- 
tration. Parts lists and illustrations for purchased 
parts are presented in Group H of the Assembly Parts 
List. 

Vendors of purchased parts are listed immediately 
following the introduction. The vendors are coded in 
the Group Assembly Parts List and this coding is found 
immediately after the nomenclature of the part listed, 
and by referring to the list at the end of the introduc- 
tion, the vendor can easily be identified. 

The word “reference” has been used in this catalog 
to avoid doubling of requirements. Actual require- 
ments are listed where the assembly or installation is 


' broken down. In major group indexes, requirements 


for all assemblies and installations are referenced. 


The Numerical Parts List consists of a numerical 
arrangement of all standard parts and all detail and 
assembly párt numbers shown in the Group Assembly 
Parts List and Service Tool List. Standard bolts, nuts 
and washers one-quarter inch and less in diameter, 
with the exception of special attaching parts, are not 
listed in the Numerical Parts List. 


The standard parts list consists of a numerical listing 
of all standard parts and standard attaching parts. All 
parts with a “Q” or “NSC” prefix are Consolidated- 
Vultee Corporation standard parts. 


The Service Tool List includes illustrations and parts 
list of special tools and ground handling equipment 
necessary to the maintenance of the PDY-5A and 
PBY-6A airplane. . © 
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TRIS CATALOG MAY BE USED AS FOLLOWS 


To find the listing To find the listing 


of the part when the . of the part when the 
part number 'ig not part mumber is known. 
known. 


Turn to the Table of Contents if the part num- 
ber is not known, but the section of the airplane 
or system in which the part is used is known. The 
inclusive page numbers of the desired section will 
be found there. The illustration will be found 
in the indicated section. 


Determine the index number and the figure 
number when the part is found in the illustration. 
The desired information will be found in the 
“Group Assembly Parts List” which accompanies 
the illustration. 


NOTE 


Care must be taken to determine that 
the part number applies to the particular 
airplane under consideration. The part 
may be used on all airplanes of. this con- 
tract if no serial number limitation ap- 
pears before the installation, assembly 
or detail part number in the “Group As- - 
sembly Parts List.” The serial number 
of the airplane is stenciled on the upper 
fin. 


The drawing system divides the airplane into 
the following groups by adding a suffix letter 
‘to the model number: 


PBY-5A & 6A Parts Group 

28: lt EG mål Armament Eguipment 

BOBS ss ed SE Body (Hull) 

A —— Controls 

285 A A AN Cowling 

v c Electrical Equipment 

PE. Cr Fixed Eguipment 

28 G..... FF Ge hee Fuel System 

28: FT. oy ode e Handling Equipment 

KEE Landing Gear and Floats 

28: ce so iod Oil System (Lubricant) 
SE ati DEER Power Plant (Engine) 

ZO EE Tail (Empennage) ` 

28 E, hes ta siete seston er Useful Load 

26 W: Linie Wing 

28 visen + Finai Assembly 
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u FIG. NO: TOTAL FIG NO. 
G . 
PART NUMBER INDEX | QUANTITY PART NUMBER INDEX 


In Section III 
"Numerical Parts 
List”, find the 
part number and 
determine the ap- 
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Turn to the Fig. 
indicated and locate 
the desired index 


number. 
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Assembly Listing, 
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VENDORS NAMES AND ADDRESSES 


NAMES 


P, R. Mallory 

Dzus Fastener Co., Inc. 
Fafnir Bearing Company 

The Federal Bearing Co., Inc. 
Cleveland Pneumatic Tool Co. 
Houde Engineering Division 
Hayes Industries 

Goodrich Tire & Rubber Co. 
Parker Appliance Co. 

Norma Hofíman 

Perfect Circle 

Goodyear Tire & Rubber Co. 
United Aircraft Products 
Interstate Aircraft & Engine Co. 
Pesco Products 


Linear Packing & Rudder Co., Inc. . 


The Garlock Packing Co. 


ADDRESSES 


Indianapolis; Indiana 
Babylon, New York 

New Britain, Conn. 
Poughkeepsie, New York 
Cleveland, Ohio 

Buffalo, New York 
Jackson, Michigan 

Los Angeles, California ' 
Cleveland, Ohio 
Stamford, Conn. 


de Hagerstown, Ind. 


The Alemite Division Stewart-Warner Corp. 


The Aero Draulics Co. 

Adel Precision Products Corp. 
Eclipse Aviation Corp. 
Stanley Works 

Vicker's Incorp. 

Pioneer Instr. Corp. 

Aircraft Accessories Corp. 
Sperry Gyroscope Co. 

Cuno Engineering Corp. 
Western Metal Supply Co. 
Harvey Hubbel, Inc. 
Marquette Metal Products Co. 
Spencer Thermostat Co. 
Cutler Hammer, Inc. 
Flexotube Co. 

Parker Kalon, Inc. 

Mines Safety Appliance Co. 
Devilbis Co. 

Graybar Electric Co. 

Scoville Manufacturing Co. 
Lord Manufacturing Co. 
Weston Electric Instrument Co. 
Elastic Stop-Nut Corp. 
Grimes Mfg. Co. 

Poulsen & Nardon 

Bendix Aviation Limited | 
D. P. Harris Hardware & Mfg. Co. 
À. Schrader's & Son 

Walter Kidde Co. 

Boston Gear Works, Inc. 
Sperzy Products, Inc. 
Engineering Research Corp. . 
Amplex Manuf. Co. 

Lapp Insulator Co. 

Thomas and Betts 

Brundy Engineering Co. 
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Akron, Ohio 

Dayton, Ohio 

EI Segundo, California 

Cleveland, Ohio 

Philadelphia, Penn. 

Palmyra, New York 

Chicago, Illinois 

236 West 18th. St., Los Angeles, California 
10777 Vanowen St., Burbank, California 
Bendix, New Jersey 

New Britain, Conn. 

Detroit, Michigan 

Los Angeles, California 

Burbank, California 

Brooklyn, New York 

Meridien, Conn. 

San Diego, California 

Bridgeport, Conn. 

Cleveland, Ohio ` 

Attleboro, Mass. 

Milwaukee, Wis. 

Detroit, Mich. 

200 Varick, New York City, N. Y. 
Pittsburgh, Pa. 

Cleveland, Ohio 

New Orleans, La. 

470 Vanderbilt Ave., Brooklyn; N. Y. 
Erie, Penn. 
Newark, New Jersey 
Union, New Jersey 


‘Urbana, Ohio 


Los Angeles, California d 
11600 Sherman Way, N. Hollywood, Cal. 
99 Chambers St., New York City, N. Y. 
Los Angeles, California 

New York City, N. Y. 

Hancock and Hayward Sts., North Quincy, Mass. 
Chicago, Illinois 

College Park, Maryland 

Detroit, Michigan 

Leroy, New York 

Elizabeth, New Jersey 

New York City, N. Y. 


SIA pas 
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(@61) 
(062) 
(083) 
(064) 
(085) 
(066) 
(@67) 
(@68) 
(@69) 
(070) 
(071) 
(072) 
(@73) 
(074) 
(075) 
(276) 
(077; 
(75) 
(679) 
(230) 
(Gs1) 
(082) 
(Q5) 
(@s4) 
(@85) 
LEES) 
(©27) 
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VENDORS NAMES AND ADDRESSES—Continued 


United-Carr Fastener Incorp. 
Aircraft Radio Corp. 

Solar Aircraft Co. 

White and Rodgers Electrical Co, 
Pratt and Whitney Aircraft 
Bendix Products Division 
Division of Bendix Aviation Corp. 
Hamilton Standard Propeller Co. 
Telephonics Corp. N. Y. 

Stewart Warner Corp. 

General Electric Co. 

Northill Co., Incorp. 

Diamond Chain and Manuf. Co. 
Jack & Heintz Co. ; 
Surface Combustion Co. 

The Electric Auto-Lite Co. 
Kingwell Bros. Limited 

Monarch Tool & instrument Co. 
American Chain Co. 

Norea Manuf. Co. 

The Liquidometer Corp. 

Aero Supply Mfg. Co., Inc. 
Tinnerman Products, Inc. 
General Fireproofing Co. 

Yale & Town Mfg. Co. 

Master Lock Co. 

North & Judd Mfg. Co. 

Crown Fastener Corp. 

Cole Electric Co. 

Micro Switch Corp. 

American Phenolic Corp. 
American Wholesale Hardware Co. 
Montgomery Bros. i 
‘Thompson Products, Inc. 
Fischer & Porter Co. 

Romec Pump Co. 

Electronic Laboratories 

Sierra Sanitary Manuf. Co. 

Bell Aircraft Corp. 

Ordinance Division 

Schwien Engineering Co. 
National Lockwasher 

Cannon Elect. Develop. Co. 

J. H. Williams & Co. 
Struthers Dunn Co. 
Westinghouse Mfg. Co. 
Littlefuse Co. 

Scintilla Magneto Division 
Bendix Aviation Corp. 
The Weatherhead Co. 


D 


- Shakeproof, Inc. 
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31 Ames St., Cambridge, Mass. 
Boontown, New Jersey 

San Diego, California 

St. Louis, Missouri 

East Hartford, Conn. 

South Bend, Indiana 


Hartford, Conn. 

350 West 3ist. St., New York, N. Y. 
Chicago, Illinois 

Schenectady, N. Y. 

Los Angeles, California 
Indianapolis, Indiana 

Cleveland, Ohio 

'Toledo, Ohio 

'Toledo, Ohio 

444 Natoma St., San Francisco, Cal. 
San Diego, California 

Bridgeport, Conn. 

Waterbury, Conn. 

Long island City, New York 

Corry, Penn. 

Chicago, Ill. 


Youngstown, Ohio 


` New Haven, Conn. 


Milwaukee, Wis. 
North Britain, Conn. 
New York, New York 
Los Angeles, California 
Freeport, Ill. 
Chicago, Illinois 

Los Angeles, Cal. 
Pittsburgh, Penn. 
Cleveland, Ohio 
Hatbona, Penn. 

Elyria, Ohio 


. Indianapolis, indiana 


Pasadena, Calif. 
Buffalo, New York 


Los Angeles, California 

40 Herman St., Newark, N. j. 
Los Angeles, Calif. 

400 Vulean St., Buffalo, N. Y. 
Los Angeles, Calif. ' 

Newark, New jersey 

Chicago, Illinois 

Sidney, New York ` 


Cleveland, Ohio 
Chicago, Ill. 
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ER HONN 


| 
i n 
| iD INDEX TO INSTALLATIONS AND ASSEMBLIES Fn 
i NO. | NO. | S| MAJOR ASSEMBLY INDEX TO INSTALLATIONS AND ASSEMBLIES ar US | Us. í | 
| patroni" [1 ]7]3]4]5]6] momencie Å A | agi | sms 
E 1 2821025 Final|AsBemply Ref 2 
P l 2875514 Mabkihg hnd| Stbncilling Report: Ref : 
3 È ' 28210003 InBighia| ani Chmouflage Drawing ` |Ref 
d 1 1 28W4001-610 Wing [Installation Ref 

1 (3ee Figure 2) 

å 1 2 28T5001-3 Empenhagb Insthllation Rof 

E (Soc Figure 14) 

E i 3 28L001 Flbat| Inbtallation Ref 

E (See Figure 22) 

Ç 1 y 2815001 Landihg fear Arrangement Ref 

| | j ue | (See Figure 30) 

E i 5 | 28B5500-6 Hull ptr cthre Ref 
à : (See Figure 35) 

3 i 6 | e2P5100-20 PoWer|Plant|InBtallation Ref 

a | (See Figure 

| i 28F6002 Fiked| Eqhipmen Ref 

a SE Figure 87 to 

E] l 

E 2805564 -3 Surfate Ponprat s Installation Ref 

4 (See Figure 87) 

j d 28F6500-200 i Hydrapli¢ System Installation (Ref 

a | | (See Figure 100) 

a l ¡ 28E5656 ! Conduit Diagram Ref 

| - > (See Figure 105) 

i ! : | Radio| Equipment Ref 

4 | (See Figure 118) 

å 1 28F7855 Heat Anti-I¢ing System Ref 

| ! (See Figure 125 

3 i | &nd 126) 

4 i 28B56TT Bow Turret installation ef 

3 M a (See Figure 137) 

| H 28A4006-9 | Side Gun|In$tallation ef 

E 

à d 28A1004~2 nne] Gun Installation ef 

3 ⁄ (See Figure 140) . 

1 28A5150-3 | Toypedo and|External Bomb ef 
| Rack Installation 


(See Figure 134) 


Ed 
j 
3 
3 
3 
4 


(See Figure 138) 
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s 


29 


NO 


MCN On 


OMXNO*w 


MAJOR ASSEMBLY 


28w4001-610 
28W5005-125 


281182 
AN960-1616 
Q7102-AL1616 


' AN320-16 


AN380-4-6 
284181 
AN960-1416 
Q7102-AL1416 
AN320-14 
AN300-h-5 
H 28W039 

B) 28W10039 
AN-16-50 . 
AN960-1616 
Q7102-AL1616 
AN310-16 
AN380-4-6 
AN12-57 
AN950-1216 
Q7102-AL1216 
AN310-12 
AN360-4-5 
26WOhO 


| 2844069 


ANA -43 


'ANG50-1416 


Q7102-AL1416 
AN310-14 . 
AN380-4-5 
AN12-54 
AN960-1216 
Q7102-AL1216 
AN310-12 
AN380-4-5 
28450751 
28W5075L 
28B1835L 
28B1835R 
28450761 
28W5076R 
28B5027-2L 
28B5027-2R 
2845016-2 


i 25103-2 


Q5103-3 
Q5103-4 
Q5103-5 
Q5103-8 
Q5103-9 
Q5103-16 
28W3017-600 


Q5103-2 
Q5103-6 


(A) Effective on a 


RESTRICTED 
AN 01 -5M - 4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


WING 


WING INSTALLATION 


EI [fea fe] sfo] 


NOMENCLATURE 


Center Séctlon|Assembly-Win 
(See Fig. 5 
* |Bolt-Wing Center Attaching Front 
* |Washer-Plain 
* |Washer-.010 
* |Nut-Shea 
* |Pin-Cottér 
* |Bolt-Wing Cêntêr Attaching Rear 
* Washe -Plai 
x |Wasne»-.010 
E Nut - Shea i 
* |P1n-Cotter | 
Strut Wing qon 
Strut+Wing Front 
* |Bolt .. 1-14 
* |Washer-Plai 
* |Washe = 01 
* {Nut -C He 
* |Pin-Cdtter i 
*'iBoit-Airéraft 3/4-16 
* Me E 
* |Washe 010 I 
* |Nut- C stle | 
* |Piñ-Cótter | ag 
|stwutlwing, ro. . 
| 
Grab- Yd 
* |Bolt-Alrgraft, 1778- 14 
* Va Dez? do 
* Wa sher-. 10 
* [mat -0g -Castie 
* Cott 
* |Bolt- Sg t 3/4-16 
* Washe -Pial 
* |Washer-.G10 
* ES stie 
* |Pin-Cgtter 
Fa sure ront Strut-Upper L.H. 
Fairing-Hront 3trut-Upper R.H. 
Fa ri g-Huli Wing Strut, Front L.H. 
Fairing-Huli Wing Strut, Front R.H. 
Fairinz-Reay Strut, Upper L.H. 
|Fairirig-Rear Strut, Upper R.H. 
Fairing-Hear Strut, Lower L.H. 
Fairirg-Rear Strut, Lower R.H. 
Leading Kagé-Wing Center Section 
| Outer (See Fig. 8) 
x: Sctew.1Spgo1g1 razier Head 
* [Screw-Spaciél Brazier Head 
* |Screw4Spgcigl Brazier Head 
* |ScrewiSpéclal Brazier Head 
* [Screw-Spacial Brazier Head 
* ¡Screw-Spgcisl Hrazier Head | 
* |ScyewJ-Spdecisal Brazier Head 
Leading Båge-W Center Section 
See Fig. 8 


Brazier Head 
Brazier Head 


* |Screw-Spécial 
* IScrew-Special 


1 dirplares lup to |4672} inclusive. 


(B) Effective on airplanes 43993 and jon 


* Asterisk notes 


4ttaching 
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RESTRICTED 


RESTRICTED 
AN 01 -5M - 4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


OA 


PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG. | INDEX : 
'NO.| NO. MAJOR ASSEMBLY WING INSTALLATION US. US. ; 
PART NUMBER PRONE NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
Q5103-7 Screw-Sppcial Brazier Head 36 
2 Q5103-9 * |Screw Spi cial Brazier Head {10-32 26 
2 Q5103-10 * |ScPew-Specikl Brazier Head #10-32 | 26 
2 Q5103-11 * | Screw-Specikl Brazier Head #10-32. | 24 
2 Q5103-12 * |ScrewrSpecial Brazier Head 12 
2 Q5103-14 * |ScrewlSpecial Brazier: Head 16 
2 Q5103-15 * | Screw-Speci&å 1, razler Head l2 = 
2 AN24-8A * |Bolt (levis, 2128 6 
¡2 AN24-9A * [Bolt bic ís 4 
2 AN3-D5A * Boít-Airêra t 10-32 2 
2 | 30 28W171-500 Coyer|Asgembly+Wing Center Panel l 
Trailing Edge 
(See Fig.9( 
2 31 AN3-12A * |Boit-Aircraft 2 
2 32 AN960-AL1O * |Washer-Pla D 
2 | 33 Q612-D7-32 * |Bushing and|Spacer, 3/8 0.D. 2 
2 134 28W4001-6 * |Phenolic Strip 2 
2 35 AN365-1032 * |Nu 2 
2 Q5103-3 * |Screw Spiel 1 Brazier Head 11d 
2 Q5103-4 * ¡Screw+Special Brazier Head aka 
2 Q5103-5. * iScrew+Special Brazier Head 72 
2 G5103-6 * |Screw+Specià&l Brazier Head 12 
2 Q5103-7 * |Screw+Sp ar l Brazier Head 2 
2 G5103-8 * |Scpew4Speciâl Brazier Head 6 
2 G5103-9 * |Screw quota 1 Brazier Head 6 
2 Q5103-10 * | Screw SEN 1 Brazier Head 8 
2 Q5103-14 * |Scpew+Special Brazier Head 4 
2 AN23-18A * |Bolt-Clevis 2 
2 il AN365-1032 * |Nut-Self +Lo¢king 8 
2 | Q7102-AL10 * |Washer-.Q10 16 
2 | AN3-10A ` x |Bolt-Airéraft 6 | 
2 | AN3-12A * |Bolt-Airdraît 2 i 
2 à AN960-AL10L * |Washen-Plain ` 12 
2 | | | AN960-ALLO * [Washen-Plai 2 
2 136 28w004-600 Wing-Quter Rangel Assembly L.H.|l 
| | | (See Fig. 10) 
12 136 28W004-601 Wing- utdr angl Assembly R.H.|1 
| (See Fig. 10) i 
Ë 137 AN} -TA * |Bolt-Airdra 64 
|2 136 AN5-10A .|* |BoÌt-Nirdra 76 
i2 139 AN6-11A '|* [Bolt-Alrdra 24 
i2 {ho AN365-428E * Nu 144 
2 i Q7009-ALI1T-.010 * MWasher-.A10 176 
12 ¡lea AC365-524 * [Nu 84 
i2 143 | |AN960-D516 — * |Wagherl-Plei 66 
12 |# | ¡Q7009-D21-032 * |Washen-.d32 66 
i2 {85 | AC365-624E * [Nut | 24 
i2 146 AN960-D616 * [Wa hen? ai 24 
2 {ET Q7012-AL25-.010 je Wegher-.d10 24 
ja 148 G7010-AL21-.010 |+ |Washen-.GdlO 16 
¡2 149 AN5-6A *  [Bolt-Aliírcira 2 
12 150 AN4 -6A * Bolt 75 
l2 Veg AN960-D416 * Washerl-Plla 108 
E 152 ANT-11A + Bolt-Aircra 46 I 
2 53 AN365-720E * [Nu 46 
GE ER AN960-D716 * Washer-Pllai 69 
2 155 (A) 28W6011-3L Assembly ading Edge-Out- 1 
i | oard Panel 
i | (See Fig. 13)  L.H. 
2 155 (A) 28W6011-3R AssembiLy-Wi. ading Edge-Out- l 
GH Panel 
(See Fig. 13) R.H. 
(A) PBY-5A Airplanes 33960 tb 34059 ihel 


* Asterisk note attac 


Z parts. 


RESTRICTED 


D © © D lO D D D D PDP Pm MN 


D D © D D D D D D OP N 


| AN3-6A 


' 28W4019 


MAJOR ASSEMBLY 


(A) 28W6011-4L 
(A) 28W6011-4R 


(B) 2GW6011-5L 
(B) 28W6011-5R 
28Ww022-42 


28W022-43 
28702421, 


28W024 -2R 


28W011-16 
28W011-17 


AN4-17 
AN310-4 
AN960-116 
AN380-02-2 
ANÀ-12 
AN4-16 


Q7009- .063 


* * * * 


Q612-D6-7 
AN365-1032 
28W2018-50 


28W2018-51 


28W2018-10 
28W2018-43 
20W2018-3h 
28W2018-35 
28W2018-36 


; 20W2018-37 


2845042 * 


28W2018-21 
28W2018-20 
AN526-1032-7 * 
28475550 


A) 
B 
C 


PBY-5A Airplanes 
PBY-6A Airplanes 
PBY-6A Alrplanes 


KKK KKK 


RESTRICTED 


AN 01 -5M-4 ` 
SECTION li—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


emo amme | 


WING INSTALLATION 


Assembly 


Assembly 


Assembly 
Assembly 
Trailing 


Trailing 


Cover 


Cover 


Co 
Co 


66B9 ånd 
66B1 ¿nd 


* Asterisk notes Attaching] pa 


ëm —[1]2]3]4]5]6] rome | 


Wing Leading Edge Out- 
board Panel L.H. 
(See Fig. 13) 

Wing Leading Edge Out- 
board Panel R.H. 
(See Fig. 13) 

Wing Leading Edge Out- 
board Panel L.H. 

Wing Leading Edge Out- 
board Panel R.H. 

Edge-Wing Aileron Cutout 


Covered L.H. 
(See Fig. 11) 
Edge-Wing Aileron Cutout 


Covered R.H. 


sembly+Wing Outer Panel 


Trailing Edge L.H. 
(See Fig. 11) 


sembly Wing Outer Panel 


Trailing Edge R.H. 

«(See Fig. 11) 
Aileron 

(See Fig. 12) 


Bs L.H. 


ng,|Aileron R.H. 


(See Fig. 12) 


rd|Aileron Hinge 
Bearing 


t 
nd| Spacer 3/8 OD 


r Panel Attaching 
Joint H 
r Panel Attaching š 
Joint R.H. 
ssembly-Fairing 
ssembly 
rihg-Sub Assembly L.H 
ring-Sub Assembly R.H 
rìng-Sub Assembly L.H 
ring-Sub Assembly R.H 
er|Panel Attaching 
Joint Fairing 
acket-Lower Fairing 
acket-Upper Fairing 


ing B 


and Marking-Wing 
i, 


inclusive, and 4645 
46680 


inclusive. 
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TYPICAL AT-STA. 11 
18 i 
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E L 2122 
— / 23 24 25 
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— 
—— 


E, 
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> 
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< 
ES 
— 
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—n 
7 


Zn, 


LA, 
ZI 


7 Jio us 
/ 10 H ; 


ZA 


=? 


=, 
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— 


ZAS 


2 


— 
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— 


LS 


— 
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= 
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— 
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— 
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Ki 
[1] 
© om, 
ES d 
EI 
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RESTRICTED 
AN 01 -5M-4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


PROPERTY CLASSIFICATION 


FIG. | INDEX 
NO. NO. MAJOR ASSEMBLY NTER SEC AS 1 U e U B 
Å Sr NN EMS neue 
5 28W5005-125 Center Sêction|As3embly-Wing 1 
(Complete when |ordered, excluding 
trailing Edge : 
511 28W2013-550 Spar-Wing Céntér Section, Front 1 
5 2 2865014 Flangg9-Fuel |Tank-Carbtr. Vapor 2 
Vent Tapping 
5.13 | | 2865058 Flêngg-Fuel|Tank-Carbtr. Vapor |2 
Vent Tapping UE 
5 | 4 NAF1164-10 * Scmew4Filligter Head 8 
515 2842015 -560 . |Spar-Wing Center Section-Rear 1 
5 |6 28F6798-11L augt Qutiet-Wing-Anti-Icing |l 
System L.H. 
5 16 28F6798-11R augt Qutlet-Wing-Anti-Icing |l 
System R.H. 
5 |7 2885060 Flangg Purging System-Fuel Tank |2 
Wing 
5 18 2865061 Gasket-Purging System-Fuel Tank |2 
li Wing | 
5 G i | 28W101-21 BulkheadsStg. #1 1 
5 10 | 23451021 Bulkhsad4Sts. #2 L.H. 1 
5 10 28W5102R Bulkhgad4Sta. #2 R.H. 1 
5 TI 28W2103-550 Bulkhead+8ta. #3 L.H. 1 
5 11 28W2103-551 Bulkheadista. #3 R.H. 1 ` 
5 12 28W103-128 Buikheadista. #4 L.H. 1 
5 112 28W103-129 Bulkhgad4Sta. #4 R.H. 1 
5 | 13 | 2845104-L Bulxhgad4Sta. #45 L.H. |l 
5 13 28W5104-R Buikhgad4sta. #4.5 R.H. La 
5 14 28W105L Bull adJSt8a. #5 L.H. l 
5 14 28w105R BuikhdadiSta. #5 R.H. l 
5 | 15 28W058-55L Pint = g-Gas Tight Corner 1 
È pper |Frant Sta. #5 L.H. 
5 15 : 28W058-55R Å Fitt -W -Gas Tight Corner 1 
H pper [Front Sta. #5 R.H. 
5 |16 | | 28w059-55L Fitting- Gas Tight Corner 1 
| ower [Front Sta. #5 L.H. 
[5 |16 | | 28W059-55R s Tight Corner 1 
j t Sta. #5 R.H. 
5 117 28W069-55L Tight Corner. l 
Sta. #5 L.H. 
5 117 | | 284069-55R Tight Corner — 1 
Sta. 45 R.H. 
5 118 28W070-55L Tight Corner l 
| | Sta. #5 L.H. 
15 |18 | |28W070-55R Tight Corner 1 
Í | Sta. #5 R.H. 
| 
i 
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Figure 5—Wing Center Section—Struciure 
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RESTRICTED 
AN 01 -5M - 4 


SECTION i|— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP 


MAJOR ASSEMBLY 


PART NUMBER 


28W106L 
28W106R 
28W5107-3L 
28W5107-3R 
2845107 -4L 
2845107 -4R 
28452091 
28W5209R 
2845209-2L 
28W5209-2R 
28W110-40 
28W110-41 
28W5027L 


28W5027R 


28W3027L 
| 2843027R 
28W5032-6L 


28W5032-6R 


28W5032-7L 


29W5032-7R 
| 28W1043  — | 
28W1046L 
28W1046R | 


(A) 28W1038-550 
28W1038-7 
2841035 
28W1051L 


| 2842051R 


| 28421016 
|, 28W1038-30 


28W10705 
28W10707 


PBY-5A Airplane 
PBY-6A Airplane 


PBY-6A Airplands 


Bulkhead|Sta. #6 'L.H. 
Bulknead|St&. #6 R.H. 
Bulkhead| Sta. #7 L.H. 
Bulkhead Sta. #7 R.H, 
Bulkhead|St 8 L.H. 
Bulknéad|St 8 R.H. 
Bulkneed!St&â. #9 L.H. 
Bulkhêad|St&. #9 R.H. 
BullMead| Sta. #10 L.H. 
Bulkhead|Sta. #10 R.H. 
Bulkhead|Sta. #11 Center Panel L.H. 
Bulkhead|Sta. #11 Center Panel R,H. 
Installa toh -Fitting Outer Strut - 


In d ion-Fitting Outer Strut 


il 

| 

| 

| i 
irons Assembly 


ing Sling . R.H. 
mm ing -Cénter Attachment 
i ‘Front 
Gd? ing-Forward Hull 
| Attachment 


FL ting-Ŵin 


Attaching Front 
| Spar L.H, 


| Attaching Front 
Spar RH, 
Fitting Pro: t Strut Attach L.H. 
Fitting-Front Strut Attach R.H. 
S g-Wing-Outer Front Strut 
Attach-Machined L.H] 

-Outer Front Strut 
Attacn-Machined R.H. 

Prftsjesfan -Outer Front Strut 
| |Attach-Machined L.H. 

paene WC Front Strut 


[14 e 


Attech-Machined R.H. 
-Wing Front Spar 
| | | | Hoist Sling 
Fi HD Front Spar Hoist- 
ing Sling L.H. 


Fitti g- SCH -Front Spar Hoist- 


Pitie- ing-Front-Spar Center 
Attach Machined 

Pi itidg-Win -Front-Spar Center 

sita “jing Fron Tight L.H. 


Fittir ing-Front-Spar Center 

sita nirig-Gas Tight Rn, 

Fitting’ ing to Hull-Front Brace 
-Center Attachment 

| Front 

(Ohdand) ing Forward Hull 


MM J Attachment 
Fitting- fing to Hull-Front Spar 


} 
ls sive. 
68 inclusive, 


ul 
LÉ 
190 
Didi 
1 M 


e oH 


RESTRICTED 


RR RA A A H 


m 
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PROPERTY CLASSIFICATION 


BRITISH 


MAJOR ASSEMBLY CEN 


JE 
36| ; 28W1045 

37 28W1042L 

37 28W1042R 


| (A) 2841037 
28W1037-3 
39 28W1036 
40 2841015 
nl) 28W1050L 
| 42 28W1050R 


(B) 28w1037-30 
42 28W10706 


5 43 | | 28w10708 

5 j| 44 | | 28w10710 

5 | | 2845057 

5 i 45 | | 28W3057 

5 | 46 | 28W5056-6L 

5 | 464 | 28W5056-6R 

5 | 47 | | 28W5056-7L 

5 I 47 | | 28W5056-TR | 

5 i 2845008 

5 48 28 5007-10 

5 | 49 | | 28W5007-7 

5 28W5013 

5 | 50 | 28441016 

5 51 | | 2844013-9 
52 28W3013-6 
53 | | 28W3013-5 


Ut Ut 


| | (A) PBY-5A Airplane 
PBY-6A Alrplarie 


(B) PBY-6A Airpl 


ty 
P 
uj o a c < 
mom F Y B 
E 


RESTRICTED 
AN 01 -5M-4 
SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


= SECTION ASSEMBLY NI 


ING 
EN OE ronca 


itting-Ving 
Fi ti &-Assêmb 


Fi ting- in 

Fi lcs 

DN ting-Win, 
g- ssêmb 
nnél-Vin 
ting- -Rea 
ting-Win 
ting-nea 


ny a 


Fitti ssêmb 
Cha inn a 


(Fi 
[Fit " eya to Hull-Rear Brace 
India la tting-Outer Strut 
| T Attach Rear Strut 
L&R 
Fitting- Strut Attach 1 
Fitting “Wi ng-Outer Rear Strut 1 
| Attachment L.H. 
Fitting-Wing-Outer Rear Strut 1 
Attachment R.H. 
Fitting-Wing-Outer Rear Strut 1 
! Attachment L.H, 
Fitting-Wing-Outer Rear Strut 1 
Attachment R.H. 
1 
8 


aad A WAN 
I 
Installation-T 


Fitting-Sta 
Bracket-Ins 


Plate 4Beari 
la 


Plate Be 


to Hull-Front Bracd 1 
y-Rear Spar Hoist- l 
ing Sling 
-Rear Spar Hoisting 1 
Sling 
-Rear Spar Hoisting 1 

1 
1 
1 


Gas Tight” L.H. 
-Rear Spar Hoisting | 
Gas Tight R.H. 


y-Wing-Rear Spar- 
Center Attachment 
-Rear Spar-Center 
Attachment 
Spar Center Attach-| 1 
Machined 
-Spar-Center Attach-| 1 
Lower-Rear Machined 
Spar-Hoisting Sling 1 


Gas Tight L.H. 
Spar-Hoisting Sling 
Gas Tight . R.H. 


1 

y-Wing-Rear Spar 1 
Center Attachment 

-Rear Spar-Center 1 

Attachment 

to Hull-Rear Spar 1 

al 

1 


rrosion Inhibitor 
-Corrosion Inhibit- 
or Potossium Dichro- 
mate 

-Corrosion Inhibit- | 14 
or Potossium Dichro- 
mate 

rpedo Hoist 

#7&#8 Torpedo Hoist â 
allation-Torpedo 
Holst 

g-Torpedo Hoist 
Installation 
g-Torpedo Hoist 
Installation 


8 
8 
8 
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| PROPERTY CLASSIFICATION 
U.S 
ARMY | BRITISH 


RR MIR EA RAE SP AIA STEEL TNA 


— v T—AVVA[ SGUINI“I 


GROUP 


FIG. | INDEX 
NO. | NO. 
PART NUMBER 
5 2844035 
5 | 54 28F1041-7 
5 | 55 28W4035-2 
5 | 56 28W1057 
—r— ed cene —MÀ 
6 !1 28F 1040 
6 2 28F1041-7 
6 13 28F1041-8 
6 | à 28F1050-7 
6 |5 | | 2872001 
6 16 2872050 
6 |7 |»| 28F2051L 
6 iT 28P2051R 
6 | 8 | | 28W5005-35L 
6:8 | 28W5005-35R 
6 19 2845005 -X32L, 
6 19 2845005-42R 
6 110 28W5005-43L 
6 | 10 28W5005-43R 
6 ¡11 | |28W5005-44L 
6 iii | | 28w5005-44R 
6 E 28W5005-45L 
6 ¡12 28W5005~45R: 
| 6 113 28W5005-46L 
| 6 13 |: | 28W5005-46R 
| Bug 28W5005-49L 
|6 |1 | | 2815005-49R 
le 15 28W5005-81L 
|6 115 28W5005-81R 
| ! 
| 
| 
| 
| 
D 
22 


RESTRICTED 
AN 01 -5M - 4 
SECTION II—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


MAJOR ASSEMBLY, CENTER SECTION ASSEMBLY -WING 
fala fsfs [el nomenet 


gíne Hoist Tapping 1 
Blocks 

Bonb Rack Attaching | 4 
Bllation-Engine Holst 2 
Tapping Block Sta. 
#6 Only 

ter Panel Attach 23 
Joint "Z" Stringer 
Splice 


PROPERTY CLASSIFICATION 


BRITISH 


: TOR] AS ESTE ENTER SECTION-DETATLS 
i - | 


ru M e xt 


Nut-Mar 

Nut-Mar zB 

Sopke m Lo 

Chock Bom b kar 

Fipting 

Fitti SE H 

pi keg omb H 

Support-Plapfo 
t-Platfo 


Support 
Sabon t-Socket 


Platfor 
Support-Socket 


Bomb Rack Attaching | 16 
Anchor 

omb Rack Atteching 
omo Rack Attaehing 
ding Platform 
XXXV Rack 

ist CS 


+ 


M-3)Rear Mount 
M-3)Rear Mount 
Sub Assembly L.H. 
m Sub Assembly R.H.' 
Bomb Loading Plat- 
Assembly L.H. 
Bomb Loading Plat- 
Assembly R.H. 
omb Marx XXXV 
Assembly L.H. 
omb Mark XXXV 
Assembly R.H. 
omb Rack Mark XXXV 
Assembly L.H. 
omb Rack Mark XXXV 
Assembly R.H. 
Bomb Loading Plat- 
Assembly L.H. 
Bomb Loading Plat- 
Assembly R.H. 
Bomb Loading Plat- 
Assembly L.H. 
Bomb Loading Plat- 
Assembly R.H. 
omb Rack Mark XXXV 
Assembly L.H. 
somb Rack Mark XXXV 
Assembly R.H. 
Wing Torp. Loading 
Sub Assembly L.H. 
Wing Torp. Loading 


BE» H e O o m NY DD D N ON W A0 D OM con 


Platform Sub Assembly R.H 
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Figure 6 (Sheet 1 of 3 sheeis)—Wing Center Section—Details 
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RESTRICTED 
AN 01 -5M - 4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


: GROUP PROPERTY CLASSIFICATION 
——-«++= "52226 
NO.| NO. | S| MAJOR ASSEMBLY CENTER SECTION ASSEMBLY WIN or 
K Ed > - U.S. U.S. 
E PART NUMBER Pea ia das el NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
6 | 16 28W5005-82L Support-Socket|-Wing Torp. Loading | 1 
| Platform Sub 
Assembly L.H. 
6125 28W5005-82R rd -Bocket-Wing Torp. Loading | 1 
. ! Platform Sub 
| | Assembly R.H. 
6 | 17 | | 28W5005-102L I suppobt- -bocket Boub Loading Plat- | 1 
Eu 17 | | form L.H. 
6 i 17 í i 28W5005-102R i es aa Socket Bomb' Loading Plat-.| 1 
po! | | form R.H. 
6 | | 28W50}5L | | Access i Wing Lower D 
po! i he gå | Sura e Bta. #9 Fwd. L.H. 
6 i | 28W5045R | | | Access Dpor-Assembly Wing Lower 1 
| | | [Surface Bta. #9 Fwd. R.H. 
6 | 23 | | 28W5046-6L | |Dobr Lower Burface. Sta. #9 1 
L i | A 7 | Fonward L.H. 
6 | ì& | | 28W5046-6R | | Dobr Lower Burface Sta. #9 i 
| | i | | i po] Forward R.H. 
Í| 6 11 |: 28D2015 fr vi Spring | 4 
| 6 | | 28W5047L | | Access Doe embly Lower Surface| 1 
E Pod | >i f Bta. #10 Forward L.H. 
3 1 6 i | 28W5047R |. |AcpesB Dbor| Assembly Lower Surface} 1 
1 - ! WW ta. #10 Forward R.H. 
E 6 | 20 | I 28W5047-6L Lj | Do! r-Lower Surface-Sta. #10 1 
Í em pow | | Forward L.H. 
i 6 | 20 | | 28w5047-6R i | | Dobr- Lover Burface-Sta. #10 1 
1 | | a EA i Forwdrá R.H. 
a 6 | 19 | | 28D2015 NE Spri ng . D 
à 6 i i 28W5048L | | acbess Door} Aspembly-Lower Surface | å 
3 | bj T | Sta. #9&#10 Center L.H. 
j 6 i, | 2845018R | Acces Door, Aspembly-Lower Surface | å | 
4 | = Sc #969420 Center R.H. 
1 6 121 | 2842005- 121 . | | Door h | 
4 6 ' 19 2 8p2015 i i | Spring | h I 
å | € | 22 | PA6-3-55 | | Fe (e A 4 i 
d 6 | 23 | cr6-3-250 | Fasteh her} h | 
| 6 | | 20W5049L | Access Door} 6 yn Lower Surfacel l 
a | | |Sth. F9&f1O Aft. L.H. | 
| 6 | | 28W5049R | Acbesb DporlAspembly-Lower Surface | 1 I 
E | | | E . (98/10 Aft. R.H. | 
q 6 | 24 23W5049-6L | Dot : L.H.| 2 
1 6 | 24 : 28W5049-6R | Do SE R.H. 12: | 
E 6 ! i 28W6032L | Insta} la io cess Doors-Fuel Cell 1 
3 | | | | i Coupling-Lower 
1 i | Surface-Wing  L.H. 
i [gl i | 28W6032R (leche lo cess Doors-Fuel Cell 1 
a I i | si i Coupling-Lower 
i 1 | i ' | Surface-Wing R.H È 
Í 16 |25 , | 28W5065-21L Access Dbo riCutout-Reinforcing 16 
| | | | | d Plate Sub Assy. L.H. 
1 6 i25 | | 28W5065-21R | 1 Acées& Dpor+Cutout-Reinforcing | 16 
| | |! | | | es Sub Assy. R.H. 
1 | € | 26 | | 28W5065-16 Gaske oprene 16 
1 [6 127 | | 2885037-6 | Reinfor cine Plate-Fuel . 16 
| | | Access Doors-Wing 
! i i Ë 
1 | i | | 
| 
1 
1 
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Figure 6 (Sheet 2 of 3 sheeis)-Wing Center Section—Details 
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AN 01-5M-4 
SECTION Il—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


PROPERTY CLASSIFICATION 


GROUP WING 
MAJOR ASSEMBLY 
- U.S. U.S. 
PART NUMBER NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
6 | 28 28w5516 Abtathihg Strip-Wing Fuel 32 
Cell Doors 
6 Q4305-D6 * Rivets A.R] 
6 | 29 | 28W5065-25 Gahg-Chahnell 16 
6 | 30 | 28W5065-26 E g-Cha SE 32 
6 | Q4305-D3 * st A.R] 
AN425-D3 i A.R. 
6 | 31 | 2845064 Bu DporB-Fuel Cell Coupling | 8 
| Lower Surface. Wing ! 
| (Not Gas Tight-Use | 
With Fuel Cells 
; | Only) 
6 32 | 2GW5065-12 -Ab cess Doors-Lower Sur- | 8 
. face Wing 
6 | 33 2845192 * SE ccess Door-Special | 96 
6 134 y, 28W5519 * athe -Spec al-Wing-Access Door [320 
6 134 B) 28W5519 * -Speclal-Wing-Access Door [288 
6 135 28W5065-13. -Wing-Lower Surface Gas 8 
| Tight 
6 136 (A) 28W5065-28 Door-Sight Gage Coupling | 2 
Lower Surface-Wing- 
|Reinforcing Plate 
6 | 37 A) 28W5065-24 Actes Jas Fiber Plate 2 
6 | 38 A) 28W5065-19 Gaske preno 2 
6 | 39 A) 28W5065-20 Acces DI or+Tapping Plate 2 
6 A) ANN25-D6 * Riyet | Ro 
6 | ko A) 28W5065-18 Ga$ke ies ene 2 
6 [Hi | A) 28W5041-0 , Acées ortSight Gage Coupling | 2 
I i Lower Surface-Wing- 
(Not Gas Tight-Use 
With Fuel Cells Onl 
6 | 42 A) AC525-10-7 * Screw 32 
6 | 43 | 28W5065-17 Dodr-$ight Gauge Coupling-Access 2 
! (Gas Tight) 
6 |34 | | (B) 28W5518-6 ICastimg-Fuel Cell Coupling- 2 
| Access Door-Sight 
| Gage Coupling 
6 | 45 (B) 28W5520 Gasket-Fuel Cell Coupling- 2 
Access Door-Large- 
Sight Gage Coupling 
6 Q4305-D5 * Rivet A.R. 
6 | 46 (B) 28W5521 Gasket-Fuel|Cell Coupling 2 
| Access Door-Small-: 
Sight Gauge 
6 147 (B) 28W5522-7 Dogr-Wing-Fuel Cell Coupling 2 
Access-Sight Gauge 
| Coupling {Not Gas 
i Tight) Use With Fuel 
Cells Only. 
| 6 148 Q7102-AL10 * Washerx-Plai 36 
i 6 49 | B) AC503-10-10 * Screw . 36 
É 50 B) 28W5522-6 Dodr-Wing-Fuel Cell Coupling 2 
| Access-Sight Gauge 
(Gas Tight) 
6 28G3010-120 Installation-Fuel Tank Manhole x: 
Cover L.H. 
6 | 2863010-121 Installatiion-Fuel Tank Manhole 1 
Cover ` R.H. 
(A). PBY-5A Airplands o dnd |indluding 48351. 
i (B) PBY-5A Airplands 18352 and lon 
i PBY-6A Airplangs 46639 and lon 
| i |* Asterisk notes attaching ¡parts 
26 RESTRICTED 


RESTRICTED Section il 


» 


AN 01-5M -4 Group Assembly Parts List 


á DOOR STRINGER 
WING STRINGER 


| DOOR SKIN 


DETAIL S 


TYPICAL BLKD STRINGER TYPICAL STRINGER BUTT 99 
ATTACHMENT AT STA. 3 AA AT INBOARD JOINT 


mm mn 102 um 02 13 MI 
101 10 


| DETAIL T 100 | 104 | 


OUTBOARD EDGE OF ACCESS OPENING 
LOOKING OUTBOARD 


120 


122 125 126 108 
DETAIL U INBOARD EDGE OF ACCESS OPENING - LOOKING INBOARD 


Figure 6 (Sheet 3 of 3 sheets)—Wing Center Section—Details 
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PART NUMBER 


28G3011-6 
| 28G3010-2 


28G3010-3 


No. ue 
2863009 
28-0-2021 


AË935-10 
AN960-10 
28-0-2020-2 
28-0-2023 
AN23-17 
AN320-3 
28-0-2026 
28-0-2025 
28-0-2042 
AN316-4R 
ANC6C-416 
AN310-1 
28-0-3002 
28-0- 5019 
AN515-D6-20 
an TR 26 
AN960-ALS 
N365-D632 
229098 - 2 
Q7096- D21-.018 
-0- -202 4 
28-0-2017-3 
G610-6-28 
AN960-10 
| AN320-3 
| 2865122-6 
2865096 
2665121 
ANS26-1032-14 
AN9O6O-AL1O 


| Q4305-D3 
28W5011L 


28W5011R 


NAF1064-1024-10 
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ank Manhole 
cing-Fuel Tank 
Manhole Cover 


Manhole Cover 


¡Ri 


Screw 

| Body y-fuel Tank Filler 
E 1 
| Use e 


HAU -Ménhóle Cover 


! Installed) 
* Scpew 
ii Loekwasher 
* Washet-Plai 


iScnew! | 
Spacer | 
|Washer- Plai 


Nut 


x IWaghen-.Q18 

; Tank Filler 

istda-di1 Tark 

Sp ¡cer 

i Wagher i 

| Nut-Gastde | 

| | |vert-Huel Cdll-Wing 

| | ¡Gasxe -Fuel ¡Cell -Vent 

i iCoupli ng4Fuel Cell Vent-Wing 

| ISer|ew 

| Masher-Plai 

| | Nut | 

Vert -Hue 
i 

| | 
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Tdnk-Manhole Cover 
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Vent 
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nhôle Cover Flange . 


Fepping-011 Tank Filler 
Fuel Cells are Not 


l lPank-Manhole Cover- 


ral Tank and Fuel 


-Wing-Fuel Cell Access 
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MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 
6 28W5011-6L 
6 28W5011 -ÓR 
6 | 9 AN525-10-9 
6 | 96 ANF25-10-10 
6 | 97 | 28W5011-25 
6 3 | | 28W5011-26 
6 | 99 | | AN366-F1032 
6 | 100] | 22845011-33 
6 | 101 235011 -3€ 
6 | 102 
6 | 1031 
6 | loh 
6 | 105 
6 105 I 
6 | 107 
6 108 
6 | 109 
6 | 110 
6 | 111| 
6 | 112; 
6 | 113 
6 | 114) 
6 | 115 
6 | 116 
6 | 1171 
6 | 118! 
16 | 119. 
6 | 120: | 
6 |121) 5011-59 
6 |122, | 20M5011-39 
6 SC £SW5011-31 
o 424 i E ) 
6 |125/ dos 
6 | 128° | 
pierda 
| 6 | 128 2EW5011-18R 
6 | 2291 | 2345011-61 
6 | 2301 | Q5105-10-11 
6 90, | AN365-1032 
6 131; | 28W5011-27 
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NOMENCLATURE 
m Cell Access 


iel Cell Access 
r Head 


r-Wing-F 
pew Mish 
; r Head 


pows -Wesn 
+P 


Platé | 
ping Strip 
d RediFiber 


Assembly. 
Assembly. 


Cha ie å 
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PROPERTY CLASSIFICATION 


U.S. U.S. 
NAYY | ARMY 


BRITISH 
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RESTRICTED 
AN 01-5M - 4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| i| GROUP WING PROPERTY CLASLIFIDATION 
FIG. | INDEX| © i ‘pen | 
. | E| MAJOR ASSEMBLY ASSY ali 
E PART NUMBER NOMENCLATURE | NAVY | ARMY BRITISH. 
28W3033-37 re i L.H.| 1 
f 28W 3033-500 re (Complete) R.H.[|^1 
7 1 28W3033-33 . tructure-Sub Assembly | 1 | 
i Upper LH. | 
SCT 1 2843033-34 - | E trheture-Sub Assembly | 1 
! mon a d | | Upper RH. 
7 | 2 | | 26w3033-35 | iNapelle Btrheture-Sub Assembly | 1 
| SE Ne EE Loyer L.H. d 
7 2 | 28W3033-36 | | Nacelle Btr O Assembly | I 
| | ower R.H. 
7 3 28w2033-206 | | suppo LR lle Structure-Sub 1 | 
l È i Í ssembliy Inboard L.H. 
7 hj 28W2033-2 | Support-Nacplle Structure-Sub 1 
| | Assembly Outboard L.H. 
T 3. 28#2033-500 | subpobti Nacblle Structure-Sub 1 
I i I | | Í Assembly Outboard R.H. 
7 & | | 28W2033-501 | | ‘i Su] poft- e lle Structure-Sub È 
| , Pod E | ss embiy Inboard R.H. 
7 5 | | 28W3033-18 | i IClip ES 2 
7 6 28W3033-19 | jon»! 4 
7 7 | | 28W3033-230 | E Gasket | 4 
7 | 8 | | 26W3033-231 | | Gasket | Y 
7 Sei 28W3033-20 EE ¿Clip | E 4 
7 | 10; | 2873033-31 BE IS | | | 2 
7 | 211 | 26W2033-72 i | Angle+Upper| Outboard En 
TATE | | 28W2033-73 WE mple Upper Outboard l | 
7T à 13 | — š ME ¡Angle- Upper 1900211 1 | | 
7 | ij; | 28w2033-9 | gle }Unper|Inboar 1 ! 
7 | 15| i 26Ww2033-70 | — joe Outboard 1 
7 | 161 |28W2033-71 ES igle-Lower|Outboard 1 | 
7 | 171 | 28w2033-87 ' | ¡AngleLLoyer Inboard 1 | 
TEC Es 2842032 -88 | pauio onor Inboard 1 
7 19 28W3033-238 ske | |! 8 | 
7 20 | 28W3033-232 Daa jket-Ubpe 2 
T. 1 28W3033-233 Gasket-Uppe 2 
Doe 122 2EW3033-234 | Gasket-Uppe 2 
På 23 28W3033-235 | Gasket-Lôwe 2 
T | 23 | 2843033-236 ets -Lówe 2 
res 28W3033-237 | > we il 
7 261 | AN4-7 | iBolt hoi 
7 | 27] | AN310-4 i | ¡Nut-Cástle 4 
7 | 281 | AN3-6 | | [Bolt h, | 
7 | 29 | i AN310-3 i | iNut-Cástie D 
7 | 301 | (a) 28P10034 | |clip- cat Exchange-Tail Pipe 1 
7 ; 53i a) AN526-DD1032 | | Screw i 1 
j7 © 321 | (a) AC365-D1032 | | ai | 1 | 
PP NW EE 
| | (A) PBY-5A Airplanes | h to m 8 inclusive. 
| I PBY-6A Airplanes 466 9 and [on 
| i | | i 
I i I | | | 
| l | | | | | I i 
I 1 i 
| | | | | | 
| : 
| 
i | 
x | | 
l 
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DETAIL 5 


Figure 7—Nacelle Structure 
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i RESTRICTED 
1 AN 01-5M-4 
1 STATION IlI— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


1 PROPERTY CLASSIFICATION 
| UNITS N 
MAJOR ASSEMBLY NTER SECTION NG ED A us | us. 
PART NUMBER XENWESFEESEN NOMENCLATURE ARMY | BRITISH 
28W3017-600 Leading Edge Wing|Center Section- 1 
Center 
(Complete when|ordered, excluding š 
: Hydraulic Lines, and Controls. 
a | Sée OP opiate Sections For These 
| | | | Item 
n 8 | EH 2843017 -84 | Rid Ng. 1-sib Assembly L.H. |l 
E 8 | 2 | | 2843017-85 |Ri? No. j-se ssembly RH. |I 
i 8 3 28W3017-2h jRib Ng. 2-Sub Assembly L.H. 1 
j 8 på 28W2017-126 Rib Nå. 2-Sub Assembly R.H. 1 
Ñx 8 | 5 | | 28W3017-23 Rib No. 3-Sub Assembly L.H. LI 
1 8 | å | 28W3017-9Ì RL No. 3-SWb Assembly R.H. |l 
3 8 | 7 | 287017-77 Rib mò. D-Sub Assembly L.H. |1 
1 S | 8 | | 28W017-78 . | [Rio no. Ì-sŵb Assembly R.H. |l 
1 8 | 9 28W3017-132 | [Rib No. “OT la Assembly L.H. L 
| | 8 lo | | 2843017-133 (Rib NÅ. Sa Assembly R.H. |1 
| Š | 11! | 2843041 iHaAdlé-D 1 
E {8 | 12; | AN510-10 | | |Screw P n 
| 8 13; | Q7102-A10 Washe | 2 
| | 8 oak QAN960-D10 iWasher | 2 
| 8 | 15 AN365-1032 ¡Nut | m 
å 8 | 46] 28W3030-2 Door- codssi ¡Sub Assembly 3 
J 8 | 17! 28W3030-3 ¡Do m DIA Assembly | 2 
1 8 | 18| I 28W173-6 Lo Spring Assembly-Wing Center! 5 
| | E “Scion 1 eg Edge Door | 
Í 8 | 19 AN505-6-10 Screws | 45 
| E | 20] 28W3017-18 ¡Door-Accéss ine laing Edge 1 
| | 3 2k | Q5103-3 ¡Ser ow | 31 
3 18 | 22 28W5010-6 ¡Do Lies: ssile ding Edge 1 
I 18 |.23| | Q5103-3 | [Screw] | $ «173 
| pa | 2} 28Wh003 |Plug- York Plat sss Edge D | 
E b i ots 
ì E L5 2865197 (Indtefletio -Fuel Nozzle SE È 
| | ü | | i acle (#1174x) (e i) | 
| 8 | 26 Q7102-AL616 |Washe 2 | 
i | 8 EE 28F5065 | Su port Ge ishing-DW Type Loop 1 
j | | i B Upper Wing 
1 E i (A) 28F11712 ES tallation-Cgmmunication-Center lI 
E ! i Section Antenna i 
I | i | | ) Mast Base i 
1 E i 28 | 28F11715 | Bade Ass mbly-Communication- qa 
f i | ; Center Section i 
: i | I «| Antenna Mast 
| | AR 
ZEE QE | 
I | (A) PBY-GA Airpla les 16439 [and on. | 
i | 
| 
| I 
1 
I 
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Figure 8—ieading Edge Siructure—Wing Center Section 
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AN 01 -5M - 4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


î| GROUP WING PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG. | INDEX | O UNITS 
NO.| NO. | S| MAJOR ASSEMSLY TRADING EDGE-WING CENTER SECTION-OUTER asse | US | US. 

j 8 28W5016-2L Leading Hdgd-Wing-Center Section 1 

È | | | Outer L.H. 

4 i | 28W5016-2R Leading Hdgd-Wing Center Section 

| i | | Outer R.H. 

1 po (Completa nin ordered, excluding 

j É, | | Instrumant les, &nd Anti-Icer 

4 i L5] Ducts o See Am ropiate. sections: 

4 | i ¡ far these items) 

j 8 29 2845016-250 RiU-Süation |5 L.H.| 1l 

1 È 29 28W5016-251 iu-Statilon |5 RH. E 

1 8 30 | |28W016-139 ib-Stletilon |ó Ld] 

| 8 30 | A, 140 ib-Stlaviion ¡6 R.H.| 1 

1 S| 31 £w016-111 RiH-Stjat on P Wks | 1 

1 8 Sí Sel ib-Stlatilon 7 R.H.| 1 

| 8 I 32 | 12845016-255 19-Stat ion B L.H.| 1 

3 8 32 | | 28W5016-256 ib-Stlat ion 8 R.H.| 1 

a 8 3 28W016-145 | i Rid- station | Lil 

3 8 33 | ¡284016-146 j d Station 9 R.H.| 1 

| 8 34 | |28H016-147 Ri Station Å L.H. | 1 

1 8 3b i ¡28w016-148 Rib-Station 10 h.l 

1 8 35 28016-149 Rib- -Stetibn [10.21 L.H. | 1 

j ë 35 š | Ri -Stetion 10.21 R.H.| 1 

1 8 |3 Extrusion- -Atitaching - -Upper LE. 1 

1 8 13 Extrus|on-AUcae ing-Upper R.H. 1 1 

1 18 i 3 Ext ision-Atitaching-~Lower Teil 

i E a: : Sere Atitaching-Lower R.H.| ài | 

å o 3 i 2 | 

1 E | 3 | iA : Edge Splice-Upper- GE? 

Í EE I oL. | Outer L.H. | 

4 Ci Angle-Lesding Edge Splice-Upper- 1 | | 
i i ME | | | | Outer R.H. | | 

| ¡8 | Angle-Leagding ange Splice-Lower- 1 | 

j| | Í Í Po [Outer  . L.H. 

5 5 | | Angle-Lea ink Enge Splice-Lower 1 

i mn; | | | L i i | Outer R.H. I 

À E | | AN442-D5 rales | , A.R. 

i 18 od | TANhHE2-D6 Rivet a A.R. 

i 18 : 41} !20W2016-60 brork Warte? cket-Reinforcing 1 | 

i | I i Plate 

i 8 | 42 | 23W4003 ode! paper rm Slot Leading 1 | 

| | i E i H Edge i 

: E | 33 | !23W016-58 | Work PlesPorh-s cket-Reinforcing aed 

/ LT à pa SE CSC a Plate 

| a i | E Platfprm Slot Leading 1 | 

a e i | | | | | Bdge | | 

<. Rivet | | A.R 

| êl Poc-aboebs | i 

` |8 Gasket-Dopr-Accbss 2 | 

| 18 | MN ss 2 

i ¡E | šT: pore I i ; 10 

i E i 48 | Ple e-Retfforo g-Pitot Static 1 

? io E Å Tube L.H. 

| E | ag fo pe Doop-A ln ssembly 2 

| E 50 | | li | 6 

| ¡8 51 | | wein W ng-Lahdihg Light Leading 1 | 

1 = | Edge-Center Section 

i | | | Outer | 

1 8 ` 52 | !28w4016-11 I Door bea 4 | 

| 8 53 | 1Q5103-2 Screw | | | ho 
E 8 54 | 12841070 itting-Wingl Leading Edge Splice 11 i | 
E | | | Machined I | | 

| | | | ' ! | I | 

| ! | I | | 

| | | | | i | 
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Figure 9—Trailing Edge—Wing Center Section 
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SECTION lI— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


WING 


| (A) 28W171-500L 
ER 28W171-500R 
) 


28W171-510L 


| (B) 28w171-510R 


Co MR -Center Panel 


1 
Coyering (Assen! 


MAJOR ASSEMBLY TRAILING EDGE WING CENTER PANEI 
I [3|4|5i 5] . NOMENCLATURE 


iTrdiling Edge (Complete L.H. 


) 
¡Ly Wing ~ Center Panel 
Trailjng, Edge (Complete) R.H. 
) 


de |Aagemb1 y Ke Center Panel 


pe e (Complete L.H. 


aras her emblydWing-Center Panel 
[d | [Tra SUE e (Complete) R.H. 
2847138 Trdil ng ¡Ed ssembly-Wing-Center 
| ` i j Panel LH. 
` 284138-1 EE Edge Rescubiy ing Center: 
pol ene R.H. 
i | 28W140 Rib- -W lay ing. Center Panel 
| d | | i Trailing Edge L.H. 
i {28W140-1 Rin-Valkvay ing-Center Panel 
po | I UM Trailing Edge R.H. 
i (0) 28w141 Rib-Center lanel- Trailing 
I D d od | Edge L.H. 
| (cC) 28w141-1 IRib-Center Panel-Trailing 
| m MX Edge R.H. 
i | (D) 28W141 -50L i Rid-Center Panel - Trailing 
a | | PÅ Edge L.H. 
i i(D) 28W141-50R i Rib-Center Panel - Trailing 
| dt | [o Edge R.H. 
i |(c) 28W2040-2 | | Rei nforcing Sheet - Lower 
| MP UM L, | | Inner L.H. 
: 1 (C) 28W2040-3 | Reinforcing Sheet - Lower 
mI | i | | | Inner R.H. 
i TD) 28W2040-7L | Reinforcing Bheet - Lower - 
| | [inner L.H. 
| |(p) 28w2040-7R | Reinforcing Sheet - Lower - 
hai ARM | Inner R.H. 
i |28W138-14L ER Btet a eet - Upper - 
| | | Inner L.H. 
| 125W138-14R Corrugated Sheet - Upper - 
| ! Inner R.H. 
| |28w2040-700L Reinfo ei & Bheet - Upper - 
i | L Outer L.H. 
28W2040-700R | T fore Ing Sheet - Upper - 
Outer R.H. 
i 128W2040-5 Rei! fo! cing Sheet - Lower - 
i Outer L.H. 
i |28W2040-6 | Reinfolrcthg Sheet - Lower - 
i | | ü Outer R.H. 
|28w138-12 | Cover late- ing Center Sectlon 
i | i I Trailing Edge-Upper 
MD | i | Inner 
| (Q4305-DI | 
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28W139-3 
28W139-2 


3W135-3 

28W138-60 
284138-61 
28W138- 70 
26W138- 71 


QU WO p> Ç 
TRE 
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Ww 
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8W138-54 
28W1082-21 
(C) 28F6796L 


1 


(C) 28F6796R 


AN526-DD1032-7 
AN960-D1032 
AC372-D1032 
2876796-9 
28F6796-10 ` 
2877800 
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| GROUP a 
ME WING 
E| MAJOR ASSEMBLY IBALLOG EDGE Tal CENTER PANEL 
Š PART NUMBER 2|3 DER NOMENCLATURE 


Edge 


Rib-Wing RE Panel Trailing 


RI ls Ce 


Rivet 
E 


Pih | 
Spacete 


i 
i 
Copter | | 


Extrusion- -Abtaching- -Upper 
Exirusiohn-Attaching -Upper 
Exbrusion- -Apftaching-Lower 
Extruaion -Abtaching- Lower 
Extrusion-Attaching-Lower 
Exprusion-Abtaching- -Lower 


ter Panel Trailing 
! Edge 


Edge 


ill Reil-Trailing 


ng-Center Section 
Trailing Edge 


Tip-Treiling Edge 


Hr EX 


Rib Wing-Tr 


iing Edge End 


install ati ion-Furns. .-Exhaust 
| | Outlet -Wing Anti-Icing 


TE T 
| Oublet-Wing Anti-Icing 


! 


| i 
i 


1 xnl 
sa 
Pipe- 


| Screw | 
i Washe | 


| 
| Brace | 
(Brace, | 


TI 


System L.H. 


System R.H, 


coupling-Exnaust Outlet Wing 
hntí- -Icing System 
| PlRterCohpling-Exhaust Out- 


let 


| Plate e|-cobp1 ing-Exhaust Out- 
H 


Let, 
ust Outlet-Ant!- 
Icing L.H. 


xhaust Cutlet-Anti- 


Icing R.H. 
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Anti-Icing System 
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NE | ¡Tube Beering 


| 
i n 
3 GROUP . TNO PROPERTY CLASSIFI 
I sel nd — uns ala 
| NO. | NO. || MAJOR ASSEMBLY TRATLING EDGE WING CENTER PANEL AS 
| : PART NUMBER rig NOMENCLATURE BRITISH 
1 
| | 28£4014-900 Conduit instal atfion-Electrio-Wing En 
Í o e | i [center L.H. 
1 23E4014-700 Conduit jnsqaljatfon-Electric-Wing H 
3 ! | | i | [Center R.H. 
d |! į 2805564-3 |su face Gon vols nstallation-Wing 1 
4 i ; MED Center Panel 
| | 28G5040-2 Self -Sealing Fuel [Cell Installation af 
| a | Wing-Center Panel | 
i i | 28G1011-555 e Assen y-Wing-Center Panel |1 
i | i 
| | 
| | 
| ¡WING OUTER PANEL ASSEMBLY i 
1 i i 
| I | I 
Ñ | (A) 28Ww004-600 |Wing- ded Hanél Assembly L.H.|2 
| | (A) 28W004-601 Wing utdr Hanel Assembly R.H.|l 
i I (B) 28W004-700L Wing- de Hendi ssembly L.H.|l 
i | (B) 28W004-700R wing utar dandl ssembly R.H.|1 
i | Complete when |ordered, excluding ! 
i Allerton land T b Trailing Edge, 
x | Float Strut aná Floats) 
i| flm | | 
1 | ¡28w012-601 [Spar -Wing-Outer Panel-Front R.H.!1 
2 | 2815010 i Bracket -Float Control Torque 8 
i 
| 


I 
28W012-600 x Spar- Wing- -Outer Panel-Front 


3 | 284015 [Spar Wing- Outer Panel-Rear L.H.jl 
3 | 28WO15-1 iSpar-Wing- Outer Panel-Rear R.H.|i | 
á 23111 IBulkhded Sta iii L.H.|i | 
5 | |28w111-1 : sud R.H.|l 
S 5 | |28W112-80L i L.H.|l 
a 3 i | 28W112-80R {45 R.H.|1 | 
1 2 1 1 | 14958. L.H.|1 
B i i 1 ` é ot Rater 
| 7 GOL n 1 | L I 
i 7 ndaddJStd R.H.|1 
| | ndadist L.H.|1 
1 | ad St i R.H.|l 
1 addStd. #10 L.Hiil 
E à t B R.H.|l 
5 ‘aG4Ste EN Tis a 
Jstd. RN R.H.|l 
` jad4Stg #18 L.H.|l | 
| | S d 418 R.H.| 1 | 
| | al. a 4. 419 L.H.|l | 
| 2 | sas Bs 1119 R.HJIL | | 
Ñ | 28W120-80L 14558. #2 L.H.|l | 
a 4 | 284120-80R En #20 R.H.li 
hl |28w121 GER hdd Je . #21 L.H.|1 
I i |28W121-1 ! (Bu he IRR Hol R.H.|1 
| | | 28W122 | Bulknead-Std. #22 Front L.H.|l 
d 15 | |28w122-1 | jBulkhqad-St4. #22 Front R.H.|1 | 
| 6 | |28W097 | iBulkheadistg. (B2 Rear L.H.|1 I 
| 6 | | 28W097 -1 Bulkhead Std. 22 Rear R.H.|l i 
| | | | | | l 
å | i 
a i | (A) PBY-5A Airplands up jo La lin lu SE 46638. 
| PBY-6A Airplands ECH i T KC 
i 
| | (B) PBY-6A Airplan ind on. 
| | PL 
Í | | i 
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GROUP PROPERTY CLASSIFICATION 
MAJOR ASSEMBLY WING-OUTE 
PART NUMBER | BRITISH 
264123 | j L.H. |1 
284123-1 Bulkhead, ste. j R.H. | 1 
28W12} [Bui Tihéadistà E L.H. |1 
28W12h-1 Bulkhead Std. #24 R.H. | 1 
28125 Bulkhead} Sta. #25 L.H. (1 
| 28W125-1 IBulkheadista: #25 R.H. | 1 
23095 BulkhéasdiSt #28 ~Rear L.H. Ll 
| 28W095- 1 Bulkhead alstå. #25-Rear RH |l od 
28W096 Bulkhéadistà. 158 Front LH. |I | 
| 28W096-1 IBulkhead Sta. #25-Front R.H. | 1 
| 28w126- -18 IBulihéadisté. #26 L.H. |l 
10 | 22 | | 284126-19 Bulkhdedistá. #26 R.-H. |1 
10 23 : 28W098 Bulkhgad-Diggo al-Sta. #25 to Front|l 
i Spar L.H. 
10 23 | 28W098-1 ulaiaa ptagols p SE #25 to Front! 1 
R.H. 
10 | 24 | |28w130 Bulxhdadista. oh to sta. #26 1 
i Front L.H. 
10 | 2} 28W130-1 BulkheadJSta. 24 to Sta. #26 R.H. |1 
i Front 
10 | 25 | ¡28w100 mete 23 to Sta. Aal 1 
[d | Front L.H. 
10 | 25 | |28W100-1 iBul khdad St 23 to Sta. #24 1° 
i | Front R.H. 
10 | 26 i 28W127 Bog [23 to Sta. #24 11 š 
i | | | | Rear L.H. 
10 | 26 | |26w127-1 | [BulkngadyStg. 423 to Sta. #24 1 
l | Rear R.H. 
ES | 27 | 128131 Budyasaa sta. #24 to Sta. #26' i 
E i Sr | Nede L.H. 
lio | 27 | |28W131-1 Seier) 424 to . #26 1 
NE. I si R.H. 
[io i 28 | ¡284099 ss s -Sta. #25 to Rear |1 
| i . | | Spar L.H. 
[10 28 | |28w099-1 eege apen al-Sta. #25 to Rear |l 
i | | | Spar R.H. 
110 | 26 | ¡2891057 D leni: -Qutgr Hanel-Attaching 8 
i TN Joint "2 Stringer Top L,H. 
fic 29 | 2641057 Fit ting- Cuter Fanel-Attaching 7 
i i »- i Joint zt Stringer Top R.H. 
[10 i 29 | 28W1057-1 due g- Qute r Panel-Attaching T 
| | E E joint "Z" Stringer Top L.H. 
¡10 | 29 | 128W1057-1 i 1tvine- uter Hanel-Attaching 8 I 
i | i o d oint "Z" Stringer Top R.H. | | 
110 : 30 : 641058 Fitting-Quter Hanel-Attaching jh 
| : pi | | Joint "g" Stringer Bottom L.H. 
¿10 ; 30 | (2841058-1 Pitt ing-Cut r Hanel-Attaching Y 
i | b ` ‘ i | “Joint EN tringer Bottom R.H. 
ilo | | JANMa2-D6 |. (Rivet | | A.R 
0 | JANkl2-p8 | Rivet | | | A.R| 
i ER Å I AN425-D8 i I : il " A.RL 1 
110 | 31 | i 29W063- 6 rou i ice-Lower L.H, |l 
EU, PR -7 lån, Splice-Lawer R.H: A | 
[i | (ANDY 
110 | | ANS -9 | 6 | 
ES i 3h | |AN2h-10 i i | 
|10 | 35 | ¡AN23-9 i | | 
¡10 | 30 | | ANQO0-A416 Sho 20 
10 | 3 AN960-A416L sher 35 
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; GROUP WING wn]. PROPERTY CLASSIFICATION 
Ci MAJOR ASSEMBLY WING OUTER PANEL ASSEMB P us I us. [i 
E PART NUMBER La 6 NOMENCLATURE NAVY | ARMY BRITISH 
AN960-A10 Washez | 8 
AN320-4 mi -Cà di D 
AN364-428 Nar | 16 
AN320-3 pet) e 4 
| 284065 -2 Angie! Splice-Udper LaH. {1 
RU RE Angle+Sp icê-U per R.H. 11 
| ANB Bolt | 13 
Bolt | 13 
Bolt | | 2 
Bolt | 2 
/ : [Bolt | | 2 
Aa Aki |Washed |. 28 
ANQ60-A416L | Kape | | 35 
ANGGO-A10 | [Washer | | å 
| AN960-A1OL | Washer | | | 8. 
| AN364-128 Ya 1 1 | 28 
| AN320-3. cast SE: | m 
| 2844062-3 i Angle{Wing- ute r Panel Attach 1 
| ET. | INK | | Joint L.H. 
10] 45: | 2844062-2 | Angle lWing- ae r Panel Attach 1: 
| i Í Joint R.H. 
10 | 46 | | 28Wk061-2 lan: AW utêr Panel Attach — 1 
| | Joint .H. 
10 | h6 | 28y4061-3 ¡Angle Wing- uter Panel Attach 1 
| | Joint R.H. 
110) 47] |26W4061-5 mne uta buten Panel Attaen 3 1 
| kor | Joint H. 
| 10; 47! | 28Wh061-h enine ves uter Panel Attach : 1 
i : | Joint R.H. 
| 101 431 |28W4062-4 ! aoi Wik “puter Panel Attach Fn 1 
i | | Joint Ha 
|10| 481 | 28w4062-5 See -butér Panel Attach a i 
| 10 | ag | i-aejis MS CT dar 
iol 50! Së Ter, 6 
| 10] 51! Bolt | | M | 
|10| 52 | Sole | | | 4 
| iol 53} Boit | | 2 
110] 38) Wat het | A 
liol ah, Washer | f 
i 10 | 36 | Wa he? 10 
110! 371 Wabhe 20 
bic} 54] Nut " 
110: bi: Nup-Castle 6 | 
(ol 39° ut-Cástle 10 | 
| 364 i | AN RiVet| | | A.R. 
¡ 10) | A106 Dé | Rivet A.H. Se | 
‘ici i | 284180 Breckét-Vink Outer dcm TE 1 | | 
| | i Hoisting .H. i 
1 10: 28w180-1 | Bracket-Wing O rr He l 
| i | Hoisting H, | 
| 10; 551 | 28W180-2 Brack t 1 
¡10| 56| | an23-8 Bolt | | m 
| ioi Aij | AN320-3 Nub-Castie | n 
10 5T | 284068 Terminal " a cr LANE 2 
| ois g 
| 10] 56: | G7102-A17-.010 Wa " 2 | 
10} 59i | AN310-4 Nu stle 2 | 
10| 60! | 28W004-63 Dobr-AccesstUpper 1 
| 
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AN520-DD10-8 
Elte -52 
A5-35 ' 
85-200 
ANN25-D4 
28W004-23 
A5-35 
85-200 
ANH25-D 
234008 -56 
A5-35 
35-200 
ANY25-DE 


i 284004 -198 


28W00h -3h 
284904 -335 
284004-196 
28400435 
28W00} -336 
AN520-DD10-8 
25420145 
284150 
AN526-DD632-6 
28W132 


28W132-1 


ANYYO -D4 
284020 


28W020-1 
284129 
284129-1 


Q4305-D4 
281111-2 


28L111-3 
28L111-h 
28L111-5 
284128 

2841059 
Ah DN 


ANHLO-DG 
28W133 


28W133-1 
28134 
28W134-1 
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SECTION II-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


WING OUTER 


WING 
UNITS 
PANEL ASSEMBLY ASSY 
213 5 | 6 NOMENCLATURE: 
SI . 24 
Dopr-A ccess+Upper d 
Fa penart (o 2) 2 
ISpbing-(G 2 2 
Riyet| | A.R 
Door-AccésstU er 1 
Fastener e 2 | 11 
¡Spring - (@ : 11 
lyet «Ro 
Sa ss+Upper 1 
a E 2) 2 
| Sp: ink &- 2 
(River! R. 
¡Dopr-Áccess; "Float Strut Recess 1 
|Dobr-Access! Float Strut Recess 2 
[Dosr-AccessiFl at Strut Recess d 
|Door-AccesspFlbat Strut Recess 1 
Dobr-leckss Fit at Strut Recess 2 
e EE at Strut Recess i 
Screw! . 90 
i Door-Accéss} Stå. #26 2 
Dobr-hccbss stå. #26 1 
|Serew| 6 
| Trbugh -obteb Pánel-Float 1 
| | Control L.H. 
| Trough- Outer Panel-Float 1 
PV o eda n | Control R.H. 
iRiyet, i : | A.R. 
(Fitting Ta stallation-Wing-Float I 
¡Andá Retrâctìng Mechanism L.H. 
Fitting installation Wing-Flöat 1 
| [and Rétracting Mechanism R.H. 
i ES ting-Float Retracting Mech- 1 
| | sl Outboard L.H. 
| pit ting- -Floåt Retracting Mech- 1 
MEME | Outboard R.H. 
| [Rivet A.R. 
| yee aU Float Retract | 1 
| | | Mechanism L.H. 
| | Front TråckiScrew Float Retract | 1 
Ub OP d [ | Mechanism R.H. 
i Rear Track-Screw Float Retract. | 1 
rub uw | Mechanism L.H. 
| | Rear frapi- crew Float Retract. |l 
i i Mechanism R.H. 
i ES t Retract. Mech. H 
| ME | Inner 
|EingeiWing-Flost Locking Mech. | 1 
Rivet | A.R. 
Rivet A.R. 
| art g-Floât Strut Attaching Í 
- | Front ` L.H. 
| Fitti g-Flo t Strut Attaching L 
| | Front R.H. 
Fitting-Float Strut Attaching 1 
Rear L.H. | 
Fitting-Ploat Strut Attaching l i 
| | Rear R.H. |` | 
| 
| 
| 
| 
| 
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bs 
| Y GROUP PROPERTY CLASSIFICATI 
FIG. | INDEX! o— —Àà— WING — lume m ta, = 
| g| MAJOR ASSEMBLY WING-OUTER PANEL ASSEMBLY ast | US | us | 
: PART NUMBER 112i3,|415]| ôl NOMENCLATURE BRITISH 
AN442-DH |Riyet | A.R. 
28W1136 jon g-Wing-Float Brace 1 
| | Attachment -Front L.H. 
lo] 84 28W1136-1 Fitting-Wing-Float Brace 1 
| | | | |Attachme nt-Front R.H 
lo] 85 28W1h3 | |PlatelP dieu Brace Attaching 1 
i i Front L.H. 
10| 85) | 28w143-1 | | iprbrole Flóat | Brace Attaching E: | 
| i | i Front R.H, | 
io| 86 28W1135 | |Fittu g-Wing-Float Brace Attach.| 1 
| | ¡Rear L.H. 
10, 86! 2841135-1 |- | 4Fi ting-Ving-Plost Brace Attach. 1 
i] I ! Rear R.H. 
10 | 87; | 28w142 | SEN ¡Brace Attaching 1 
| | | i | | Rear L.E. | 
10 I 87: | 28W142-1 po] ‘Plate Float Brace Attaching 1 
! i| i S | ¡Rear R.H. 
10 | U ANhh2-D6 | Riy i A.R. 
10: 88, 28W1064 Br SE oat Lock Assembly Bi 
10 i | ANEho-ph Rivetl | A.R. 
10] 89: | 28W1066 iHousing-Plost Locking Spring | 1 
10 | | | ANU442-D3 | IRiyeti | A.R. 
10 | 90, | (A) 2876983 jLeadoùt-Radàr-Wing-Assembly 3 
10 | : | 28W6033 Provisions- -install-Recognition 1 
| | | Lights- -Oùter Panel R.H. 
10 ol; 28W6033-8 I | Reinforcing|Plate- Top-Recognit- | 1 
DI beh E ion Light. 
10 | 921 | 28W6033-6 ! [Retognstton Dë -Lower Surface | 1 
| | | ! ¡Subassembly 
i EE Í | 
| | | | 
| | | 
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| E PROPERTY CLASSIFICATION 
| MAJOR ASSEMBLY TRATLING EDGE-WING OUTER PANFI 
— PART NUMBER DREES NOMENCLATURE BRITISH 
| 28W024-2L Covering| Assemply|-Wing Outer Panel- 1 
| hiling| Edke-(Complete) L.H. 
Å 28W024 -2R sembly-Wing Outer Panel- + 
j Trailing| Edge~(Complete) R.H. 
| 11 i 284023 ailinglEdge-Assembly Wing Outer | 1 
i | Panel L.H. 
| 11 |! | 28W023-1 Trailing! Edge-Assembly Wing Outer. | 1 
| pui Panel . R.H. 
CAE 2811082 Å L.E. |1 
LE PE ' 28W1082-1 R.H 1 
3 1112 28W1 048-9 1 
| 1113 i 28W1048-8 1 
1 112 28W1048-7 1 
E 1115 | | 28W1048-6 i 1 
| 1116 i | 2841048-5 ' 1 
4 lli 7 | | 2841048-À l 
1 1118 28W1 048-3 1 
4 11; 9 28W1048-2 1 
| 11| 10 | | 28W1049-30 1 
1 11/11 | | 28W1049-20 Gusset-Aileron Hinge 1 
| li | | AN425-D8 Rivet A.R. 
| 11112] 28W179 | Fitti g-Aileron Hinge 1 
3 210 13 | | 26W4019 | | |SlBeve-Alleron Hinge Bearing| 1 
š 111; 14 | | 28who18 | | Bebrihg- Aileron Hinge l 
j PL) 15 | i 284177 i Plate 2- Ai eron Hinge-Bearing 1 
| | | e ! I Si Retaining | 
; | 11,16 j | AN502-10-8 | Screw | y 
| 11) 17 | | 28W023-93 | Brkoe-Disgohal- Upper L.H. | 1 
1 | 11, i7 : | 284023-94 | | Brace-Diago al-Upper R.H. SR 
| i 11; 18 | 28W023-95 | | Brace-Diago al-Lower L.H. 1 
! | 11518 | 28W023-96 | BrBce-Diagohal-Lower R.H. | 1 
i | hj | Q4305-D6 Ë Rivet | A.R! 
| | 11 poro ae 28#1040-3 Reinfp7cing| Sheet-Trailing 1 
j i bi | Edge pper Inner L.H. 
j | 11| 19 | | 28w1040-9 | | Reinfbroing Sheet-Trailing 1 | 
| | | | | | | Edge Upper Inner R.H. | 
: 11! 20 | 28w10ho0-2 | Relinforciingi Sheet -Trailing À 
1 | | | | Edge Lower Inner L.H. 
3 11i 20 | 28#1040-8 Reinfpreiing Sheet-Trailing 1 
d | il Edge Lower Inner R.H. 
E i iL! 21 | | 28Ww1040-5 .| Relinf fproing Sheet-Trailing 1 
i | i E Ed! pper Outer L.H. 
| | 11; 21 | | 284w1040-10 Relin? reling Sheet-Trailing 1 
| ! i Edge Upper Outer R.H. 
| 11; 22 | : 28W1040-6 NE o Sheet-Trailing 1 
i i Edge Lower Outer L.H. 
| 33, 22 | 28WiOhO-1l | ku Son -Trailing 1 
i | , i Edge Lower Outer R.H. 
11! 23 I 284023 - 82 Tip-T ue Edge LK | 1 
x 1 | | Q4305-Dk Rivet, A.R 
| i 11) 24 | | 28W023-2 ii Extrusion- -Upper L.H. | 1 | 
å | 12; 24 | | 28W023-3 Attaching Extrusion-Upper R.H. | 1 
| ii] 25 | | 284023-å Attaching Extrusion-Lower L.H. | 1 
| 11! 25 | 28W023-5 Attachi 'Extrusion-Lower R.H. 1 
| 114 26 285023 -104 Tebpi j: p-Upper 1 
| ii| 27 | 28W023-105 Tabpi trip-Lower 1 
| | 
j | i 
1 | i 
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s| GROUP WING nare | PROPERTY CLASSIFICATION I 
FIG. | INDEX! o! SE 
NO NO | e MAJOR ASSEMBLY ARALING er ITER -P ANRT ASSY | U.S. US. 
: PART NUMBER | EREREN 415] ol NOMENCLATURE NAVY | ARMY 
11 28W022-42 11! ng Edge-Wink- Aileron-Cutout l 
; Covered L.H. 
11 28W022-43 railing dal poke Aileron-Cutout 1 | 
i Covered R.H. 
11| 28 | 28021 Tr bag] ner om H 
- Í Cutout L.H. 
| 11 | 28 i 28W021-1 B railing) di af Wing-Aileron 1 
i | | i Cutout R.H. 
11} 29 | | 2GW021-230 bol i Hinge Sta. 4 i L.H. 1 
11 | 29 | 23W001-231 ¡EihgorSth. #4 R.-H. | 1 
11/30 | | 28176 I Hinge Ste #7 L.H. | 1 
11130 | | 28W176-1 (HihgelStà #7 R.E. | ` 
lui o | Se | Bihge Sch: 10 po J 
11 | 3 207021 hinge;+Sta i CR I 
11,32 | | 28W178-7 be Si | ¡Plate Atlerón Hinge Bearing 6 | 
11| 33 | :61K | Alleron Hinge Bearing (@ 3) h oj 
| Í | i | i |] (Called out as 
| | — ali | 28W021-171) 
| 12 | | AN425-DÙ . | ER SEKR, | A.R. 
| 11/34 | I AN23-15 | ¡Bolt | 4 
{121435 | | AN960-D10-.014 f ES le» nl 4 
11 | 36 | AN320-3 I Nut-Castie | 4 
i Í | I i í i i I i 
| ——- 4 i ie | | —  —seVY Ü nW ina Å Gn 
| | MAJOR ASSEMBLY: ai AILERON A 
— | q Mme —- 
112 Cover: iWing-Ailèror L.H. 11 
| 212 | ‘Co ren i -Alléron R.H. 1 | 
12 | | Diss jt rue L.H. q9 | 
12 I I 10-1 | [asderga $trucuir R.H. 1 I 
ae i (010-126 |Spér-Ailéron L.H. |1 
[io II | |28W010-127 | Spar-4iléro R.H. |1 | 
|22 E | 28W071-230 IR äis, #1/Aileron L.H. |l | | 
|12 j2 72-231 |Ribh-Sŵa.|/l4Aileron R.H. |1 ! | 
12 3 ve | Bra leket -Åileron-Outer L.H. L ' i 
112 E 2-1 | | lBrdokdt= Aileron-0uter R.H. |l u 
122 | | -ph | | | Ritet] | A.R. I 
12 |! | 71-233 Fd Irtdssta. | #1 2-Alleron 1 | 
| 12 71-199 | RIb-Sta. [#24 ¡Aileron 1 
22 | i -197 lLedding Édgd-Rib-Sta. #2 L.H. |l 
db | (071-198 ! ¡Leading Edgd-Rib-Sta. #2 RH. 1 
112 1071-202 IRIU-Sua. #3latleron 1 
2 [073-200 | [Reading Zdgq-Rib-Sta. #3 L.H. |l 
2 071-201 i [Leading Edgd-Rib-Sta. 43 R.H. |l 
2 71-248 | RiU-Sta. # JaAiìeron 1 
2 1-246 Leading Edgd-Rib-Sta. #4 L.H. 1 
1071-2147 Leading Edge i-Rib-Sta. #4 R.H. |l 
12 071-244 Lesding Edge-Rib-Sta. #4 L.H. |l 
{12 -245 Leading Edgd-Rib-Sta. #4 R.E. |l 
{12 071-205 Rib-Sta. #5 enon 1 
12 071-203 | (Leading Hdge-Rib-Sta. #5 L.H. |l 
(12 28WOTl-20h ¡Leading äge-Rib- ta #5 R.H. |l 
[12 ER | 28W071-208 | Rib- -Sta . W6-A1leron 1 
12 |: ! 28W071 -206  eodine dge-Rib-Sta. #6 L.H. |l 
12 115 | ¡28w071- 207 [Leading 3 liza- ea Sta. #6 R.H. |1 
fie (16 | | 2GW2071-5 RID-Sta. Wi 1leron 1 
ile |17 2 28W2071-11. heeding Eige-Rib-Sta. #7 L.H. |l 
12 117 28W2071-12 Leading E e-Rib-Sta. #7 R.H. |l 
12 |i8 Beste eadin* "izge-Rib-Sta. 47.66 L.H.|1 
* ! T1-3 m 
12 |19 |284010-3 nig neger -Rib L.E. |l 
12 119 28W010-hk | ies Bi R.H. |l 
| 
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282071232 


28wW010-5 
25W2071-7 

28W071-209 
28W071-210 
28W2010-35 
28W2010-36 
28W2071-9 

28W071-212 


| 28W071 -213 


28W071 -238 
28W071-236 
28W071 -237 


| 28W071-234 


28W071- 235 
28WO71— 217 
28W071-215 
28#071-216 
28W071-220 

28WO71-218 
26W071-219 


; 23W2071-2 


28W071- -223 
28W071-221 

23W071-222 
28W2071-3 


W2071- L 


! AN520-D8- 8 
EU OG 3 


AN6-27 
AN310-6 


| 28W010-7 
| X454 
| 2842082 


28wW2082-7 
EE DI 


i 28W2082-8 
| 28W2081 


MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


COVER-WING ATLERON 


Aileron 
g Hdgg-Rib-Sta. #8 L.H. 
dge-Rib-Sta. #8 R.H. 
jLedding Edgo-Rib=Sta. 
Leading Edgé-Rib-Sta. 48.66 
Rib-Sta. |H9jAileron 
Legding Edgé-Rib-Sta. #9 L. 
Losa! ta feet, -Sta. #9 


Rib-Sta. |(#10-Aileron 
Leading Edg$-Rib-Sta. #10 
SE idg6-Rib- Sta. # 
Leading tagd- Rib-Sta. #10 
Lesding Edge-Rib-Sta. #10 
jRib-Sta. rh -Alleron 


Lesdirg Xdgg-Rib-Sta. #11 
a 


+ 
o 
timbi o 
Bi m uiu n d 


Leading Édgé-Rib-Sta. #11 


Ri + #19-Aîleron 

RE Bog -Rib-Sta. #12 

Ledding âg -Rib-Sta. #12 

Ny /13-Aileron 
“Sta. Ki j-Alleron 

E gaine Édgé-Rib-Sta. #13 

¡Les dai ng Edgd-Rib-Sta. #13 


a ee 
e ° e s e 


A a o a a mua n 
HD Hi. rir 


(RH. -5ia.: .9-Aileron .H. 
Riy- -Sua. .8-Aileron .H, 
[Ri y- Sta. -Aileron H. 
Rib-Sça. | 4-Alleron R.H. 
Leading Edgq-R 1b-Ste. #14 L.H. 
o ES -Rib-Sta. #14 R.H. 


Install. Port Aileron-Counter 

È | ¡Balance L.H. 

Iscriewd | 

‘Nuts ; i | 

Re s Edge-Aileron L.H. 
ailing Edge-Aileron R.H. 

Bu pea -Elasüic-Aileron Lower 

¡Bunped-Elas ic-Aileron Upper 

iSpgcer-AÌler "on -Bumper 

.JSexjew | | 

Breckat-Ail ron Tab Control L.H. 

Bracket d ron Tab Control L.H. 


i 
Bracket 211 ron Tab Control L,H. 
precast Ste ron Tab Control L.H. 
Link-Atleron Tab 
Bolt | | 

C 


Control 


muc ue Aileron Control 
Bearing-Aildron Control (2-4) 


Tat-Aile on L e 
Tat-Aile on-Hinge 
Rivets 
Hinge Pin 
| E ring Bracket Assembly- 
| | | er 


olit 
| esrirlg- ileron Tab (@ 3) 
di ed CH | R.H. 
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GROUP 
PART NUMBER NOMENCLATURE 
113 | (A) 28W6011-3L Assembly.Wirng-Ileading Edge-Outboard 
| Panel L.H. 
13 | (A) 28W6011-3R e embly-Wirig-Heading Edge-Outboard 
Panel RH. 
i 13 | | (B) 28W6011-4L sen ly -Ilea E Edge-Outboard 
i | Panel L.H. 
13 | (8) 28W6011-4R emUly g- Me Edge-Outboard 
| j Panel. R.H, 
13 i | (C) 28W6011-5L Assembly -ileading Edge-Outboard 
| | Panel L.H. 
n | (Complete) 
13 | (C) 28W6011-5R Assembly-Wing- jeading Edge-Outboard 
| Panel R.H. 
[13] 1 | 234168 -2 ib-St td L.H. 
13; 1 | | 28w168-3 iH-Ste.. R.H. 
113 | 2 | 12545186-6 1H-Sta. 
113] 3 23W168-239 i EM . 
131 | 2805 186-7 1b-Sta. 
13 | 5 | Se 1D-Ste. W1 
13 | 6 2613136- -9 iU-sta. Wl 
131 7 Se 14 A i: 4l L.H. 
1917 8168-15 Rig -Sth. ba R.H. 
13 I 8 $845186-10 R ta. #18 
13 | 9 SERE Ri ie Sep #19 
13 | 10 I |28w5186-12 Rib-Sta. Bä 
13 | | e v168- 22 RID-Sta. Mel L.H. 
| 13 11 | |25W168-23 un -Stp. #21 | R.H. 
|i 12 2505186 -13 10-Sta. #23 
113 | 13! | 2@w5186-14 ibl-Sta. 125 
13 | 14 | |20v168-28 is h. [26 L.H. 
13 | 14 | |28W168-29 1 26 R.H. 
13 | 15 | |284168-236 ApceBs-Bta. #26 
13 | 16 | | 0-D10-7 NE | 
3 | 1 65-2 nal ìcel-Lokrer L.H. 
13 | 171 65-3 ngile-Bpli.ce-LoWwer R.H. 
13 | 18 4165-6 im liice-Ur pper L.H. 
13 Hu | GwWw165-T7 An piice U R.H. 
ì3 | 19 EW1OTO Fit Ges e- -Poper 
13 9 ecwio7l Fit e-Lower 
13500 21 A-B) 28W169-45 Ext a Atkac ing-Lower 
13 | 22 | A-B) 28W169-44 Ext on-Attaching-Upper 
13 | 23 | |(A-B) 284169-47 Tap 3 Sbrib 
|13 | 2h IG 28W6011-132 Extirusion Atk bac ing-Lower 
173 | 25 C) 28W6011-111 Ext; Attac a 
[131728 tot 2 2846011-89 api ri : 
HEG MDG (4-3) 28W169-50 00 ol 
ER i 28 À0525-D10-7 c | 
113 | 27 (c) 28W6011-51 Doop-Handnol 
113 | 28 | |AC525-D10-7 Se Ñ | | 
| (A) PBY-5A Airplanes 3B96 105 SE 
4 i i 
MEE | (B) PBY-5A Airplanes 4B25 be i clusive. 
i i PBY-5A Airplane 3 clusive. 
| | PBY-6A Airplanek 8D inclusive. 
i | 
| | | (C) PBY-6A Airplanes 4668 
LI 
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UNITS 
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SECTION II—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


å i ts] 

i i i yi GROUP MN È 
ghe | SELL WING due PROPERTY CLASSIFICATION 
NO.| NO. | E| MAJOR ASSEMBLY LEADING EDGE-OUTER PANEL AW | US | us 

E PART NUMBER HETTE SEN NOMENCLATURE NAVY | ARMY BRITISH 
13 | 29 a 28W169-61 |Dodr-Handhole 3 
13] 29 B) 28W169-61 |Podr-Handhote 3 I 
13 | 30 | | AN515-D8-6 Soler | 24 
13 | 29 (c) 28W169-61 SS 2 
13 30 | AN515-D8-6 iScrew| ¿ 16 

35 HE | (A) 28W6011-25L a i= ell ssémbly-Yagi Antenna 1 

j | ñ Upper Lilo 
13 | 31 (A) 28W6011-25R Brack t-gubassembly-Yagi Antenna I 

| | | |. Upper L.H. 
13| 32 | (A) 28W6011-20 Bracket- ag tenna-Lower l 

| 13 33 | | (A) 28W6011-21 Brask tenna-Lower l 

13 | 34 A) 28W6011-23L Loud Yagi Antenna-Support 1 
i ! | | Lower L.H. 

13 | 3%; (A) 28W6011-23R | (Interdostalivagi Antenna-Support 1 
NE ] | Lover TH. 

13] 35 | (A) 28W6011-24L [Int erdostaliYagi Antenna-Support 1 
| | Lover L.H. 

13] 351 I (A) 28W6011-24R Uu d ostal a i Antenna-Support l 
| i | Lower R.H. 

131 36; A) 28W6011-29 iBréckét- itenna-Upper L.H. | 2 

11 37 | A) 28W6011-35 | ‘Place a ténna-Support 1 | 

1131 38, | (a) 28W6011-30L | Brdolttofagi tenna-Support 1 

E i | | i ¡Lower L.H. 

13) 38 (A) n. | (becht Zeg -af ltenna-Support 1 
i | H f EE R.H, 
13! 39: (A) 28w6011-31L Bracket -Yagi Antenna-Support 1 
i ij ` MEME NP Lower L.H. 

| 13 391 i (A) 28W6011-31R ¡Brácxot-Yagi Amtenna-Support 1 

I a Load E | [Lover R.H. | 

113 | 40, ! (A) 28W6011-32L | i Infergos staliYagi Antenna-Support 1 | 

bg EE NN ! Lower L.H. | 
13) 40 | (A) 28#6011-32R | Interdosi ellYa$i e -Support 1 i 
| po MEE | [Lower R.H. 
13,. 41; i (A) 28W6011-33L ‘Inter¢cstal+Yagi Antenna-Support 1 I 
| i| o | Lower L.H. 
13' 42] | (A) 28W6011-33R iIntercostallYagi Antenna-Support 1 

E i | | Lower R.H. | 

113, 44] , (A) 28W6011-36 | Plate eg! ténna-Lower à À 

135 55 28185 I Ge key-Towing (levis 1 | l: 

la AG: 2842188 | Bearing i-r 

| 15; 57) | 289188 | ES ring i 1 | 

: 13; 48] | 26W1012 | |Fopgìng-Wing Line Fitting 1 i| | 

| 131 H9| | AN4-Hh | Bolt | UM, 1 | 

| 13| 50; | AN310-h | Muf-Ctstte 1 | 

| | bd | | 

i ! | Í H | 

| | i (A) PBY-5A Airpla es [33060 Lo o |34d59 linclusive. | 

| i | | a PBY-5A Airpl 18252 [to 38 ‘51 inclusive. 

i | i PBY-5A Airplanes 46450 to 46 38 |Inclusive. 

| | PBY-6A Airplaries [46639 [to 146680 inclusive. | 

I | (C) PBY-6A Airpla es [46681 jan on. 

| I f | 

| | i] 

| | | | | 

3 

i | 

| x 
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P B 
EMPENNAGE 
SL 5|6 


INSTALLATION 


NOMENCLATURE 


(A) 2875001-3 Empennage Installation 
2875004 AssemblylStåbilizer and Fin 
(See Fig. 15) 
(Cómplet when|ordered, including 
Controls) 
AN74-21 Bolt | 
AN7-21 Bolt 
Q7102-N28-.091 Washep-Neopbencd 
AN310-7 Se stle 
AN7h-]2 Bolt 
AN8-22 Bolt 
Q7014-N32-.091 Wabhep-N op " 
AN310-8 Nut-Castle 
AN23-13 Bolt 
Q7102-A10 Washe 
AN320-3 Nut-Cast 
28T2014-101 Center S a on+Stabilizer 
2872026-100 Fairing astal ation-Stabilizer to 
Fin 
2872026-57 Feiring -$ub OR L.H. 
2872026 -58 Fa vines -Subá 'ssembly-Upper R.H. 
2872026-2 Fairihg-Subassembly-Lower L.H. 
2872026-3 | |Feiring- Subåssembly-Lower R.H. 
2872026-50 . | {Fal ers p? ssembly-Front 
AN515-D6-8 | l scfew 
AN960-D6 Wedho | 
AN515-D8-6 | Sev 
AN505-6-16 | Ischev | 
AN515-D6-10 | Segen 
2872001-50L lElbvator mm ly-Covered 
| | (See Fig. 15) 
28T2004-50R Elevator |Assembly-Covered 
ME (See Fig. 15) 
ANN -16 Bolt | 
AN310-1 Nut-Castie 
ANN-1h Bolt 
AN960-416 Washe? | 
AN310-1 Nub-Cdstie 
2ET1036 Stud-Hinge Bearing 
AN23-24 Boit | 
AN320-3 Nub-Cåstle 
2872024 ShåftiHinge Bedring 
xph Bedring all (@ 4) 
Q7014-D44~ 014 Washe 
AN320-4 Nuz-C&stie 
2805046 Bolt 
Q7102-ALH16 Yaÿhe: 
2875123 Spice» 
AN320-4 Nut 
AN24-11 Bolt ! 
AN320-4 Nut-Castie 
2875125 Ho» -¿leyat nstallation-Sub- 
| I Assembly 
28T5126L Hopn- SR ator 
2875126R ator 
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Figure 14—Empennage installation—P2Y-5A 
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MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 

2875078 


2875076 
AN23-11 
| AN320-3 
Q4305-DÓ 
2815077 
Q4305-D6 
2875072 
| AN25- 25 
Q7102-4516 
AN320-5 
2875006 


2875133 


Q7102-ALH16 
| AN4-25 
:Q7102-AL416 
ANZ10-4 
AN24-21 
Q7102-AL416 
AN320-h 
2875067 


2875067-10 
| 2875067- 6 
| 28750567 -7 
2875067 -8 
ba 


1 (a) 2875004 
|2875002- 2 
2875061 
¡2875082 
12875063 
¡2875051 
¡2875052 
¡2875053 
2825051! 
12875055 
¡2815064 
12875065 
2875 066 

| 275060 
5323089 
:2875058-2 
¡2875057 -2 
:28F1317 
|AN315-3R 
Q7103-N1 
2875056 
ES 2875050-2 
128F6728-7 


(2815049 


(A) PBY-5A Airplane 
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| 
| 
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EMPENNAGE 


EMPENNAGE INSTALLATION 
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suddodd bl 
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Washe | 


-Cast 


Filled -Rudd 
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NOMENCLATURE 


acket-Installation 
Lower Fin 


-Covered 
(See Fig 17) 


o Stabilizer-Center 
Section-Assembly 


[ 
x 
E 


d 


' and Installation 


tuti 


-Fron 


| i 
LEI 
| Pillet -Center-Upper 
[pille -Üppen-L&R 
iFillet-Lowe -L&R 
Finley- -Lover-L&r 
| Dm ~L&R 
H H | 
izer and m Assembly 
SEN in PM tural-Assembly and: 
| GES ! Installation 
| Spar Front 
È Spar-Rean 
ISpar-Traili Edge -Falring 
| Bulkhead 4 #10 13/16 
Bulkhead 155 . #15 
| ulxhead Sta. #22 5/16 
ulknelad + #29 5/8 
LS e #36 15/16 
i Rib-Hinge Š port 
| Rib Lm pini pag Edge-Lower 
RIbLE ind Bage-Upper 
Pip = bp- ear 
qun -hth. | from Front 
Pip Rip- -3rd from Front 
| Tip -Ri i 3:| From Front 
UU C 20: ations Equipment 
i 
| 


n 
Tasher 
ip-Ri 


E 


Rib 
33960 


ibLLehdihg Edge-Sta. #36 15/16 
Subport Duct.-Anti 


Icing 


| 
papain Edge-Sta. #29 5/8 
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GROUP 
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PART NUMBER 


28750148 -2 
28F6728-7 


OMANDAN 


2875047 
| | 2815046-2 
| 28F6728-6 


287504 
| | (A) 2872029- 107 
| | 2872027 
2872027-1 
| | 2871007-250 
i | 2871948 
| | 28T014-149 
| | 28T014-150 
2871037 
| AN3-D4 
AN310-D3 
28T014-151 
287014-152 
28T014-153 
| 287024 -154 
| 287011 -155 
| | 287014-156 
287014-157 
| 287014-158 
287014 -159 
287014 -160 
287014-161 
287014-162 
2875129-0 


i 2875129-24 
2875129-25 
2875129-27 
28T5129-31 | 


2872028-121 


| | 2872028-122 


287014-165 
| 287014-166 
| | 298m014-167 
287014-168 
287014-169 
| 287014-170 
28T014-171 
287014-172 


i | (A) PBY-5A Alrplanes 
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28T2053-10 Rip-Leading Edge-Sta. 
4 #13 L.H. 
2872053-11 Rip-Lpading Edge-Sta. 
| i [#13 R.H. 
2872053-12 Rib-L ading Edge-Sta. 
#14 L.H. 
2872053-13 Rib-L SE Edge-Sta. 
#14 RH, 


2872053-14 Rib-Lgading Edge-Sta #15 


28T2039 jBe&m-Rear 
2872051-84 ¡Door-Inspection 
| Q5103-3 FE ew 
| 2872051-100 Coyer|Assembly-Stabilizer 
i ol Tip L.H. 
28T2051-101 Pe Assembly-Stabilizer 
! Tip R.H. 
| i Assembly L.H. 
i 2872051-3 Tr iling Edge-Tip Sub- 
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i 2872038 | Elévator-Hinge Bracket 
| 2872052-4 | |Rid-Subassembly L.H. 
| 2872052- -5 | | Rij-Subassembly R.H. 
| 2872052-6 | Rib-Subassembly L.H. 
| 2872052-7 | | ¡RiB-Subassembly R.H. 
| 2872052-8 | | Ri -Subassembly L.H. 
| 2872052-9 i | [RIY-Subassembly R.H. 
| 2872051-14 | mir 
2875115 |. |Dogr-Access-Pull Plate 
| 2875118 Latiridating ine-Installation- 
| | | | Rudder Lock y 
| 2875118-7 mute | 1 
LD | Sleeve 2 
NAF213744-4D : lange 1 
AC286-1 | itting-Lubricant l 
2871043 ge Bracket -Center-Stebilizer li 
| š : MAU lind Fin Structure 
12871043-3 | racket -Hingb-Upper + 
Y EM | Bral ket -Hinge-Lover 1 
28071042 | Bea ing Housing l 
|S1K-5 Fo eating (e 3) 1 
i20T72014-i01 Center] Section- tabillzer I 
¡28r2014-72 | Rib-Centel -Stabilizer a 
207201). 72 i | Rib-Cehter Section L.H. |l 
28T2014.2 | i Section L.H. |i 
12872011-5 pio Center Section EH. 
28r2014-6 RiblCehter sbction R.H. |l 
12872014-3 —— Rib-Cehter Section R.H. |l 
¡2872014 A | Rib Cente section R.H. |l 
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R 28T2004-50L 
A) 28T2004-50R 
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Elevator+Assemply-Structure | 
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Beam-Ele 
Rib-Inbo 
Rib-Inbo 
Rib-Suba 
Rib-Suba 
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Rib-Suba 
Rib-Suba 
BED Seba 
Rib-Suba 
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Rib-Leading | Edge-Subassembly 
Rib-Leéading |Edge-Subassembly 
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-Leading|Edge-Subassembly 


Rib-Leading|Edge-Subassembly 
»-L li Edge-Subassembly 


ng |Edge-Subassembly 
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Riv-Leading | Edge-Subassembly: 
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Rib-Leading|Edge-Subassembly 
Rib-Leading|Edge-Subassembly 
Rib-Leading|Edge-Subassembly 
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Flap-Hlevator 
Fldp-Elevatdr 

Rib d 
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Tube-forque+Elevator 
Hoyn-$ubassembly 
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| oe aa ETC 
FIG. | INDEX ° 
£ MAJOR ASSEMBLY eramos amp | 
E 
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NO. |. NO. MAJOR ASSEMBLY US US 
PART NUMBER Orla [«]5|6l. nomen — | | NOMENCLATURE | NAVY 
16| ho 281032-7 Rib L.H. | 2 
16] 40 287032 8 Ri? R.H. | 2 
161 41 287032-8 Ri L.H.|3 
16| 41 287032-7 Ri R.H. | 3 
16| 42 287032-2 Beám-Froht L.H. | 1 
161 42 287032-13 Beam-Front R.H. | 1 
16 | 43 287032-14 Hinge+Flap Side . fil 
16) 44 i 287032-9 inge+Elevator Side. 1 
16, 45 287032-10 Pin-Hinge I 1 
16 | 46 287033 i Bearing Bracket: 1 
16 | 47 K03 i |Bedrihg [0 3) i 
16 2971192 Door-inspectioh-Installation 3 
16| 48 AN510-D10-20 Screw 1 
16| 49 | | 2971195 Door 1 
16| 50 2971196 Spáce 1 
161 51 2971193 Spider 1 
17 | (A) 2875006 Rudder Ass mata -Cóvered 1 
17 2875005 Rudder-Stru¢ture Assembly 1 
1711 2875007 | [spàr-Rudder 1 
17| 2 2875019 ib-Sta.|#120 5/8-Top 1 
1713 | 2875018 Rib-Sta.|#113 1 
1714 | 2815017 Rib-Sta. 142 1 
1715 | 2875016 ¡Ri a n 1 
1716 2875015 Ri te 3/4-Tab Control 1 
1717 28T5043L Pull elle pper-Fabric 1 
Lv 2875043R Pull $heet-Upper-Fabric 1 
1718 2875014 . |Rib-Sta.|/69 3/4-Tab Cutout 1 
1719 2875013 Rib-Tab Cutout 1 
17} 10 2875044 Pull $heét-Middle-Fabric L.H. | 1 
aes ld | 2875042 Pull $heét-Middle-Fabric R.H. |1 
17 | 12 2875012 Rib-Sta.|/#40-Tab Cutout 1 
17113 | | 2875011 Rib-Sta. [43 1 
17 | 14 2875010 1b-Sta.|42 1 
17 115 2875009 i TRib-Sta. |#1 | 1 
17 | 16 2875041-6 Pull $heét-Lower-Fabric L.H. il 
17/17 28T5041~7 Pull Sheét-Lower-Fabric R.H. |1 
17118 | | 2875008 Rib-Sta.|ZOlBottom 1 
17 | 19 2875031 Rib-Leading |Edge-Sta.#120 5/8 1 
17 | 20 2875030 Rib-Leeding|Edge-Sta.f113 1 
17 | 21 2875029 ` Rib-Léading |Edge-Sta.#99-Upper |l 
17 | 22 2875035 Hinge |Fitting 1: 
17123 | | KPLH Bearing {@ 3) 1 
17 | 24 AN74-10 Bolt 2 
17 í 25 Q7103-N-2 Washer-Néoprene 2 
17 | 26 Q7102-A416 Washei 2 
17 | 27 2875028 Rib-Léading |Edge-Lower 1 s 
17 | 28 2875027 Rib-Leading Edge-Sta. #85 1 
17 | 29 2875026 Rib-Leading|Edge-Sta. #69 3/4 i). 
17 | 30 2875025 Rib-Leading |Edge-Sta. #62 9/16 |l 
17 2875070 Ruddey-Horn Support - Installation) 1 
17 | 31 2875075 ; Angle+Torque Box-Support 1 
17 | 32 2875093 Rib-Torque Box-Upper l | 
17 | 33 2875074 Rib-Torque Box-Lower 1 
(A) PBY-5A Airplanes up to and |intluding Serial No. 46638. 
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Figure 17—Rudder Assembly 
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! Q7102-AL10 
AN320-3 
2075125 
AN24-11 
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AN525-10-10 
AN960-A1OL 
AN315-3R 
28710850 
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Figure 18—Empennage Installation—PBY-6A 
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Q7102-AL416 m 
AN310-h 2 

| ANY-25 4 
Q7102-AL416 8 
AN310-4 4 
2875078 1 
2875076 ab 
2875077 2 
2875072 1 
AN25-25 1 
Q7102-AL416 2 
AN320-5 1 

ai TT 

(A) 28710010 Aspemply}Fin and Stabilizer 1 
28T10700 Fin-Upper-Struttural-Assembly 1 
28710700-22 Spàr-Forward-Subassembly 1 
28T10700-25 Spar-Afti-Upper-Subassembly 1 
28T10700-26 Spar-Aft}-Lower-Subassembly 1 
28710700-27 Bu knead | 1 | 
28710700-58 | Bulkhéad Forward 1 
28710700-59 Bulkhead Ary. 1 
28710700-56 Cap-Subassembly-Top 1 
28710700-67 BulkheedlSubassembly-Top 1 
28T10701 Fitting-Hinge Bracket-Upper 1 
AN456-D6 Rivetl | .R. 
AN456-D5 Ritet .R. 
28T10700-13 Buikhéad+Stå. #71 1 
28T10700-14 BulkheadtSta. #61 3/8 1 | 
28710700-15. Bulkhéad+Sta. #52 13/16 1 
28710700-16 Hinge|Rib-Sta. + 1 
2875045 I Hinge |Bracket 1 
AN456-D6 Rivet .R. 
ANÙ56-D5 | |Riyet .R. 
28T10700-17 Bulkhead+Sta. #36 15/16 1 
28710700-18 | Bulkhéealsté. #29 5/8 1 
28710700-19 Bulkhéadlsté, #22 5/16 1 

| 28T10700-20 Bulkhéad+Subassembly-Sta. #15 1 
28710700-21 Buixnéadistà. #10 13/16 1 | 

| 28T10700-28 | Bulxh adlafi.Sta. #29 5/8 1 

i| 28710700-29 Bulikhead+Aft.Sta. #15 1 
28710700-11 Nose Rib!Stà. #71 1 
28710700-10 Nose Riblstá. #61 3/8 1 
28T10706 | [Colla»-anti+lcing 2 | 

| 28710707-7 Gasket-Cqllar-Anti-Icing 1 
28T10700-9 Nose Rib+Sta. #52 13/16 1 
28F6728-8 Coilar-AntilIcing ¡2 
28T10707-6 Gagket -Collar-Anti-Icing 1 
28710700-8 Nose I . 420i 1 
28r6728-8 Icing 2 
28710707 -6 r-Anti-Icing 1 
28710700-7 . #36 15/16 : 1 
28F6728-8 tilIcing. 2 
28710707-6 ,-Cóllar-Antí-Icing | 1 j 
28T10700-6 ibistd. #29 5/8 1 
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Figure 19—Stabilizer and Upper Fin Structure—PBY-6A 
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28T014-177 
287014-178 
28T015-10 
287015-11 
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287015-3L 
28T015-5R 
2871015 


28T1 045-1 


28r1045-2 
2871045-3 
2871047 
28T1047-1 
28T1046 


| 2871045-5 


2371045-7 
Q4305-D4 
2873015 
Q5103-2 
28710021 


28T10021i-7 
28710021 -8 
28710021-6 
28710021-13 
28710021 Ab 
28710021 -15 
28710021-16 
Q5103-2 
28710022 
2871049 


2871049-2 


28710060 
28710061 
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i RI = a.#9 L.H. 
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Ri a a.#10 L.H. 
| Rib-Sta #10 R.H. 
Rib-Sta .#11 L.H. 
ib-Sta.#11 R.H. 
Ri "sfa #12 L.H. 
Rib-Sta #12 R.H. 
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NO; | NO 1 MAJOR ASSEMBLY — STABILIZER AND FIN ASSEMBLY asy Pus | us ni 
| $| — PARTNUMBR |1]2]3]4|5]|6 NOMENCLATURE NAVY | ARMY 
H 
191 o5 | 28710060-31 Tip-Okte Intel 
19| 96 28710060-20 | Rib-3ta./13 1 
19| 97 | | 28710060-19 | Rib-ita #1} 1 
19| 98 | | 28T10060-7 | lHingeiEldvator 1 
19, 99 | | 28T10060-17 | Retainer 1 
19| 100) i 28710062 | . Bievgtor Bearing Assembly} 1 
19| 101 AN204 -KF5 | [be ring (@ 3) 1 
19} 102 ANE -DD5 | Bdlt 4 ' 
19| 103 AN365-428 | NYt x 
19} 104 28T10060-27 | Dodr-Access 1 
AN526-D832-6 | 8 
| | 
| VATOR ASSEMBLY 
i | (A) 287104001 Elevator Asslembly Covered. L.H, |l 
20 | i | (A) 28T1OMOOR Elevator Assembly-Covered RH. |l. 
29 i i 28T10401L levatbr Structure Assembly L.H. |l 
20 | | 28r104C1R levator-Structure Assembly 'R.H. |l 
201 1 | | 28T2007-200R Beal -Elevato! L Hs. fL 
| 20 | 1 | 2872007-200L cap m-Elevato! R.H. |l 
2012 | 28T2046- 34 bi-Inboard | L.H. |l 
20} 2 | | 2872046-35 SE R.H. |1 
2013 | 28m2016-36 | Bibl | | | L.H. 11 
| 20; 3 | 2872046-37. | Ri» i | | R.H. |l 
120; å | i 2872046-38 Rib i | | 1 | 
12015 i 28T2046-39 eet MA D X 
| 20 | & 2872046 - 7% Bibi { i L.H. 1 
20 6 | | 2802046-75 Rb | | | R.H. |l 
| 20 | 7 | 28T2046-76 | Rib | | | 1 | 
|20|2 | 2872046-77 E Rib, 9 
120 139 | 2872046-78 | Rib p] 1 
leo 10 | | 2810401-9 | Porheri | 1 
120 1 11 | | 28m1o401-10 | Forrer] | | l | 
{20 | 12 | | 28710401-11 | Former | 1 | | 
¡ 20 | 13 | | 28710401-12 | | org | | 1 
120 124 | | 28T10401-13 | Fork | 1 | 
120 i 15 | I 28710101-7 Fairing- Nose Subassembly l 
| 20 Me À 2871: 0401-6 red Se-Outer-Subassembly |l 
129 (17 | | 28710401-8 alting-Trailing Edge de i 
120 | 16 | | 2811040146 oop-Abeelss | d 
120! 19 | | 28T1031 | Suppor, -Ts11| Hinge E 
{20| 28 AA -D56 | Bol; | å 4 
(20 | 2i ' 16 | Washer| th 
| 20 | 22 E | lus Os pr2b 4 | 
120 | 23 -8 | ibrLej ding ¿dge-Inboard 1 | | 
| 20 | 24 | | 237 -7 pe RIb-Lesdiha Edge i | i | 
1201 25 | on ibrLeadihg Edge 1 
i 20 | 26 | 23T2046-5 | Rib Ley dihg Edge E | | 
| 20 | 27 | 2872046-4 Loading Edge 1 
¡20 | 28 | | 2872046-3 GEN dihg Edge 1 I 
1201 29 | | 28T2046-2 ib Lohd1 g Edge 1 | 
120 | 30 | | 2872046-32 | to Losdihg Edge 1 i 
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Figure 20—Elevaìor Structure—PBY-6A 
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20 | 31 28T2046-31 Rib-Leadilng [Edge 1 
20 | 32 28T2046-30 Rib-Leading [Edge 1 
20 | 33 28T046-10 Rib-Leadilng [Edge 1 
20 | 34 287046-9 Leading Edge 1 
20 | 35 287016-8 Leading [Edge 1 
20 | 36 | 28T046-7 | xÇ . : [Edge 1 
201 37 | | 2872047-2 5 ni -Lead age 1 
20 | 38 2872047-3 ne Edge 1 
20 | 39 | 2872047-4 âge 1 
20 | ho | | 2872047-5 Rio S bazo 1 
20 | 41 | | 2872047-6 RID- Lena ne Edge 1 
| 20 ho | | 28710401-24 ib-Leading Edge 1 
20 | 13 i 28710401-19 ibl-Leading Edge 1 
20 | 44 | | 28710401-62 ip-Trailing Edge-Inboard 1 
20 | 45 28T10401-40 * ` Tip-Trailling Edge 1 
20 | 46 28710401-41 ` Tip-Treiling Edge si 
20 | 47 28T10401-52 Channel -Flap| Cutout: L.H. |l 
120 | 38 | | 28710401-63 la rb Cutout ` 1 
20 | ho | | 28710401-65 lai temo Cutout 1 
20 | 50 | | 28710401-66 la e- D Cutout 1 
| | 287032 no li. L.H. |l 
| | 287032-1 | lap-Eleva ato R.H. |l 
| 287032-4 I pas L.H. |1 
287032-11 | | Rib- -Eng R.H. |l 
120 | | | 287032-7 p l L.H. 42 
| 20 | 287032-7 | | Ribi i | R.H. jl I 
| 54 | | 287032-8 Tl Rib | | L.H. |1 
i20, 54 | | 287032-8 NE Rib | | R.H. |l 
120 | 55 | | 287032-2 | | Bean-Flap L.H. |l 
| 20! 55 | | 287032-13 | E R.H. |l 
i 20! 56 | 287032-14 Hinge-Fl Side 1 
i26. 57 | | 287032-9 | Hinge- “glo ator Side l 
| 26! | | 287032-10 | |  Pin-Hinge a a | 
i20 | | | 287033 | | jousinig- E aring 1 | 
2 i KC3 | earing E 
5 ! | 2872013-6 | ub! E to de Arm 1 
| | 28T3010-7 | | Horh- evator deli 
| 22 | | ANXH2-D6 | Rivet A.R ` 
i 25] i SR | SE -Ele ator Hinge-Tab Control i 
KLS) | | ANB-30 Bolt I 
| 20 i | 28710404 | ¡Space 2 
E | | Q7102-AN16 | Waste 2 
| 2 | AN310-h | a -Calstle 1 _ 
| i | 2801078 "m -Conndeting-Elevator to Flap |1 ` 
| | | | 2805023 | lArm-Cannectilng-Stabilizer to : 
| A g levator Flap 
I | | 1 Adjustment 
20! TO | | AN3-12 I Bolt | 1 
BON M AN960-10 | E a a 1 
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20! 73 AN23-13 | o 1 
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28T10851-11 
28710851-40 
2875096-2 
2875097 -6 
AN4—DD6-A 
AN960-A416 
Q7102-A416 
2875096-9 
2875111 
2872050 
2872024 

KF} 

AN320-4 
AN-DD6-A 
2871031 
2875095 
2871036 
AN23-2h 


. AN320-3 


28710851-88 
28T10851-71 
28E10020 


AN3091-2 
ANL56-D6 
NAF1150-3AB-30 
28E10020-6 
AN3053-% 
AN3056-4 
28511501 . 
AN931-8-13 
2875039 
28T5108-50 
Q5103-2 
Q5103-1 
28710854 
28710854-8 
28710854-7 
28710854 -6 
28710854 -5 
28710854 A 
28T10854-3 
28T10854-2 
28710854-15 
28710854-13 
28710851 bh 
2971192 
29T1194-6 
2971195 
2971196 
2971193 
AN510-D10-20 


SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
x 
x 


RESTRICTED 
AN 01-5M - 4 


EMPENNAGE 


te nm Bearing 
rihg (e 4 
-Castle 


tul y 


Bone í 
Ë ut-Calstle 
ip-Upper-Subassembly 
Lui Edge 
onduit and Light Installation 
B | | Rudder 
light | ¡Asgembly 
iRivet | 
| Conduit | 


Tg ee Tac os 


Tube | | 
iFezrule | 
Nut | | 
iGrdmmét 
Trdiling |Edge-Lower 


|Fadri g-Rudder Tab Control Tube 


Screw 

Screw 

ITeb -R dd 
GER 


| Rig | | 
| RO | | 
SI 


r-Assembly 


RIG 

a Tay Side 

pee] Rudder Side 

¡Pin- Hing 
r-Inspection-Installation 
Sill 

Dodr-inspection 


Do 


RESTRICTED 


“ue CC UNITS 


PER 
ASSY 


E . A. E? ED HT ET ED ED EE ET TO dm sus 


PROPERTY CLASSIFICATION 


U.S. U.S. 


NAVY | ARMY BRITISH 


GEN Sethian H 


AN V2i-5M -4 Group Assembly Paris List 
A ii 


N ni -29 


| 1232 

| is | 
| | 

H 

| | | 

i ` 1 

| | 

| 97 i 

i 


SD 2 


| DETAIL ES : f 
| 647 59 | | 
| y ST | 
6574 | 


© A 


H 

| s 

| 72^ Ex DÉI 
l 


| 69 ; e" 


Figure 2]—Ruduocr Structure—PBY-6A 
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Mechani sm R.H. 
Control-Installation-Float Hull 
| Bulkhead #4 
* |Bolt 
* |Nut-C sele 
* |Bolt | 
* |Pi 
* Bolt ' 
FX Washer 1 
* |Nut-Castie 


Front . 
loat Brace-Upper 


Front 
lodt Brace-Upper 
Rear 
g-Flo t Brace-Upper 
Rear 
l-Upper-Front 
1 
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1 
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2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
T 
2 
2 
1 
1 
1 
D 
n 
1 
1 
1 
1 
1 
al 
1 
2 
2 
m 
4 
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Figure 22—Float Installation 


RESTRICTED 


27 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| Keng O ums | PROPERTY CLASSIFICATION 
| ^| NO. | S| MAJOR ASSEMBLY E sn 


ASSY E D 
PART NUMBER BRITISH 


2317 AN520-D10-6 

23|8 2612049 

2349 2812050 Falri g-Flodt Brace-Rear 
| 231 io 28120k4-1 Hobsing—Piodt Brace Leg-Front 
basai 28L2044-2 He Plot Brace Leg-Rear 
| 23] 12 2812045 E nn dig Leg Diagonal 


Brace 


9 
1 
l 
l 
i 
1 
23 | 15 | chénnél-Reaf-Leg Diagonal Brace |l 
| 23 | 14 (pitti e- ower Leg-Float Brace Y 
å 23115 | Bolt | Vie 
23 | 16 | 'Washe " 8 
23 | 17 | | INut- a 8 
| 23 18 Strut ¡Plga Retracting-Upper H 
23 | 19 iStrutl re Ret irecting Lower 1 
23120 | | Sg oe Retracting Strut 1 
23 | 21 | Bolt AM 2 
4 23 | 22 i iNup-Castle | | 2 
| Se SO: | | Spåcen-F ost Retracting Strut Arm 1 
Ñx 23/2} |] [Bolt ! | | Za v 
| 23 | 25 | i Q7014-D32-.032 Washer | ! do 3 ! 
| 18231026 | I AN320-8 |Nut-Cástle | Lë 
1 ! E pop] 
P EIAS | 
å | 2h i | [Float AsdemblylPlating 1 
| 240 i 26 Float [As sgemblyjPlating dë 
| 2h 1 2 | Dc dr-Accgss] 1 
à 2h 2 i | 2852001-13 | Dogr-Access 3 
i 24 | 3 i 26L2001 -17 | |Dogr-Accéss | l | 
i ion [Å 195: [Screw ‘oon 153 
E 24 15 'Log-FÌoat-Fiont-Hendling 1 
; 24 jc | [Bolt | 4 
2 on 17 | iLud-Float-Réar-Handling 1 
E 24 [B | [Bolt E | 2 
| | y i Nut -Ce SS 2 
] | ! H ER | i H 
3 loi Scxew, | n 
å | Sodxei-Floet Automatic Lock 1 
| el ¡Plus -Sochet-Float Automatic il 
B | i | [Lock | 
E ls 3: 
| | pom se-Float 1 
| ! Mv li 
! | | H 11 
i 93 | item -Sta. $0.33 1 
0 | îmemd-Sta. #0.66 L.H. |1 
I o | i ramg-Sta. #0.66 R.H. |l 
i 92: ! | | tirig-Float i 2 
| 02: Po Uting-Strut to Float 1 
1 202 EE. ite-Fitting Reinforce- |l | 
j | ment | 
å Podkeu-Strut to Float 1 
i d | e Attachment L.H. | 
| | 28L2023-6R | IPod] -Strut to Float d 
| - | | Attachment R.H. 
f | SBL2004L, | dei Sta. gl © L.H. |1 
1 | 26L2004R Bu e ad-Sta #1 RH. |d | 
Ki 
E 
I | 
aj Í 
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Figure 23— 
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AN 01 -5M - 4 
s CTON II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


i | : ? F 
| NO. | NO. | E| MAJOR ASSEMBLY FLOAT STRUCTURE el, 
| D mere fa [2 [a +] s e| rome | ay | mm 
1 24 | 24 2812005 Beltfpame-Sta. 41.5 1 
| DU | 25 28L2006L . BulkhbadlSta. #2 L.H. | 1 
j 2% | 25 28L2006R BulknpadiSta. #2 R.H. | 1 
j 24 | 19 2812022 Fipting-Float 2 
i 24 | 20 28L2020 Firtihg-Strut to Float 1 
1 24 | 21 | 28L2021 Plato Fitting Reinforce- | 1 

| | ment 

i 24 | 22 28L2023-7L Poêkep-Strut to Float L.H. 1 
3 Qui 22 28L2023-7R Popket-Strut to Float R.H 1 

| 24 I 26 28L017 -20 Beltfpame-Sta. #2.5 1 
4 2414-57 28L2002-68 Tube 1 

| 24 AN442-D6 Riyet A.R. 
j 24, 28 | | 28L2002-2 Keel 1 

` 24129 | 2812036 Hopsing-Rear Handling Lug 1 

3 241 30 28L2002-40 . BråcelForward TH 1 

Í 241 31 2812002-41 . BråcelForward R.H. |l 

1 241 32 | | 28L2002-42 Cróss|Tié 1 

3 24| 33 2812002 -44 Brace-Rear L.H. |l 

| oh | 3h 281,2002-45 BracetRear R.H. | 1 

| 241 35 | | 28L2002-46 |. |Cross|Tie i 

| 24 | 36 | | AN816-12D Nipple | 2 
| 24: 37 | | AN818-12D Nut -Coupling 2 

I 241 38 | AN819-12D Sleeve Ghup ing 2 

E eh! 39 | | 28L2001-45 Tube- -rain-ite. 40.66 1 

| 24 | ko 2812001 -46 | |Tube-braln-$te. #2.0 2 
E 24 | 41 | | 1007-2FBT-12D | |Flêngb-wÌth Connector (e 9) 2 

È H ! j | 

| | | MAJOR ASSEMBLY: CONTROL-FLOAT RETRACTING MECHANISM 
pi ) 

| 25! | | 28L006-550L Contr 1-Float Retbacting Mechanism 1 

à ug | Installation L.H. ! 
E 25 28L006-550R Control-Float le acting Mechanism l 

| | e Installation R.H. 

1 25| 1 28L049 Gebr 30x|Assembly-Float Control- 1 

À | | Center (See Fig. 26) 

| 25 | 2 AN3-5 * |Bolt d 4 

i 2513 AN960-D10 f * (Wa BS 4 

4 25 4 AN320-3 * |Nu gel 4 
4 2515 281094 Tu s K ontrol-Upper Center jl 

1 25i 6 281082 * soit ape r-fontrol Shaft 1 

j ' 12517 281,083 * si a l 

1 25 4 AN320-3 x i -Cast 1 

4 12518 ! ' 2811043 SCH Ka t= lo t Control E 

| | 25.9. 34 2815011 dn: Sg t-Plo t ontrol 2 

1 25/10 1 EH Beérin d {e ) 2 

S 125111 ' AN515-6-12 Screw: 2 

a 125112 | i AN960-A6 Wabne? 2 

1 | 25 | 13 AN365-632 ` Nup | 2 

| 25; 14 AN23-17A * |Bolt | 2 

i 25115 G810-D6-10 * | Spacer 2 

1 25 | 16 Q7102-AL10 + [Washes 2 

1 25| 17 | | AN365-1032E * ME 2 

i 25| 18 | | 281095 j ! L.H. | 1 

1 25,18 | 281095-1 e-Gontrol-Cênter Section R.H. |1 

| 25,30 ! | 3bpp-13 | 33 
Í 25 | 19 AN515-6-10 33 
| * Asterisk notes I 
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! GROUP 


| MAJOR ASSEMBLY 
| PART NUMBER 


22F191-2 
AN340-6 
i AN23-21 
AN320-3 
| 281082 
' 281083 
i AN320-3 
| 28L096 
| 34pp-4 
AN515-6-10 
| AN960-A6 
22P191-2 
| AN340-6 
SOL 


| 
ES 
l 
+ 
i 


I 
| 28L044-1 


AN23-9 
! AN960-D10 
| AN320-3 
| 281,082 
| 281083 
| AN320-3 
| 28L104-2 
| 281,032 
| 281083 
| AN320-3 
28L1040 


| 28L1040-1 
2811010 


i28L1010-1 


AN960-10 
| AN380-2-2 
: 2811039 
¿2811034 
:AN393-13 
;AN960-10 
i AN380-2-2 
2911036 
¡28L1035 
AN315-5 
'AN24-31 


| 
| 
| 
H 
Í 
H 
¡AN393-64 
| 
! 
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SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FLOAT 


CONTROL-FLOAT RETRACTING M A 


AN 
Bu NOMENCLATURE ` 


JEES 
33 
33 
33 
1 
stle 1 
Taper-Gontrol Shaft 1 
Ë 1 
stle 1 
2 e. ter Panel i 
24 
EN 2h 
| 24 
i i a 
| 2 
Gegr ie Assembly-Float Control- l 
” outer Front LH: 
E ad | (See Fig. 26) 
iGedr Box a ly-Float Control- 1 
NE NE Outer Front R.H. 
Eq od | (See Fig. 26) 
Bolt | | | 4 
meic ar i 
Bod deo r-Gonürol Shaft 2 
Was ihe | 2 
Nut- ôl je 2 
Tube- aoe trol- Outer Torque i 
p 5-7 å r- don rol Shaft 2 
Wa her 2 
Nu SMi 2 
idar ¡Lo M and Recoil Mechanism À 
| | p L.H. 
Float | Lock and Essa Mechanism 1 
EFIE Installation R.H. i 
| Float odk nd Recoil Mechanism |l 
| I ! ssembly L.H. 
i | | | See Fig. 26) 
Float di ne Recoil Mechanism !1 
| B Assembly R.H. 
Ep À (See Fig. 26) : 
i 2 
n âd 2 
Cotter] På 2 
iCable- Float ock Mechanism È 
Latch Float ock Mechanism 1 
Pin ig: 1 
Washer | 1 
otter Pin L 
-Floati Lock-Latch J; 
loat Latch Lock 1 
1 
1: 
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PROPERTY CLASSIFICATION 


NAVY | ARMY 


BRITISH 
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Figure 25—Floai Reiracting Mechanism and Control 
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tI ES IH AO CO OU FW TO EH 


tpa 


II OAU JE HO 


SESTER 


18. 


2 
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MAJOR ASSEMBLY 


PART NUMBER 
AN960-116 
AN320-4 
28L032 


28L032-1 
SZOL 
ANT3-h 
AN960-D10 


28L056-3 
28L087 


281049 


| ! 28L050 

| | 28L1006-2 
| | 28L041 

| NAF29362-5 
AN502-8-6 
| AN960-AL-8L 
i AN935-8 

| 2811056 
-28L1000 
AN320-h 
AC940-416 
2811012-3 


v 
Co 
E 
r 
o 
| 

LA 


OD CD 
HE 
HO 
own 
OD 
pH 


281038 
28L1012-2 
28L040-4 
28L1058 
KC8 
28L047 
28L1012-2 
281053 -4 
A0945-å 
AN320-4 
281.044 


2810441 


281045 
28L045-1 
28L048 
28L048-1 
AC500A-6-4 
28L1006-2 
AN502-8-5 
AN935-8 


* Asterisk notes att 
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SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


Gear Pox|Assembly-Float-Outer L.H. 
(See Figure 26) 
Gear Box|Assembly-Float-Outer R.H. 


(See Figure 26) 
Bedring-Double Bow Radial Thrust 
@ 3 


Giel L 


Gear Box+Assembly-Float Control 
Upper Center 
Box-Floa Control 
Gasket 
Coyer | 
Screw 
| Screw 


| 


| Loékwåsher 
| utet pi 
Ge&r-P 'inion 
| Nut -Casti e 
Washer : | 
{ Ke -Wọ odpufi 
Serie IC 0) 
Sling er-Flo t Control 
-Géar ¡Box 
Refal re 
Nut -F oat Control 
Bearing (€ 3) 
Oii R ne# (@ 11) 
En at|Control 
i -Float-Retractin 
Be g-Bal -Sealed 
Nut- -Conti ol+Float 
Key-Woodpuf 
Space E ar|Box 


Space 


@ 10) 


e r 
Be rine 
SE x ntrol 
Key-W odruf 
Coup] a, 
| Logica shér 
Castle 
Gear Box e ly-Float Control 
Outer Front TH. 
Gear Box As! embly-Float Control: 
| Outer Front R.H. 
Box-Géar L.H. 
Box-Gêar | R.H. 
L.H. 
Cover+Geår Box R.H. 


Cover+Gear Box 
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Figure 26—Gear Boxes—Fleat Retraciing Mechanism 


RESTRICTED 85 


RESIRICIED 
AN 01 -5M - 4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


5 
s P 7| GROUP | FLOAT gg | PROPERTY CLASSIFICATION 
NO. | NO. | £| MAJOR ASSEMBLY GEAR BOXES-FLOAT CONTROL MECHANISM asy | US. | us 
I PART NUMBER 1/2]3]/4|5]6 NOMENCLATURE NAVY | ARMY BRITISH 
20 | 35 28L034 shdft-Fldat [Control 1 
26 | 36 281039 Nut-Float Control 1 
20 | 18 KC -8 Bedring (2 1 
20 15 28L040-2 Spacer-Guar Box 1 
20 | 37 S5K Bearing (@ 1 
26 | 14 2811059 S1ingdr- t Control 1 
¡20 í 12 28L1012-3 | Key- Wdoà uf 1 
ie | 9 28L1000 | | |Gear-Hinion 1 
¡26 1,10 AN320-4 | ¡Nut -Cast 1 
26 | 29 AC9H5-4 ‘Lo kw si 1 
20 | 38 8Lo46 Shaft 1 
26 | 23 281038 INuti-Cant101 Float 1 
26 | 22 202PP Bearing pe -Sealed (e 10) 1 
26 | 39 | | 2811058 Sting 1 
26 21 29L1001 Ge ros t-Retract Mechanism 1 
26 | 24 2811012-2 | Ke -Wdodruf 1 
26 | ho | | 28L040-3 isp ceri-Gdar (Box i 
26 | 11 | | 28L1059 | [sì ger r-Hloet Control ii 
26 | 18 | | xc-8 | | Bedri e (e 1 
26 | 41 | | 281105 Nut-Géar [Bo 1 
26 | 10 | | AN320-4 | | [Nut- Cast e 1 
26 | 29 | | acgk5-4 | [Lockwa 1 
20 | 2811010 OS end Recoil Mechanism 1 
| | | Assembly Lat 
26 | i 28L1010-1 kader Ke ind Recoil Mechanism EE 
po i | | Assembly R.H. 
26 | 44 | : 2811027 Coupling Fldat 1 
26 | 45 | | 2811026 | [se rev East {Lock and Recoil L.H.|l 
26 | 45 | 28L1026-1 cxjew-Flgat Lock and Recoil R.H.|l 
126 | h6 AN310-4 | Not Castle 1 
26 | 29 | | AN9h5-h baste! “| 1 
26 | oh | | 28L1012-2 Key -Wdodru? 1 
26 | 47 | 2811028 Besring | 1 
26 | 48 | | 28L1029 | [Support | À 
26 | 49 | | 28L1050-2 ¡Seal 1 1 
26 | 50 | | 28L1050-3 Gesi | 1 | 
26 | 51 | | 28L1050-k | sedi | 1 
26 | 52 | 2811024 « | Spa cer- part Bearing y 
126 | 53 | 2811023 p pP m Recoil Mechanism |l 
FAR | ` | | Drive. 
6 | 54 | | STK f alle ) | 1 
| 26 55 | 2811022 | Nu "Lok and Recoil Mechanism SL 
| I End L.H. 
log | 55 | | 28L1022-1 ee and Recoil Mechanism |1 | 
| I | End R.H. 
126 | 56 | | 28L1052 P | 1 
126 | 57 | | 2811018 utl-Lock land Recoil Mechanism i i 
Pe | | Drive L.H. 
{20 | 57 | | 28L1018-1 Nut|-Lock landi Recoil Mechanism 1 
| | Drive R.H. 
126 | 58 | | 2811009 Nuti-Recoil Mechanism- 1 
| | | | Special: L.H. 
126 | 58 | | 28L1009-1 Nut-Recoill Mechenism- 1 
i i . | Special | R.H. 
26 | 56 2811052 | Pi | 2 | 
26 | 54 | | STK earing (B 3) 1 
26 | 29 | : ANG45-4 las zi i | 
x 
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i! GROUP 
FIG. | INDEX| O 
KS E| MAJOR ASSEMBLY 
i È PART NUMBER 
26 | 10 AN320-4 
26 | 59 28L1025 
26 I 60 AN502-10-6 
26 | 61 28L1050-4 
26 | 62 2811016 
26 | 63 AN3-17 
26 | 64 AN310-3 
| 26 | 65 | AN960-10 
| 26 | 66 28L1015 
26 | 67 2811014 
26 | 68 | | AN393-78 
26169 | | AN960-10 
26 | 70 AN380-2-2 
26 | 71 #B544 
26 | 72 28L1017 
26 | 73 28L1021 
26 | 7% 2811031-2 
26 | 75 AN21-11 
26 | 76 AN320-4 
261 77 | AN960-416 
26 | 78 | 2811032. 
26 | | | 285032 
| 26 | 26L032-1 
| Re EN 
26 | 79 | 281033 
| 26 | 79 i 20L033-1 
| 26 | 80 28L042 
26 | 80 28L042-1 
26 | 81 i 28L1006-3 
26 | 33 | AN502-8-5 
26 | 34 i AN935-8 
26 | 82 i 2811011 
| 26 83 | 281039 
| 26 Ch XGA 
26 {85 | |28L1013 
26 |15 | |28L040-2 
¡26 | 86 | AC500A-6-1 
126 137 | 35K 
25 112 | 28L1012-3 
26 :3 | '28L1000 
2811059 
| | | AN320-} 
|? ANQ915-1 
126 |ë | 28L036 
26 17 2811058 
125 | 281038 
202PP 
i 28L1012-2 
| 2SL1001 
‘ 28L040-3 
Kach 
2811059 
281105 
AC915-1N 
AN320-4 


RESTRICTED 
AN 01 -5M -4 


SECTION H— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GEAR 


BOXES -FLOAT ONTROL MI 


FLOAT 


ae el 


SS iM 
o r-i = Mechanism 
uh t 
Li st 
a 
| cani ocking Mechanism: 
| Cable Attaching 
| Link- lo Locking Mechanism 
Pin-Clev 
1 [Was her 
Cotter P 
| SE 
a | 
| | 
| 


ce 


Retalner 
a 


IN SC 
iWashe 

Co pling | 
Gear BoxlAs embly-Float Control 

i Outer Rear L.H. 

il ly-Float Control 
| | Outer Rear 
|Box-Oute? Rear Gear 
Bo Sg Rear Gear 


Cover; 
Cover | 
Gasket | 
Seres | | 
|Lockwasher 
|Shaft-Fl at ¡Control-Gear Box 
Bart | Cdntrol 

Bearing (e 

Retainer Grease 

Space -Gear [Box 

Sc cs 

Bearing (€ 3) 

|Key-Wd odnuff 
¡Gear-Hinilon 

| [Sling r-Hlogt Control 


¡Nut stile 
GE I 


Shari t-=Fldat 


Control 


| 
| Slingdr 
| Nut 5 bat- Cantrol Gear Boxes 
| Bearirg-Ball-Sealed (e 10) 
Key-Wapdrufi 
! Ge r-Flo ti SE Mechani sm 
SEN ar 

SEN 
a SCH Control 
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SECTION II-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


: GROUP PROPERTY CLASSIFICATION 

o QA UNITS i 
È MAJOR ASSEMBLY RETRACTIN ECHANT SM OA Ke TE TE è 
° PART NUMBER 1 [2]3 5|6 NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 


| PBY-6A Fn Seria 


* Asterisk notes etteching parts. 


281078 Retracting Mechanism-Float L.H. | 1 
281078-1 . Retratting Mechanism-Float R.H. | 1 
2815118 Screw|and Trunnion Assembly 1 
1 28L119 Tr on 1 
2 281114 Screw|Assembly 1 
3 28L078-3 | Loêknht 1 
4 281078-4 ‘Lo&kw shor ; 1 
5 i 281055 Retainer-Inboard Bearing 1 
6 | 28L056-2 Felt-inboard Bearing 1 
VA 281077 Co Llai IL 
8 AN23-22 ` Bolt E 
9 AN320-3 Nui- E is l 
10 281118 s Stóp-$orew Adjustment L.H. |] 1 
10 281118-1 Stop-$crew Adjustment R.H. | 1 
3 28L078-3 : Loeknuu l 
4 281078-4 Lodkwas sh 1 
ii 28L054 Be ring-sert W Support 1 
12 | 281075 Screw Trunn on 2 
281081 -0 Linx-Flo4t Retracting Mechanism | 1 
(A) 28L081-20 | |Link- Sg etracting 1 
Mechanism L.H, 
28510181 | Bråek t 1 
27 | 14 | | AN526-DD1032-18 | Screw 2 
| 271 15 i AN365-D1032 | Nut 2 
| 27116 K8A | [Be Ge 2 A 2 
j | 
| 
| 28L1047-555 ‘Contr SS iallation-Float-Hull- |1 
Í l z isa #4 
28 12 2811044 Guard El Control 1 
28 28L1047-6 Brack ci cd ing Assembly 2 
| 2012 i 2815011 Br ci t 1 
2813 AN520-6-10 Screw 3 
28 | Å 34DD-4 Be rin ng @ 3) 3 
2815 AN936-B6 Washer? 3 
28 16 AN345-6: Nu 3 
28 | 7 | AN23-8A * Bolt j ¡2 
2818 | AN365-1032 * Nu | 2 
(2819 281107 : Tui SES a -Center Torque 1 
| 28 | 10 2811055 Plate, T e, Tube Bearing 1 
28 | 11 ! 281089-6 Sunport- dl Louer Center 1 
| 28 12 AN520-6-8 * Seyew 12 
28 113 AN936-D6 * Washe 12 ‘ 
285 16 AN345-6 * Nu 12 
28/14 | 2811012 Guerd-Lower [Gear Box 1 
28 115 4N520-5-8 * Screw 2 | 
28 |16 22P191-2 * Washe 2 I 
128 |17 | AN345-5 * Nut 2 | 1 
| 28 18 | 28L057 Gear Hox jAssembly-Lower Center |l 
i (See Fig. 25) 
128 |19 AN3-5 * Bolt h 
128 120 AN960-D10 * Wa 4 
128 121 | AN310-3 * Nut M pe A 
i { 
i (A) PBY-5A Airplands, [Serial Na. 165 5 to 16638 inclusive 
| Na. (6539 and on. 
| 
| 
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Figure 27—Float Retracting Screw and Strut Mechanism 
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MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


281,082 
281,083 
AN320-3 

| AN3-5 

| AN960-D10 
| AN310-3 

| 281,114 
| 28L088 


28L057 


28L058 
28L070 
28L057-8 
NAF29362-5 
AN935-8 
281069 
AN502-8-6 
AN935-8 
20L053-3 
28L059 
ACGE5-4 
AN320-4 
28L1012-2 
KC8 
28L060 
28L1012-2 
Q7026-C58-.010 


28L1012-2 
281040-3 
Xc8 

AC945 -4 

| AN320-4 

| 28L047 
28L1008 

| | 28L068 
28L1000 
28L1012-3 
ACQLO-416 
AN320-4 
28L1059 
S5K 
28L040-2 
SCH . 
281039 

| | 281065 
SCH 
2811012-2 
281066 
Q818-15-4 


AN960-616 
KC6 
AN960-416 
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Lower Center 
Float Control 
r Box 


Gas 
Cover Ge 
¡Ga ket 

Screw 


Washe 
ICoyerlae 
| DENON 
[Washer 
Coupling 
Isnaft| 


r Box-Top 


Gear Box shaft 
[Washer y 
|Nus-Casti le 
¡Ke i -Woodduff 
Bearing (e 3) 
| Rear-Hand Crank Driver 
|Kej-Wood UIL: 
¡Washey 

Bearing (e 3) 
| 


‘Gear Ret acting Mechanism 


¡Sp 


lKey-Woodyuff 
e 


Bedring (e 3) 

He ghey | - 
-Castie 

Ni ar Boxes 

Cap-Gear Box 

Shaft+Gedr Box-Motor End 

iGear-Finion 


Key-Woodwuff 


Space 
Bedring 
Nut -Gear 
¡Sh ft-Hi 
Begring 
Key-Wdod 
Gear-Hi 
Space 
Washe 
Bedring (e 3) 
Washe 


h Speed' Gear 


uff 
Speed 


| 
iWashe 
: Nut -Castle 
Slinger 
Bearing (@ 3) 
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Figure 28—Floai Control Installation—Bulkhead 4 
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d GROUP LOAT PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG. | INDEX] OT VIS 
El PART NUMBER ENER NOMENCLATURE NAVY | ARMY BRITISH 
| 
29 | 11! | AN320-4 Inut-Cåstle 1 
2 35 | AN2k-28 ‘Screw 1 | 
26 | 36; SCh Bedring (@ 3) 1 
26 31 | 28106; : Gedr-Han Crank-Idling. ld 
2c | 38 Q7006- C16-.010 Wa hets 3 
2 39 Q600-8-6 Bushi 1 
29 | 36 KC4 Be ring 2 3) 1 
29 | 34 | | AN960-516 Wagner 1 
29 | 11 I AN320-4 (feto Ta 
29 | 40 | I 28L061 Ish ft Loi Speed Gear S 
29 i : 28L064 ili Assenbly-Gear Box 1 
29 | h2 | | 202-PP : Bearing (e 10) 1 
29 | 43 | | 28L062 -Low a 1 
20 | 12 | | 28L1012-2 Key nd odruff 1 
29 | 13 I | Kc8 Bea Rep e 3) 1 
2 hh 281063 Gear-Hand Crank-Driving 1 
29 | 12 28L1012-2 farli uff 1 
29 | 10 |  AC915-1 Wag he n 
29 | 11 | AN320-4 Nut- ca st 1 
Pod | || 
E | 
a Dl i 
| | 
| 
| 
l 
| 
| 
| 


T 
| 


| 
| 
| 
| 
x 
| 
| 
| 
| 
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Figure 29—Gcar Box Assembly—Float Control 
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INDEX 
NO. 


m 


NEW 


HEH MO UO MX 


Mr O 


CON Own Fr 


DO Fe HE 
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DE 


TO 
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| * Asterisk notes poe 
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MAJOR ASSEMBLY 


RESTRICTED 
AN O1-5M - 4 
li—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


NOMENCLATURE 


28L5001 Arrangement+Landing Gear 
(Complete when|ordered, excluding 
Tires, and| Tubes) 
28L5004 Inptallation-Npse Wheel Retracting 
| Mechanism 
(See Fig. 32) 
ANY -6A * |Bolt 
ANY-7A * [Bolt 
AN365-428 * |Nu 
2815002 Wheel|and Strut Assembly-Nose 
Landing Gear 
(See Fig. 31) 
28L5035-7 Split Colla 
ANY -12A * |Bolt 
AN960-416 * |Washe 
AN365-428 * |Nu 
| 28L4047-7 Packing Nut 
2814048 Packing Rin 
2815138 Seál Rin 
28L5003 ‘Wheel jan strut Assembly-Main 
RE Landing Gear 
badi | (See Fig. 33) 
28L5068 * !Bolt-Nain Gear+Strut, Upper 
Q7032-81-.125 * |Washe | 
AN960-816 * ¡Waghe 
AN320-20 * Nuy-C stie | 
AN320-8 x Nul Castle | 
2815058 * |Bo t-Vee Strut Attaching 
Q7024-57-.064 * |Weshe 
AN320-14 * Inut-Cdstle | 
28L4067-7 ' * |Bolt 
Q7032-73-.064 * |Washe È 
Q7032-73-.125 * ¡Wa he 
2811085 * Nut | | 
| 
E 
| 
T parts 


i 
i 
| | 
| 

En 
B 
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I2 F 2 F2 D D DO F 
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Figure 30—Landing Gear Installation 
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SECTION II-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP LANDING GEAR PROPERTY CLASSIFICATION 
MAJOR ASSEMBLY vym 
PART NUMBER 
31 28L5002 ru meee -Nose Gear 1 
311 1 810% Strut SES Fork|Assembly (@ 5) 1 ; 
| (See Fig. 
| 31) 2 2815075 Hopk-Upper Loc 1 
3113 | | 28L5146 Plhte-Aspembly 1 
31| à | | 2EL5145 Seine -Nosei Si 1 
3115 2815152 E se| Strut I 
311-6 Q7102-ALH16 vaine | | 1 
31| 7 | hh Nut | oe j 
3118 | Scissò rs+Up 1 
311 9 | ser ne Sak 1 
31| 10 | * | 2 
Sip à * | ni 
911 o * | 3 
13 | Sa @ 6) (See Fig. 1 
ih | e 1 
15 | * i 1 
16 * I ' 2 
17 * | P | 2 
18 | E | Nub- Zeie ; 3 
19 | | : 1 
20 i T 
ei | | | Í 2 
22 | | ANh-12 # | 2 
23 | Q7014-M35-.030 ix |: | 1 
22 | | AN310-k Ab d 2 
25 | i 28L5053L e; Assembly 1 | 
26 | | 28L5053R e| | Assembly " | 
27 | ¡AN1O-14 E | 12 | 
2£ ' AN960-1016 * 24 
3 2c I | AN310-10 * Nu! iste | | 12 
31 1 55 ' AN12-21 * (Bolt i | | | gui 
i DI me 15 * iNub-Castle | A 
Lj 32 | | G-3-96 | Wh sje À ; 
33 | | 30.00 Tire-8 Ply (e 8) 1 | 
34 | | 30.00 Tul e-bual SéaliInner (9 8) 1 | 
S i | T I 
|| | 
| | 
i i i 
| | # Asterisk notes ET | 
i i I i 
| | 
| x 
x x 
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Figure Si—Wheol € Strut Assembly—N. L. G. 
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i$ 
1| GROUP NDIN Ye PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG. | INDEX. ol LANDING GEAR 
NO. I NO. éi MAJOR ASSEMBLY SE WHER ETRACTIN 
El PART NUMBER 1|2|]3]|415]5 NOMENCLATURE BRITISH 
32 2815004 Indtallation -Ndse Wheel Rotracting 1 
Mechanism 
32 | 1 28L50h5 P11-Dogwn [Lock Latch 1 
32 | 2 EE 2815029 Lateh- si Jem 1 
3213 i ANN -23A * |Bolt | | L 
321% | | AN365-}28 * Nut | 1 
13215 | | 2814066 | E m-i b etna Den D 
32] 6 | 2ÉLSORT ¡Leyer et n 2 
32 | 7 i ANBLI7A se) 1 2 
32 | 4 | AN365- 128 Nut 2 
3 8 | 28150146 |Nuf-Dd wn. Lot Latch 2 
3219 | 128 Fre wn E x Latch 2 
32 VO | å jPin-Strut Ma Lock È 
3211 | | [Pin au 
[3212 | | å i| 1 
32113 Nut-C ses ! i 
32/14 | Bole | La -Dówn l 
| 32 | 15 | * Bolt | 2 
132115 | * [Nut | a 2 
132116 | | Segt- Bumper | i 1 
132] 17 | BOLT >l oe Od 2 
32118 : Nut |. | 2 
321129 | Lat chiupper L Dele 1 
32120 | * Bolt | | T! 1 
32121 | * [Bolt |. | | | a 
| 32122 |* [Washer i i | 1 
i 32 | 22 * (Spacer | Ed 1 | 
| 32: * [Spacer | i | i 
32 | ix Inut-Cdstle | | 2 
32 | |Spying-Uppez Latch 1 
32 ¡Bolt | | 1 
32 get ( 38) | — Ja | 
32 dm d LI 1 
j 32 | 3€ | 1 
1 32 | 31 ! SE le | 1 
| 32 32 N je |Bolt | | | " 
! 32 | 23 Fors E 20 * ¡Sp cer | 1 
I 32 | 34 FX Nut -Castie i i 
(321 35 | [Bolt A iJ | 
| 32 ES ¡Nut Castile le i NES | i 
bael i Bracket Åssen .+Down Lock Indicator |l | i 
i 32 | ME Vigual Tüdigakor-Down Lock Brkt.| 1 
| |3rdox t-Down Lock Indicator 1 i 
: |nolt-4d i sting+Downlock E I 
| ak 1 | 
| x Lotxvashér- Shakeproof 1 
| Tubing hood 1 
i | Tubing i 1 1 
| Comnector-Párker 2 
| Nut-Parkér | 2 
d ¡Nu i i 2 
Seri | | ace |S1devé | | | 2 
me | | AC8110T-LNS Elbow) | | | 2 
132) i 1 AC81i5T-lNS Nu 1) A | | 2 | 
i32 1 46 | | ACS11-T-4NS Sléevé | | 2 
i Sch ho | 12815136 Support-lubric tor Fitting 1 
| 32 | 50 | | AN3-6A * Bolt Wd 2 
32 | 51 | | AN960-10 * eda EN 2 i 
32152 | i AN265-1032 * [Nu | | 2 
| 32 E 2815054 | | i 
EA N25-36 | 1 
| 32 1 55 AN960-516L | 2 
32125 AN320-5 1 
i | * Asterisk notes | 
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FIG. | INDEX 
NO. 
PART NUMBER 
28L5003L Peo L.G. L.H. 
28L5003R - S put A$sembly-M.L. G RH, 
8251L Shpck|StrutHAe m (Q 5) L.H. 
(See Eye 
8251R bck|St TE ol (@ 5) R.H. 
! | (See Figure 
33] 2 28L5028L Main $trŵt-Ass Ron See Fig. 30)L. H. 
33| 2 i 28L5028R Main Strit- sa (moy. See Fig.30)R.H. 
3313 | 28L4055-6 Bolt | | 
3314 | Q7032-81-.125 Waÿhe: I 
3315 | AN320-20 vat | a | 
3316 1 | 28L5015 trut£Vee-Low ej-A Assembly 
334 T | 2€L5038 | Bushig-Center 
3318 | | 2815037 28 Bu s 
3319 | 28L5037-T |Buthing-Rea 
33; 10 | | AN286-3 Lubricat ic 
33! 11 | 20L5023L Strut E E per Assembly L.H. 
33| 11 | | 28L5023R Sti ue MU Assembly R.H. 
3318 : i| 2815037-8 | g-Front 
331122 | | 28L50h0-T7 E g-Rea? 
33|13 | ! 28L5039-7 | |Bughing- Center 
3 ih i  28L5039-6 | !Bushiig- Center 
33 | 15 AN286-2 ‘Lubricator | 
31 16 i | 28L4056-7 * Bolt | | ME 
33117 | Q70L0-.125 |* [Wasnep i | | 
33718 | 28Ln057 * (gut | ME | 
33119 | | 28L4055-7 ES | 
331% | I Q7032-81-.125 * iWasher 1 i | 
3315 | AN320-20 * INut-Castle | | 
33 I i | IRoà -Màin Str ¡Latch-Release 
33 | | | | oldvis-Assenbiy. -Top 
33 | |Clévis-Assembly-Lower 
33 | | i | Bolt | ! | 
| 33 || | (Waher |. | 
[438 | | | mat cs stle | | 
| 33 + | Bell Grank-Lat¢h Release L.H. 
i i | Bell Gvnhk-Lat h Release R.H. 
¡Washey | | 
: Nut-Castie i 
Cl mp [Latch |Re ease Rod 
| |Grommét | 
I [Bolt | 
| Nut ( 38) 
(SA inder+M.L.Gi-Actuating L.H. 
| | | ie 13) 
| | | See Figure 
31522-1 |CylinderlM.L.G|-Actuating R.H 
; Pobol | | e 13) 
| | See Figure 
3 i Un versal-Main Strut-Operating 
3 | Fi EE 
3 | * [Bolt | 
3 | x |Washer 
3 | * nuf-Cåstje 
E | AN26-32 * [Bolt | 
ER | AN960-616 * [Wapher | | 
27 3 AN320-6 * (Nu 
32137 | | AN26-32 I 
254 39 1 | AN960-616 
33139 | i AN320-6 | 
33; 40 | | 281, 504k- 2 ¡Strut-Operating 
33 | 41 AN26-30 
13338 | | angóo-616 
| | * Asterisk notes 
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33] 99 
33112001 | 
E - H 
33 | 202 I 
33 | 102, | 
33.203 |: 
33 10h | : 
33| 105] | 
33 1 1061 | 
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33 || 
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GROUP 
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ANDING GEAR 


MAJOR ASSEMBLY MATN LANDING CEAR-WHEEL AND STRUT ASSEMBLY 


PART NUMBER 


ANO60-C10 
AN310-3 
2815110 
28L5110-7 
AN23-15 
AN960-C10 
AN320-3 
2815112-6 
2815108 
28L5112-7 
E 
960-0516 
rire 5R 
2815107 
âC566-C6-6 
AN936 -A6 
AN34O-6 
2615077 


AN3- TA 
AN960-A10 
96B9067 
28B5690L 


28B5690R 


29B5691L 
2885691R 
28B4238-3 
AN3-DD-7 
)7007-M13- 
Q600-F6-10 
AN310-D3 
28B5692 
AN3-DD13 
Q7007 -M13-.063 
SO 


.063 


685093 
W4E2-D5 
i 
Q7007-Mi3-. 
Q600 -66- 18 
Q500-F6-10 
AN310-D3 
23B4238-4 
AN3-DD13 
G7007-M13-.063 
Q600-F6-10 
AN310-D3 
28B569l:-6L 
2855694 -6R 
2885694 -7 
ANZ-DD13 
AN365-D428 
AN3-DD12 
Q7007-M13-.063 / 
Q600-F6-10 
Q7007-M13-.187 
AN310-D3 


NOMENCLATURE 


Waghey 

Nut -Cåstle | 

[Yoko i. ob .¡Uplatch Release 
i Spé cel | 


= 
c 


tU 
ERES 
ES 
Sue 
[o] 
sel 


4 


asini 


E 


oa. 
POELE GUY MO 


Ue Der mat Cl Em 


== 


o o 
= 0 
be 
Lo 
o 
——— 


H 
Gasket 
Paéking-Garlock Klozure (€ 17) 


¡Co ontrol' Mechanism-Main 
Fod Wheel Well L.H. 
coltrél Mechanism-Main 
i | Wheel Well R.H. 
iul | 
¡Door -Hul | 
'Rod- Rush | m 
¡Bolt | | | 
Wagner | | 
Bus ning | 
Nut- -Cåstle 
Bell [e oor 


l-Lower 


ut-Cà le] e 
Suppo dren 
¡Ri veti 
Bolt | 


Crank 


ueno 28 
¡Wesne | H 
iBushing | 
[Bushing | 
iNuti-Cástie 
Rod -P sh 
Boit 


|Weshe E 


Pull -Lower 


Bushing 

(nod Cer 
GE Control 
| Brécke -DPoo: Control 
acltet 
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AN SI-SM A 


DETAIL A 


Figure 34—Main Strut Assemb! 
g d 


ICFED 


den 
RESTR 


GROUP LANDING GE 
| MAJOR ASSEMBLY MATN I, SSEMBLY 
PART NUMBER NOMENCLATURE 
33 |126 | | 28151001 Dogr-M. 
33 | 126 28L5100R Doge a Aë: jm el Well 
33 1127 | | 2815113 Fi g-UPP r-Door 
33 | 1283 AN526-1032-28 Sc o. | 
33 | 129 AN365-1032 Nu 
33 | 130 2615115 Link- oon Operating 
33 151 | | Se Dale A | 
33 125 AN3 ut-Castile 
33 | 132 | 2555 114 lArm-Ddor Le Mechanism 
33|133] | 2 [Bolt | 
RE | | Washen | i 
1331133 | È Space i 
33 1235 | | Nut | | | 
3311361 à Clamp del Me 1-Door 
etui Bolt | | | 
33 132 | | 9639076 mu ( 38) ` | 
33 1138 | | AN3-kA i (Bolt po od 
33 139 | | AN365-1032 | mut 1 | | | 
l i i i H i 
ge MAJOR ASSEMBLY: | 
PL - iam - SEEN! H 
| 34 | | 28L5028L ssembly-M.L.G L.H. 
24 | 28135028 Assembly-M.L.G. R.H. 
34 jl | | 2 lalf L.H. 
34 {12 | ¡2 | pner Half R.H. 
|34 j2 l] | E Bushing-Hnd Fitting 
34 13 : | |  Busning-Qperation Pin 
3h | - i | | De Hinge Pin 
34 15 || i i | Busning-Finge Pin 
34 16 i 28 i | [st t Lower Ialf 
34 ja J! 2818027 - fi lea | Bushing-H inge Pin 
3h 15 | 28L5027-8 o | Bushing-Hinge Pin 
{34 |2 28L5039-6 NEM poine nd Fitting 
ES iT 28L5064 i | iSpriing-M.IL.G.-Strut Locking 
| | | i È B Latch 
En E i 28L5065 | ist -Main Strut Latch Spring 
(aka | | 285028-6 Eye Bolt Latin Attaching 
(34 110 | | 2815066 mati | 
ES 111 | | AN371-428 Nut) 
34 112 | | AN23-13 | Bolt | 
E 113 | AN960-10 | Washer 
$34 JI} | AN320-3 | Nuti-c stle 
134 115 | 28L5043 | | .[Letch-Maih Strut Attaching 
134 116 | | AN24-20 * Bolt DE NE 
E T | | AN960-416 * |wasner | | 
|3i | | AN320-h * Nut-Celstle | 
En | | 1637 Fitting (ie 18) 
6 | | 28150411 Pin Opereting L.H. 
o || PELSORIR Pin Over tin R.H. 
1 20L5 ! Letchplatle 
20 AN75-10 Bolt -Lstohpl te Attaching 
23 | 2815019 Pin-Hing 
24 f 4895-8100 Lubricet 
25 AN24 25 * olt 
117 ! AN960-H16 * fashe 
18 | | AN320-4 * Nut|-Cestle 
| | 
* Asterisk notes set ig parts. 
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Figure 35—Hull Structure 
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| | $| Group " PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG. I INDEX| 9 ER UNITS 
È NO. | NO. | E| MAJOR ASSEMBLY TULL s "e 
| E pan noie Joie ENEE 
35 28B5500-6 Structure Installation-Hull J 
351 1 28B1840-900 Nose str cthre ef. 
(See Figures 50,51, | 
52, and 53) | 
35 | 2 | 28385677 rare del 11åtion, Twin Bow Gun Ref. 
| (See Figure 55) 
SH 28H1012-65 Anchor E llátion Ref. 
| ee Figure 54) & 
35 | 4 28B5551-3 Bulkh da st Ref. 
e Figure 40) 
331155 28B2024-300 Enelo -| Assembly-Pilot's Cockpit Ref 
(See Figure 57) 
35 | 6 28B5520-2 Door and [Co trol Mechanism-Nose Ref. 
‘ Wheel 
| | (pee Figure 47) 
3517 | | 28B4162-580 |Buy ka ad {St Ref. 
| in oe Figure 40) 
35 | 8. i 28B1300-570 Bulkhéad [Sta #3 Ref 
! be Í | (See Figure 40) 
3519 | | 28B233 Hatch-Navigator!s Ref 
i i | | rd se Figure 58) ! 
35/10 | 28B5580-2 | i Bulkhead | Sta. Ka Ref 
| | O sue N | (S ee Figure 41) | 
35/11 | | 28B5005-560 | | Superstructure |, Ref. 
| | | Il (See Figure 59) ! 
35 | 12 | 28B5523 | ‘Well ec Whee Ref. 
| i | | (See Figure 18) | | 
35 | 13 | 2885527 |Pitting- -Upper Nain Strut Ref .| 
| i | (See Figure 48) 
351/14 | 2885519 Keel -huxiliàry Ref 
a ! | (See Figure 18) ' 
35 | 15 28B5590-2 IBulkneaa|stá. #5 ef. | 
| e A | (See Figure 41) | 
35116 | |28B5100-606 | ÍFlocrs | ef. 
| | FR | (See Figure 63) 
35117 | | 2881600-625 | iBulknéaó is Sr HO Ref 
| | | | [fa e Figure 42) 
35 | 18 | | 28A4006-9 Tupret-Side Ger Teardrop Ref 
| | | | ! i a Figures Ól and 
35 | 19 | | 28B700-60 ¡Bulla ndea sta. n3 ef. 
i NE | al | An ee Figure 42) 
25120 | | 2881890-55 | IBulkhéa a St ef. 
| E c.l (See Figure 39) 
135 28B2650-65 | Door-Tunnel ¡Gu ef. 
| | i | NOM ME (s SS Figure 49) 
| 35 22 | | 28B1900 | Bulxng ea std. 9 (See Figure 42) Ref. 
3523 | | (a) 2881006-108 | [Lover Ted | Ref 
35123 | B) 28B1006-103 ¡Loyer Fin I ef. ~ 
d | | | | | | (See Figure 45) i 
| : i 
| | (A) PBY-SA al SCH ard Li udilng Serial No. 46638. 
i | (B) PBY-6A ni € No. (46 139 [and on. 
| . i 
| 
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SECTION il—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP PROPERTY CLASSIFICATION 
INDEX Sm E 
‘| NO. MAJOR ASSEMBLY CHINE j ; sated 
1 (A) 28810238 | 1 
2 28B076-560 Chine Een 1 
28B4165 Keélsdn tai A to #5 1 
3 28BN165-10 | |Kegladn $tal #1 Forward 1 
i 2334165-2 IKedlsdn 3tal #2 to 43.6 1 
m | 28B4165-5 | IKedlsqn Stai #3.6 to #5 1 
138 15 | 2984165-å Strip IRubbirng 1 
38 16 28B015-5 Strip Rug ing 1 
38 17 | 2881074 Keélsan Sta, #4 Aft. 1 
38 18 | 233023-560 sn Yrugs Ste, #2 to #3 1 
38 |9 223385543 Keel Trugs Sta. #3 to #4 1 
38 lio 585011 E: ting Sta yh 1 
38 111 | 288041 -1 | Te Sta, #4 1 
38 12 | |28B4160-560 ` ¡Ke russ ta] #4 to #5 1 
38 113 | 283054 | ERN Stal #4 1 
38 ¡14 283054 -1 i | (Fitting Sta. fh 1 
38 110 i 283041 Fitting Stal #5 1 
38 {11 | ¡283041-1 | Fitting Stad #5 1 
38 115 | 1223056-555 Kegl Truss Sta. #5 to #6 i 
38 |13 | 888051 He Fitbine Sta. #5 1 
38 |1} | | 28B05}-1 ! Fitting Stal #5 1 
38 |16 | 988055 Fitting Sta. #6 1 | 
38 117 | | 288955- 1 | Fitting Sta. #6 1 
38 118 | | 288007 - 560 ` Re Truss Sta. #6 to #7 1 
38 ¡1 | itting ita. #6 1 
138 [20 | | SEE Sta. #6 1 
138 121 | L Clip |l) | 2 
38 122 | | | Strip] | | 2 
38 {23 | an š -Khaki 2 | 
38 ¡24 | i Screw; | Ka Y 
30 25 Nuti E t i š 
38 | 3) yR 0 | Corlneck oh “Keel Truss Sta. #4 & #5 |2 
38 ¡26 {AN76-11 | Bolt ! | 2 
38 | I :(C) 28B4170-2 Cor Ge Truss Sta. 44 & #5 |2 
38 27 | ¡ANÓ-12 E Bolt || 2 
[39 128 AN310-6 | Nuti | f 2 
ER | 072 Connect iopn-} La Truss Sta. #6 1 | 
138 129 angio pe Bolt | | | 2 
38 130 ¡ANS1O-D DO Muti 2 
| 38 | | 12085018 Poriroston! I ibi tor- Installation 1 | 
138 131 | bare 5007-8 1 | Bag As empl ly-Potassium Dichro- [12 | 
| | & d. be ^od d i | ÉS | 
| 38 132 | ¡2545007-9 Bag! Haa Potassium Dichro- 2 ! i | 
| EN Les | ag FE E | i i | | mato | 
38 i33 | W5008- 6 E 11 | | 14 i 
198 134 | N525-DD832-14 i ben Ww [d 2 
138 135 | 526-DD832-12 orpw | | | 6 | 
i38 36 R7006- N11-030 Washer | | 2 
| 36 137 AN365-D832 Nut | 8 
i i E | i 
AE (A) PBY-5A Alrplene|Sebíal Nós ee 46599, 46601, 46603, 46604, 146609, 
k a | 45611, 46613, 46616, 16687, | ana 15621 to 16638 inclusive, 
i | PBY-GA Airplanes sbrial no. | 16639) and on. I 
! i | i i 
| | (B) PBY-5A Alrplane|up de iholháihg serial no. 46579. 
i i i 
ME (C) PBY-5A Airplane| Se isl no. 46530 to 46638 inclusive. 
| | | | PBY-ÓA Airplane SCH no. $6639 end on. 
EM y 
rE | | 
| | | 
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HULL 
BELTFRAMES 


Bel ërem Sit 


| 


NOMENCLATURE 


a. {0.33 
«1 40.66 


2581391 Blbc} c Malis y Rubbing 
Q5761-K5-1.5 | Webbing | 
AN505-D6- 8 . |Serew | 
AN340-D6 | Nut MEME 
A) 28B5513L do Ska. 1.33 
A) 28B5513R Beltfpamo Ste. 71.33 
3) 2885513-2L | |BeltfPamb Sta. #1.33 Lower 
B 28B5513-2R | Beltframo Sta.| #1.33 Lower 
28810135 | Beltframo Sta.) #1.33 Upper 
588551 6L | |Beltframe Sta.| #1. 66 
28B5516-3R ; ame Sta. #166 
32F785-3 . reeket | pos bly - Accumulator 
AN3-6 x E 
Q810D-6-8 | ce 
to Eus | 
(c) 2835250 | Beltrrans’ ska.) #2. 5 
2881391- 2 | BlDck-Walkwny Rubbing 
Q5761-X5.75 | Webbing | 
AN505-D6.10 | Sekol | | 
AN365-D632 i Neb | | | 
2831391 “| | Blpck-Walkwey Rubbing 
G5761-K5-1.5  . | | Webbing 
AN505-D6-10 | | Beren | 
AN365-D632 | Tut 
(D) 2885250-40 we T -Sta. 142.5 
2831391 | | ck-Walkway Rubbing 
| Q5761-K5-1.5 Wr | Webbing i | 
| AN505-D6-10 oj Screw 
AN365-D632 Nub | 
(z) 28B5333-0 | pen vt ana Btal #3.33 
(F) 28B5333-3 | |Beltfpamp- Sta. 3.33 
(D) 28B5333.5. | |Beltframe- Bta. #3. 33 
E 28B .5366-2 Beltfreme- Stal. #3.66 
H)28B5366-60 | Beltfi pams- Bia. 43.66 
28B5581L | | Belt Fame pta. 44.1 
| 28B5581R B - pra; #41 
2885582-3L Beltf Ste. ¿4.2 
28B5582-0R ‘| Be tf anb- - peel #4.2 
III 
(A) PBY-5A Airplane up di and eng serial no. 46623 
! 
(B) PBY-5A Airplane sprip 1 ho. 166241 to 46638 inclusive. 
PBY-6A Airplane seripl po. 46539| and on. 
i i 
(C) PBY-5A Alrplanb us tb apa, including serial no. 46638 
(D) PBY-6A Airplanbs Ber ann 1563) and on. 
(E) PBY-5A Airplanes Sé noi 33960 to 34059 inclusive 
KH 
(F) PBY-SA Ape er BEER 4825 52 to serial no. 4663 
(G) PBY-5A Airplanbs nd EG ogs ng serial no. 3405 
(H) PBY-5A Airplanbs 48252 up to and includin 
46638 inclusive. ii 
PBY-6A Airplane sé O. 16539 an on. 


RESTRICTED 


PROPERTY CLASSIFICATION 


U.S. U.S. 


NAVY | A BRITISH 
| I 


PER PP RPP PEE Penne 


FJ F2 HH EJ. RP E2 2 EH. E [Q TO. = FE OO CO z 2 E: 2 R2 fe 


l 
ER 


| serial no. 


RESTRICTED 
AN 01 -5M -4 
SECTION lIi-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| I 
l î| GROUP HULL PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG, INDEX E/O 7 ee) pod 
NO. | NO. | | MAJOR ASSEMBLY ETFRAMES M TC 
El PART NUMBER pie A PE Le 6 | NOMENCLATURE ` [NAVY | ARMY BRITISH 
39 a 28B5503L Bel rian) Je ZO? | 
39| 2 28B5583R Beltframe Sta 1.3 
39| 29 | | 23p5525-1 Beltrame Ste.|#5.25 1 
391 30 | | 2855550-1 | |Beltffamê Ste.) 45.50 - 1 
| 1391 | [B1 porche! kvåy Rubbing 2 
i G5T762. -K5- SE te | (Webbihg Knall i 
i 05-1 E) IS ew 
! Sa x | a | | | 4 
E 2081 391-2 | |BlocklWalkway Rubbing D | 
| | GWebblhg-Rhaki n 
b oq few] | i n 
|, "ur o | 4 
31 | BD Sta. |#5. 15 1 
391 3 i | Block We iway Rubbing 2 
i 3 Lf ERR ok Welle y Rubbing 2 
3 32 ¡Nenas pe maki 1 
É Ss ; 
SO 5 i I 
39 | 20 | | | 6 
39 | 33 i e Sta. |#6. dh | 
39 | | k-Walkway R ua 2 
i 39 | kg nett 2 | 
| 391 i S | 4 
| 39 | N EB | 
| 39/34 | Beit #6 Jh 1 | 
| 39 | |Bléai Dwal kul ay Rubbing li 
39 | | fu š il | 
E ME È 
39 | B 1 
| 39, | w 1 
ic 
39 | 35 | Beitfieny Sta. |f6.6 + 
139117 | 1810 pepe Rubbing n | 
39 | 36 | We Xnak D | 
39 | is | |serev| | 1 | 
39 | 20 | Nut -Lock| 4 | 
39 | 37 Beltframe Sfe.|#6.8 11 | 
39 | Support-Plo r 2 
I 381 | | Angle] 2 
| 39 | | | Webbipg-Khaki 2 
i 39 | | (Screw | | h 
| 39 Al i i Nut 2 
| 39 | 42 | |elip | l 
1391 19 i | Seyew| | 6 
i 36] 43 i i i i | Im | | | 6 
| 39 | hh | | G5761-K10-5 | | Webbiig-na ci 1 
| 39 | 42 e 227312 i Clip i : | 1 
¿39145 | | 2885680-11 . Space -Phenolic 1 
| 39 46 | | AN510-10-8 | Screw! | tup e ! 4 
| 39 | 47 ACTA -1032 | EEN | A 2 
‘ 39 | 28 | Q5761-K5-.75 | Webbihg-Xna 
i39|17 | | 2881391-2 SlockiWal kway -Rubbing i 
i 39; 19 | | AN505-D6-12 Screw pi | 
139120 | | AN365-D632-- | Nut | | l | 
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SECTION li — GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP 
MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


28B1725-55 
28B1391-2 
Q5701-K5-.75 
AN505-DÓ-7 
AN340-D6 
28B750-55 
28B1391-2 
Q5761-K5-.75 
AN505-D6-7 
AN340-D6 
28B1775-550 
28B1800-55 
283833-55 
288866 ^ 

E 28B1950 
B) 28B1950-20 
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Nu | 
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Screw; | 

i Nu | | 
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Beltframe Sta. | #6 
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SECTION li— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 


GROUP - uns | PROPERTY CLASSIFICATION | 
MOOR EWE BULKHEADS M [OE eS 
HEAT US. | US x 
por NOMENCLATURE NAVY BRITISH ` ` 
28B5551-3 st 1.00 1 | 
(A) 28F10028 at Assembly Pilots 2 | 
f | Instrument Panel 
28F10027 Brå J. 
AN800M8 id sulatop-Vibration 1 
T ee I 
AN365-83; i | Nut- 
i i | | Washer 4 
28F6578 ; |Bearlng Assembly-Nose Wheel 2 
L í d Door-Lock Pin 
28F6579 1 | Body Al 
33V001-12 Patkii g Retainer 2" 2 
uS O.D.x3/8 I.D. IPatking-[G 16) D 
876580 | pa sss 1 
a 1h | Ring- d 
28F6593 Pih Li ps 1 
2885581 | es p Porque Shaft THO “Li 
2835584R | Housing- -Torgue Shaft R.H. 1 
2835551-70 | Eee ef i 1 I 
- ANADD-10A | | Bol i | 2 
AN4SDD-AA ‘Bolt i 2 
| AN 65-D428 | Nut-Lbck| | 4 
(3) 28B4162-575 Bulkhéad|Stå. #2 1 
to 28B4162-580 Bulkhead Stå. #2 E 
DÍ AN227-22 ! ¡stud | | 6 
(D Q7102-AL8 | Washe | 12 
D) AC372-832 | (Nut Ë i 6 | | 
D) 28B10222L | | Goyer! Installation-Port | 1 | 
Dj 28810222R | Cover Inbtallation-Port ae A 
38810221 -L i | | cover Po] t Lo |i 
28B1022i-R | | |CovertPo t RH. |1 | 
28B10221-8 i | | ¡Clip d 
AN520-DD1032-6 | | | | [Screw 2 
AN365-DD1032 | | | |Nub | 2 
&N520-DD1032-6 | | seiew| 6 
AN520-DD1032-10 | l | | SCPEW 5 
AN960-A10 | | | [Waghep 16 
AN365-DD1032 po Nu li 
2885579 | | telen ue Shaft-Nose Wheel; 2 | 
i i | | of [Door | 
ANXDTA Das Belt | 2 | | 
AN4D6A | | | Bolt ! 34 | | 
SE e | ls LE al stå | 
2831300- i Bulkhea ta. #3 
B) 28B1391-2 | | | Bi ek Nat kw y Rubbing 3 
B Ce | | VE gu i 3 | 
3) AN505-D i crew i 
5) AN340-D6 | | wu ME ' 3 | | 
Cj 28B1391-2 i | |BlóckiWalkwày Rubbing 2 | i 
C Q5761-K5-1.5 | Webbing-Xhal i 2 k | 
C) AN505-D6-8 Screw! 2 
C) AN340-D6 | E |. 2 | 
I i t 
(A) i: Seria al {ito tees to 46638 inclusive. I | 
i PBY-6A Airplanes Beri: al|No Dr and on. I | 
È PBY-5A ve plan a tb aga us an o ed No. 46638. i 
PBY-OA Airplan erin No. | 466 and on. i 
D).PSY-5A Airplan Je No. 46$80|to 46638 inclusive. . 
PBY-6A Airplane Serial o.! pa: 639 and on | | 
(E) PBY-6A Sen GE No. 63093] ena on. | 
| 
| | | | | 
| H 
IET 
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SECTION H— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| | i| GROUP PROPERTY CLASSIFICATION | 
FIG, INDEX! O | et cenni esce Mii uyu = s tici UNITS H 
NO.| NO. £ MAJOR ASSEMBLY o Sn E E 
| 5 PART NUMBER NOMENCLATURE Wi M BRITISH 
41 2885580-2 1 
et 28B1400-502 2 
hì AN931-5-12 6 
41 | AN515-D6-7 i Í f 12 
41 | | AC372-632 d | i 12 
21 Ar) 2881050 | Fiptihg-ins allation J. 
L13 | 28B1031 | {Fitting 2 
hi] Å | G636-32-28.5 | Buphing 2 
hì i ANh-10A | Bolt | 4 
hl | ARh-TA : |Boit | 12 
hj | [Bolt | h 
hid I I Nut 20 
43 | | Pipting-Ins allation La 
UD i | | Fitting-Installation R.H. | X 
ES | 28820341 | | | Fitting PX 
| ail 6 2832034-1R | | |Fibting | à >| | 
117 || 0628-21-36 bots |Busnihg | 2 
4118 | i 28B1037 | |Híhge| | | 2 
41/9 | , (A) 28B5590-0 | | Bopicnped) ste #5 1 
42| 9 || (B) 28B5590-2 Bulkhead) Sta La 1 
41 | i | 2881050 | |Fibting Installation Top {1 
hil 10 | | 2851052 EE (Fitting 2 
411 11 | Q632 -28-23 | | |Bushing | 2 
| 41 | | AN5-6A | | | Bolt: | 4 
41) | | AN365-521 | | | mb | | 4 | 
EI! | AN4-7A | 1 | Bolt h | 
ii| i | ANÙ-5A | | | [Bolt | h | 
| bl, | | AN365-428 | E 2 I | 8 | 
hij | I 28B1051L | | |Pipting Installation Tall bi | 
hil i | 98B1051-1R | | |Fipting Installation R.H.| 1 
hii 12 ; | 2851053 i | | Fitting 1 
41112 | | 2881053-1 | | ‘Fitting 1 
41| 13 | | 0628-21-34 i | |Bubhing | 2 
i | + 
M RENTE 
| "EA | 
| | | | | | i i 
i | | | | ! | | 
| i | 
a EN 
LE. à | - I 
I | : (A) PBY-SA Airplane 1p li à si dn ing serial No. 46579. 
' 2 MM 
i I I (B) PBY-5A Airplehe Berial|No NR to 46638 inclusive. | 
i | x PBY-6A Airplane perial|No SES and on. 
KZ d A | È | 
I ! | | | 
Ka 2 b o | | 
i i i H 
| EET | | | | 
MEI . 4213 NE 
be £2 | EE | | 
| a a | | 
i | Me NE 
UE | | | 
| | | | | 
| | 
| 
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SECTION II-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


28B1600-625 
2851391 
2858169 
AN505-D6-8 
AN505-D6-10 
AN340-D6 
28B1391-2 
Q5761-K5-.75 
AN505-D6-8 

AN340-D5 

225128 

288700-60 | 
2831391 ! 
AN505-D6-8 

AN340-D6 

28B1391-2 

Q5761-K5-1 | 
AN505-D6-8 

AN340-D6 | 
28B1391 

221128 | 
AN505-D6-10 
AN340-D6 | 
28B1800-55 | 
28B1900 | 


h2 | 1 
ho 
te 
h2 
42 | 
ho | 
42 
42 | 
42 | 
42 
12 
42 | 2 ! 
Lo | 3 
ho | pl 
ho 
ho | | 
h t 
+2 | | 
he 
he 
52. | 
$2 
212 | 
42 | | 
42 | | 
42 
hor Å i 
1 
H 1 i 
| | 
43 | 
43 | | 
m i i 
32 
“2 | 2 | 
14312 j] 
i JS | 
i 53 i 
|i i 
i 43: ME 
fou i i 
1 43] i 
RE Å 
I hai loi 
VASER | 
i 421} i 
MEL | 
431 i 3 
43 | I | 
H bad i 
5315 ME 
i Wades i 
| “316 i | 
AST | 
| 4318 i 
i 43/9 
PAST TO | | 
t ho 
jo req LL | 


A 28B2016-50 
28B2016-70 
2832020 


AN526-1032-16 | 
Q7102-AL10 
AC372-1032 i 
AN515-6-4 
AN935-6L 
P-101-447 
28B2019-2 
9FO39 
AN510-D10-6 
AUW345-DI0 
288134 j 
22513 22 ! 
Q624-p16-24 
28B141 
266140 
Q624-D16-8 
28B135 


| 
(A) PBY-5A Airplane ú 
PBY-6A Airplane | 
| 


(B) PBY-6A Airplane 


| 
| 
| 
sul ad Sth. br 
Blockiwa SERE Rubbing 
Screw! 
Nut | | | 
| Block+Walkway Rubbing 
Webbing -Khaki 
pasa, i 
iNut | 


| 

i i 
| Blook+Walkw y Rubbing 
Hinge, ! 
Screw} | 
Nu | 


ssdubly dta. #2 
iDoór Ed gta. #2 
Door-Watertight 
Ger MR: rtight 


oO EE HAE 2 
aur Goe E 


Y 

la] 
m i 
¿QRO A 


Spa 


a 
m 
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Do 
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RESTRICTED 
AN 01-5M -4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


i i| GROUP HULL PROPERTY CLASSIFICATION 
1 FIG. I INDEX! O units 
À NO. I NO. E MAJOR ASSEMBLY n DOORS asy | US. "m 
j : PART NUMBER ala elsa NOMENCLATURE , NAVY | ARMY | BRITISH 
i { i 
| 43 | 12 22H199 i "E ck! Ke; 3 
43 Q7007-D13-.030 Washe 5 
43 (| AN393-15 Pl 5 
| 28B2132-3 Rod | 2 
| 28B2132-2 Rod | | 2 
| 2832132-5 | Rod | | 1 
oo By rÈ 
| ri ec 1 
3 a D6-6 I Soren I 2 
23 NE 505- | sere Po] 
13 | | AN340-D6 iNut | i | 2 
E f A0225-8 | |FasteleriCuptain 1 
531 bi i | |Washer | 2 
DE dl p | | i 
ha AN 394 3 4 Pim i 
13 | AN960-Dh16 * | Washer | y 
1 h3 | 2652017-50 Door Åssembly ta. #4 1 
3 h3 | 1 i 2852020 | Door-Watertight 1 
| 4313 i 2832019-2 | Pa (0 25) (ga) 1 
1 hau i : 99039 Handlé 2 2K #2 n 
i 43 | | | AN510-D10-6 | ON I 4 
| u3|._ | | AN345-D1O i Nut | | h 
| ks) IT | | 288143 | ‘Hinge | | 2 
1 43% | | 22H13? | Handle M 2 
E 4317 | | Q624-D16-24 | | |Spacer | | 1 
1 4318 | 26B141 | | |Shaft | fi Los 
| 43 | 9 j 288140 E | a | 1: 
| | 43 | LG i 1-D16-8 | | 1 
| 43/11 | į 25B135 | | | he 
à 43 | 12 | 228199 | | y 3 
U 43 | i | G7007-D13-030 | | | 5 
4 43 | i | AN393-15 | | 5 
3 13:13 i 28B2132-3 | ¡Rod j| | 2 
1 4314 | | 28B2132-2 i | Rod | | | 2 
i 43/18 | | 2882132-4 | | Re | | | 1 
| | 2832137 | {Bracket | | | 9 
| | e 6 | | ee i | x 
| | AN5O5-DO- i ¡SCOPeW; i 
| | AN3E0-D6 i Nut | Gë le 
i | 2382973 i | |Brêcket-Doop Hook ¡1 
| | ANQ31-4-7 ol Grommet | Y 
| 202197-2 CHA 1 
E 1394-43 Dim | i ! i 
| | AN960-DB16 * j |Washer | | h | 
i | 28582018 | Door hesembly $ta. #6 1 
| | 2882020 | | s le do 1 
|: 28B2019-2. Tube-Rubber 1 
| 97039 E Handle (ë 22) (482K #2) A 
I | AN510-D10-6 | Screw, | | 
| |; O | [Mug i | : 
| | 285131 | |Hinge | 
| d | 224132 i. | | 2 | 
j m | G62k-D16-2h Spacer | 1 
i 14318 | 28B141 Shaft | 1 
1 (83 E | 28B140 Bearing | tots 
i ik | 10 | Q624-D16-8 l Space? 1 
I 143 | 11 i 28B135 | Lowe mA T | 
; c43 | 12 | j 22H199 | Es Lock |Key 3 
H i Í | i 
` | i * Asterisk notes at “ ing partb. 
x | | | 
a | | | 
t^ | 
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i FIG, 
NO. 
PART NUMBER 
43 Q7007-D13-.030 
43 AN393-15 
43113 28B2132-3 
43] 34 28B2132-2 
43118 2882132-4 
43] 16 2832137 
43 i | 2881391 
43 AN505-D6-6 
43 AN340-D6 
43119 28B2973 
43 AN931-1-7 
43) 21 28B1974-3 
43 AN39i 13 
43 AN960-DE16 
43 ! | 2882019-55 
4311 2832020 
431 3 28B2019-2 
437 å | | 95039 
43 AN510-D10-6 
43 AN345-D10 
4315 i| | 283134 
1316 | | 228132 
4317 Q624-D16-24 
1318 283141 
4319 | | 288110 
43] 10 | | Q624-D16-8 
43111 | | 283135 
di 12 | | 225199 
43 Q7007-D13-.030 
ha | | AN393-15 
43113 28B2132-3 
43114 28B2132-2 
43/18 2832132-4 
43 | 16 2852137 
43 | | 2881391 
43 | AN505-D6-6 
43 40-D6 
43 | | 28B2973 
43 AN931-k-7 
43 121 28B1974-5 
#3 | | AN394-43 
43: i -| ANQ60-D416 
I i | 
«1 
I H 
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GROUP ASSEMBLY PARTS 


* Asterisk notes THER ng 


Gg 


` 


her | 
or are ta. #7 


pos E 


tu 
D 
Q 
A 
— 
ct 


NOMENCLATURE 


rtight 

(e 22) (482K #2) 
| 
| 
| 


| 


sok [Key 
Hr 


EE H- Hook 
ES | 
poy 
NE 
W 


| | 
Se 
| 

| 
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LISTS 


EN F7 F'FTON FAND F2 TO NUI E2 EH E2 EE D IO FE RPR RP 4 PO 2 EH E) HD FAND ETO PO UA 


————Á 


———————— 


RIAL REV 


INDEX 


LU, 


MMM fo nO ho no FO 
OO) E FUCO 


27 


OMANOAD 


GROUP 


MAJOR ASSEMBLY STEPS, BOW REINFORCEMENT AND 
RER 


PART NUMBER 


RESTRIC 


TED 


AN 01 -5M - 4 
SECTION li—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


HULL 


RESTRICTED 


TITTENERS 
NOMENCLATURE 


FRPP EJ PP PE EPR PPP PEP PRP ID EH PPP E. E PPE PEED TO TO TO FO. PO TO UO. O PEP PEP P PB 


3 


la 


2885545 Stép instal ation-Sta. #5 
28B4119-2 Stép Installation-Sta. #7 
B 2885061 -2. Boy Reinforcemént Assembly 
B) 2885061-20 [Boy Rdinfordemént Assembly 
28810262 iLatch+Bombey's Window 
ANLO-7A Bole 
| 28810236 ISprin. 
AN23-10A Bolt 
AN23-9A Bolt 
Q7007-AL13-.010 Washe 
AN365-1032 Nut 
28B060-2 stiffener Sta. 42.25 
28B060-3 Stiffene SUE 42.75 
28B060-4 Stiffener Sta. 43.17 
28B060-5 Stiffenen Sta. 43.5 
28B059-2 Stilffenen Sta. 143.83 
20B5032-29 GE ey Sta. 44.125 
28B5032-22 Stiffener-Sub Assembly Sta.#4.125 
2830801 Stiffenen Sta. 45.125 
28B080R Stiffener Sta. 45.125. 
28B081L tia en Sta 45.375 
28B081-1R ` Pone Sra: a. 45.375 
28B082L St Serre cr /5 . 625 
28B082-1R St frehen Sta. 45.625 
28B083L Stiffe ener! Stia ee 
28B083-1R Stir fener Sta. 45.875 
2885056 titteners Bad Zistellation 
2855056-6L | tirfenen S «Y : 
2855056-6R StifTenex a GR 
2885056-7L tiffener 5 tp- #6.3 
28B5056-7R Stiffe eri #6 .3 
28B5056-8L StF feher St . #6.5 
2835056-8R | tiffenen sth. 26.5 
| 28B5056-9L Stiffe a . 46.55 
2885056 -9R Btiffener| St /6 . 55 
| 2885056-10L tiffeher sth. #6.65 
26B5056-10R Btiffener Sth. 46.65 
2855056-11L tiffeneri Sta. 6.70 
28B5056-11R tiffener| Sta. 46.70 
| 28B5056-12L | Btiffener|Sth. 46.75 
2885056-12R | tiffe er Sta 6.75 
i 28B5056-13L Ee er| a . 46.85 
28B5056-13R fei er| 26.85 
28B5056-14L s #6.9 
28B5056-14R | ptt feh her a 46.9 
2885056 -15L | Stiffener, stà. #6.95 
28B5056-15R i Btiffener!Stà. 19.95 
28B085-55 btiffehe?] Instella ion Sta.#7.125 
28B086-55 Stiffener Installation Sta.#7.375 
28B087 -55 hern gave lation Sta.#7.625 
28B088-55 put fener Installation Sta.#7.875 
i (A) PBY-5A Airplane up t and ncluding serial no. 46595 
| 46598, 46600 6602, i 05) 4660 46607, 46608, 46610, 46612, 
46618, 46619, 46620, i 21 ti 622, and 46623. 
(B) PBY-5A Airplane serial . m 46599, 46601, 46 
46613, 46615, NEN 2 KK 38 inclusive. `. 
PBY-6A Airplan 6659 nd|oni 


E 
NAVY 


46604 


PROPERTY CLASSIFICATION 


AF Yl BRITISH 


” 


aldo serial nd's 46597, 


46614, 46616, 


| 
, 46609, 46611, 
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DETAIL F 


DETAIL A 


< 
DETAIL E 


Y TT 


7 
SC 


Z 1 77 se ES 
A 47 STA. 5.0 s TOME 
'N Dr ae DETAIL C 

Ñ 7 ri 16 ao) 


N 
N 
7 STA. 3.0 


8 VM E — 


"n STA. 4.3 
SC 
—STA.4.0 . DETAIL B 
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HT di EE ER 


RESTRICTED 
AN 01 - SM - 4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| GROUP Sie PROPERTY CLASSIFICATION 
FIS. | INDEX ° uns 
NO NO, K MAJOR ASSEMBLY : LOWER PIN ASSY US. U.S, 
DI PART NUMBER BESEBESESET NOMENCLATURE NAVY | ARMY BRITISH 
45 A) 28B1006-102 Fin Agseribly-Lower 2 
45 B) 2831006-103 Fir Alsoiblt-Lower 1 
45 È A) 2881168 Post | | di | 
45 28B1168-16 Stifféne 1 
45 2881168-17 stiffene 1 
an AN3-D4A Bolt | : h 
45 AN365-D1032 ¡Nut | D 
15 28B1703 icht Post Inspection 1 
45 | 2 B) 28B1006-110 stiffen 1 
1513 B) 28B1005-111 [stiffen “i 1 
45 |} | 28B1006-112 Istiffdneb | 1 
45 | GI Y ANN-DD6A iBo]t.| | | 3 
45 | | (B) AN4-DD7A Bolt | | 1 
45 | e AN365-D428 ye D 
45 | 2881094-80 . Sei Dain 1 
45 |s | 2801030 Be ssembly-Bell Crank, |1 
ñ I : i | | Elevator Control | ` 
45 | 28C1030-1 | le Assembly-Bell Crank, |l 
i | | Elevator Control 
45 | | 2801027 Iu GR g L.H. |1 
a | | 2801027-1 | | | |Be ER R.H. |l 
h5 | i 2801029 ES He 
45 ! AN3-6 | | [Bolt 2 
| 35 | AN365-1032 | Jj. Nut 2 
neo | | AN23-9 [Bolt | | m 
PES : AN960-10 | Wegner | | 4 
“2. | | AN320-3 Nut D "E 
| #3 6 | | 28B1093-200 | But adiFrdnt Diagonal 1 
135 {7 è 28B1176 [Foxmer- «sta. 47.75 1 
14518 | 2851175 Former Sta. i#8 1 
| 45 19 i (A) 28B1174 Formex-Sta. |#8 .33 1 
[55 | (ai 28B1174-50 | |Foymer-Sta. 28.33 1 
| 45 | 10 (å 28B1108-55 | | [RIB-Lower | L 
| | i | (B) 28B1108-560 | Rig-Ldwey i 1 | 
135 111 A) 28B1109-55 | [RLY -Tritermediate È 1 
85 | | | (B) 28B1109-560 | ¡RIY-Inte ¡mediate 1 
45 112 | A 28B1110-55 Tip | 1 | 
| 55 | 28B1110-560 Rino, pe | i 1 
| 25 |13 | 2832111 Rit-Tdp | i ei 
(AS ` | | 28B1006-54 Conduit | ; Ref. f | 
ER i | (A) 28B1172 Core Ins allation 1 
| 45 (14 2881172-65 | [P1atetoover 1 
E | 2881172-66 ces ket | 1 ` 
145 | | | AN526-DD932-6 | | [Se je | 11 
peg ec 28B1172-5 gt Con re Tip 1 | 
x | | + AN515-D6-7 I > Se ren | 25 
155 16 | | 28B1172-62 | te-Cover 1 
E | i | 28B1172-63 | Gade 1 | 
D | AN520-Di0-10 ew | 20 | 
| (B) 28B10951 cale e EE 1 
| | 28B10955 le 1 
| AN515-D6-7 ew 14 
| 28B10951-23 te È 1 
28B10951-25 1 
AN526-D1032-10 sì 20 
| | 
| | | | 
(A) PBY-5A Airplane up ji nd EF Serial No. 46638 
(B) PBY-GA Airplane Serial No. iù and on. 
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Figure 45—Lower Fin 
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SECTION ll—GROUP ASSEMBL 


| 1| GROUP 
| FIG. INDEX| O 
i NO. NO. e MAJOR ASSEMBLY 
al PART NUMBER 
15 | 19 | 2875118-2 
45 | NAF213690-4D 
45 NAF213695-4D 
45 | 2875118-8. 
45 | ANQ31-4-16 
45 | NAF213690-1D 
45 NAF213691-4D 
45 28T5118-7 
45 AN526-DD832-8 * 
45 AN365-D832 * 
45 NAF213690-4D 
45 | NAF213744-4D 
45 ! AN286-1 
| 45| 20 | | 28B120T-2 
45| 21 | | 28B1207-3 
451 22 | 28B1207-h 
15 | Q600-8-5 
15 | AN23-10 
45 | AN960-10 
45 ! (à) AN320-3 
45 (B) AN364-1032 
45123 | | 28B1205 
45 | 28B1205-1 
45 | Q600-1%-17 
45 i (A) AN23-11A | 
i 45 | | (A) AN23-9A | 
45 | | (A AN960-A10 
45 | A) AN364-1032 
45 B) AN23-11A 
45 B) AN3-HA 
45 | '- (B) AN3-6A 
u5 i (B) AN365-D1032 
15 | 24 | | 28B1206 
15125 | | 28B1206-1 
L5 A) AN23-11A 
15 A) AN23-10A 
BS A) AN23-9A 
| 45 i (A) AN960-A10 
45 | | (A) AN364-1032 
| 45 | | B) AN?3-11A 
| 45] | | (B) AN3-4a I 
| 25i | | (B) AN3-5A 
| 45 | | B) &N3-6A 
j 35; | e AN365-D1032 
. | | 2885076-0 
i 85126 | | 26B5275-0 
i 45/27 28B5275-2 
| 45 | 28B5275-6 
| 45 | | | 28B5275-9 
{ 
| | (A) PBY-5A Airplane 
1 
| i | (B) PBY-6A Airplane 
i H 
| * Asterisk ze 
Í 
| 
| 
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RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
Y PARTS LISTS 


_ LOWER PIN 
DT] ale] o]. nomen | 


Line fnstallation-Rudder Lock 
Lubricating 
Sleev 
Coupling; . . 
| Tube 
| rommet 
Sl eve 
Coppling 
Tube 
Screw 
Nu | 
| Sleeve 
| Co pling 
| Lu: rieator 
Fitting- Sec a ERE 
Bites g-Secondary-Stabilizer 
Fi EE ndary-Stabilizer 
Bushing ! 
ES t | 
E e | 
000 t-Main-Stabilizer 
E ti g Pro t-Main-Stabilizer 
Bushi g 
Bolt | | 
Bolt i | x 
Washe | 
SCH i 
Boit | 
Bolt | 
Bolt | 
i Nut i 
pitt g-Rear-Main-Stabilizer 
Fitti g-hes -Main-Stabilizer 
Bolt | 
iBoit 
¡Bolt 
HYN x 
Bolt | 
Boït ! 
Bolt | 
| Bolt | 
Nuë | 
Fin A Ser nbly-Lower 
| Door-Heater Access 
eui er Access 
¡Door L.H. 
Dodr R.H. 


y, 


i No 46639 "and on. 


ANNNEPPWWFFNNHPE H 


FA FJ ER HH HEAD GO RR AO UT HH 


ná laa ing Serial No. 466381, 


12 


NIN 


- 


PROPERTY CLASSIFICATION 


BRITISH 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION Il—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| GROUP à 
El PART NUMBER lala re] NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
45 28B5275-8 Segl L.H. 1 ‘ 
45 28B5275-10 Seal R.H. 1 
45 AN505-D8-10 iScpew 18 
LS 2 3 Stêp Installation 1 
us | 28 Stép l 1 
45 | 20 st sp 1 
45 | 30 MU Sprin 2 
45 31 i | | Pi 2 
45 AN3- 30 A Bolt | | 2 
45 AN310-3 Nut | 2 
45 | 32 i 2885071 Coler Assembly 1 
45 28B5076- 19 (Gasket 1 
45 AN526-DD1032-10 Screw | | ~ 34 
45 | 33 26F6723 Duét-Ánti-Icing Intake 1 
45 | | (A) 26F6723-8 i |Pléte 1 
45 | | {A} 28F6723-9 | | Gaske 1 
en | | (A) AN515-D6-7 [^ s ISetew 5 
hn | 34 | 2285076-28 MEM |Doôr 2. 
LS | 5076-29 | | |Gaske 2 
4E ! 6-DD1032- 8 E d 16 
4s | i | 26B1006-69 miller | 1 
LS | | | 28B1006-83 | [Filler ì 
45 | Free 18 | ‘Screw; | 12 
45 | N i [nuto | | | 12 
he Filler | | 1 
45 | | |Fíller | ! 1 
45 | Screw | 10 
RE d | |Sesew| ' | 2 
LE | i | Nut | 12 
45 | 35 | | [Door — Inspection] 1 : 
45 1 
15 1 
NE | 10 
ER | 2 
45 | | Š 
h5 I | | 8 | 
i5. 12 
| WELL COVER AND FORWARD I 
| a Installation 1 
| LE 5 Sta #1 to #2 1 
| 46 | [ Sta. #1 to #2 1 
LA land 1 
i LE i 8 i 1 
RE, | ator (e 18) Li d 
kerk | Tnrust 1 
ve i |2 Bg | 1 
pee ee ope 188 bod i 
PIE > | | s 
leet? À [28 | E 
! Se | | AT l E ing 2 
| LÉ | 3115+11-1039-1-3D | Coup @ 2 i 
| a£ | | | 3115-1GT-AD Coupling |(@19 1 
[sé | | AN266-1 Ludriqator 1 
| I ! | . | | 
| | | | | 
| | | | (A) PBY-5A Airplané Serial No. dio ¡up to and including #6638. 
| | | PBY-6A Airplane Sériál No. lied :39 land on. 
| | | 
i | i 
| | 
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RESTRICTED 
AN 01 -5M - 4 
SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


i | $] GROUP HULL mrs | PROPERTY CLASSIFICATION 
| . | INDEX A YT su SARI 
| NO: | NO. Ç| MAJOR ASSEMBLY NOSE WHEEL WELL COVER AND FORWARD BOTTOM last lus | Us Keen 
| | | | ; NAVY | ARMY ! 
d š PART NUMBER EE NOMENCLATURE | 
| 5 2235522 -26 pin 'FSubasserioly 1 : 
| 2885542 I SE im - È | 
i l | 2285212 Fittihg Assembly. 
i 46 | 28B5212-10 | [Fitts g-Suo Assembly 1 
i 46 | 2885212-6 | | ¡Bu hihg 1 
1 46 | | Hub 2 | : 
i r NA i Nu f f 
1 “#0 1 | | Pi > 
å 16] 10 L . in a | 
1 LG | Bolt 2 
| BEE lee ! abhep h 
| 46 | AN900-10 | WS SR i 
| h6 | | AN364-1032 | | Xu L : 
| L6} 11 | | 28B5541 | | Gupse}, > 
i 46 | AN23-8A | | Bolt | > 
E 46 i AN364-1032 | en | — 
| 16 | MO å Eau | 2 | 
| 46 | AN364-D624 ¡Nu 
] 16 | AN3-5A (Bot | i 
E E - Men : 
Í : i AN3- a | E 
T. | AN365-1032 - Nu 
| AU S | Be mslxul - orward-Bottom 1 
2 | 28B5612-9 | Beam-Sub-Assembly SÉ | 
| | 283861 b DI 1 
| 13 | 28B5612-17 | | Bebm- Bab Assembly i | 
14 | 28B5612-20 | a aie " Assembly a | 
i AN5-0A 9; i 1 
| ! ANOGO- -516 Waphop | | 12 | 
i AN355-5 N | f + 
15 | | 2885522-15 Subp poop-sta. 2 i 
i | AN4-DDISA Bolt o Sil | 
| | AN4-DDISA jBoit | | x 
| AN365-D428 | Nub | | e 
i 16 | | 2685632 | Ei a. 1 1 Ets 
' ANUZDISA Bolt | Nb 
| ; AN365-D428 . li | mue Å A 
28B5522-14 | | SE | | el ) 
x 4 m Schew | | 18 - 
| | AN365-D632 i Nut 164 
| E | 1 Well 1 
| | | 2885528 Cover! Nope e e _ 
18 | | 2885530 Cam ` 
¿61 1 | 2055531 | Housing | | . 2 
6! 20 2815074 Gabke | 3 
21 | | 28r6524-2 Stud | 3 
22 i a -3 Nu | i 
LG | ¡ AN320 Nu | 
LG | ar [d a IU | | Cover, e i 
4 | 28B4174-10 | Faina sa: d 
LE | 2684174-11 | as rcemen I | 
| | EG] i 28817 7 | ehe} — | | 
| | EG pe | Par 
| i bôl | AN515-D8-8 i | | Sew] 16 
MET. | AN365-D832 | [Nub | 16 | | 
I | 161 25 | | 2885528-48L : Coyer| Sub-ABsembly 1 
i | 161 25 | | 28B5520-56R Cover| Sub-Apsembly 1 | 
i | 461 26 | | 2885528-47: , Cover! Sup-ApSembly - | 
| | 48] 27 | | 2805730 Cupra Brakel Cables 1 
d i 46 AN526-D1032-8 Sc 3 
i i hôl 28 28B5533 Brhcket-Up Lock © 
i i 
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DETAIL 8 


Figure 46—Nose Wheel Well Cover and Forward Hull Bottom 
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| RESTRICTED 
I | AN 01-5M-4 
| SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


1| GROUP IU PROPERTY 
å NONE HULL | unns CLASSIFICATION 
j NO. | NO. | Ci MAJOR ASSEMBLY NOSE WHEEL DOOR AND CONTROL MECHANISM " lasy | us Ge 
i : NAVY | ARMY | BRITISH 
å 
1 47 28B5520-2 1 Mechanism- 1 
i Installation 
3 BP 2885535 ue Shaft 2 
j 47 AN4-DDGA ! 4 
| dy? AN365-D428 m 
Í 47| 2 i 31B222-3 ube È ‘2 
| 47| 3 | 2884028 2 
1 47 | AN386-2-18A D 
| 47 ANO75-3 4 
i 47 AN365-1032 | D 
hT| & 2885600-3 Tube 1 
4715 2885600-2 : ft. Porque Tube 1 
47! 1 | 20B5585 | rihg- orgue Shaft 4 
u7| 6 | 33v219-26 E g-Doubhnht 2 
1 | 2885613 \ | Washeb—H using 2 
| | 2CB561h i | Bolt | i | h 
i i $7101-8 Wakhek 4 
| | Q7102-A416 | Waher ! 8 
i | AN365-D128 | Nut ; 8 
i i 2835510-2 | Li boop Operating 2 
| i Q60%C24-22 | | Bearing 2 
i | 28B5672 ! E i F 
| | AN386-2-19A E [Pip | i 
| | AN975-3 | | Washer h 
i ! | AN 365-1032 I i IN | D 
| | | 2885576 | | Link-Jack 1 
È Se? GER 10 i | i Bearing M | 
| | | AN25-31 | {Bolt | | | 1 
| d EE 063 | | Wabheb | | 2 
j Lol 2055506-6 lo] | Bearing | Ler 
| | ! Q7102-A516 | [Washer | 2| 
3 i | AN320-5 | | Nut- Casta Le 1 
| i | 2885573 | |Link-Acthating 1 | 
| ! | AN25-23 | Bolt 1 | 
i | I Q7014-21-.063 | Wabne 2 | 
| | | 2885586-6 | | Bearing 1 
| | | 07102-A516 | | Wabhe 2 | 
| I 5 | Nub-Chstle 1 
Ñ | Bolt | 1 
| ME Waphep | 2 
Í i “bee Bearing 1 | 
| | | Q7102-A516 Washer 1 | 
| | AN320-5 Nu | 1 
I | , 2885571 | | Lihk | | 1 
i i | 2885568 | | | Pip 1 | 
| i | ANBISA - | | | Pah l | 
; | | AN5-DISA i i | Boke 1 ; 
| | | qgion-8-38 | ; 1 f 
| | | AN960-ALÓ16 | shep 1 | 
i | AN365-D428 | tog 1 | 
| | | 2885515 j n-Operh å 
| | AN386-2-21A i 8 | 
| | AN975-3 vabneb 8 
i AN365-1032 {Nut | 8 | 
1 i | 28B5606L š å eel-Assembly L.H. 1 
; : | 28B5606R r- -Wheel-Assembly R.H. | 1 
3 
| d 
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DETAIL C 


Figure 47—Nose Wheel Door and Control Mechanism 
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SECTION II-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


î PROPERTY CLASSIFICATION 
| INDEX| © 
NO. | £ 
A PART NUMBER dad | 
| | 2885615-70L strip 1 ; 
2885615-70R EI n 
` l HE TIL Strip 1 
| y | | 2885615-71R Sthip À 
1 | 47 | ANS05- DB 12 | cu 19 
| | 47 | | AN365-D832 Nut 19 
3 | 47 | 28P6620 de g 1 
å 47 | AN526-DD1052-7 Screw 4 
MEET, | AN365-D1032 | | Screw y 
| | 47 | 6 | Support à 
i 47116 | EE | 8 A 
| 47 | i Bolt ! 4 
E E G7010-AL25-. 063 | ape | | 4 
1 47 AN310-D6 | Nut -Castle n 
4 47117 2885502 | Support 2 
| 471 18 | | 2885577 1afer[ Sta. 1 2 
| | | Q600-024-16 . | jBushihg 2 
j i | ANX-DD12 Bolt | | 2 ; 
i | Í ANH-DD1l Bolt | | 2 
I I | Q7020-M17-.064 Washep | 8 
1 | 20B5506-7 | |Bearing | 4 
| | AN320-DÀ | | Nub-Castie 4 
| | 28B5593 ' Support | 2 
E | | 28B55 Idleri Ste. pe 2 | 
| | | Q500-C24-16 i Bushihg 2 
1 | | ANQ-DDI2 | {Bolt i | 2 
à | i ANHSDDI] | Bolt | | 2 
| | Q7020-M17-.06k | Washer | 8 
i 2855586-7 | |Benrihg | 4 
| | AN320-D4 | ¡Nu za | I 
i | 28B5637 stiffener cTbrguo, Tube- 1 
| | . | | WN Installation: 
3 ! | 28B5639-6 | | Hohsihg-Btiffener Bearing l| 
|] | | AN5-DD7A | Bolt | 2 
| | AN365-D524 1 | [Nut | 2 | 
i | ANÉ-DDTA | | ¡Bolt | 5 
i i AN365-D428 | | BEG 5 | 
I | 2885585-2 | | {Beprihg Ge? | 
po | | AN4-DDI3A | | | Bolt | 2 | 
| ET | | AN365-D428 | |... [Nab go | 
| ME | | : 
; | SV | H | | | | | 
EG [d | | | i | 
MEME | eg | | 
LA E E | | M | | 
À i : d i j | 
U i | | | | | | | i 
Í | | | i| | 
Í ME | |o: d 
|] | | | | | | | 
i i | | | i | | i | 
| i | | i 
| ' | | | 
|| | d| 
| 
| | | | pru ¿| 
a ED z. 
i l | 
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rn 0015000009 


o CO LN MMA 


+ 
a 


+ 
oo 


FE. 


HH Gi HOD CON On CO PO 


CO nO 


Pp 


O 


18 


| 19 


19 


WNH O 


H 


—————— EE EE 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 


SECTION Il—GROUP ASSEMBLY PARTS 


GROUP 


2885523 - x 
28B5523-0R 


22 -2 
1365-0832 


LISTS 


WELL AND AUXILIARY KEEL 


| a | 
5 | p a SE . 
333? 589-13 | “Tp iva Assembly 
1 | Seal 
REE I | | sebew! | 
AN365-D1032 | jNut | | 
ANN3-6A — | |Bolt | 
AN960-A416 | HS nen 
AN350-4 | nu | 
AN23-11A | ¡Bolt 
Q7007-M13-.064 | ‘Washer | 
AN364-1032 Nut | 
AN23-40a | ¡Bolt i | 
AN364-1032 | | Nut | 
(A) 28F6047-2 GEES a Unit 
Installation L.H. 
28F6047-6 | Support -Bub-Assembly | 
(A) 28F6051 SSR Oil Tank. L.H. 
28855391 | | Bubicnbaa| LH, 
2085539 Buikhped R.H. 
(A) 2885553 | Dobr | L.H. 
AN3 -DHA " | la M | ete 
A) AN3-DISA : | Bott | JH. 
Å AN960-D10 * | | Wabher L.H. 
B) 22310260 ¡ Door | | | LH. 
3 AN3-DDDA * Boi 
B) AN960-D10 * | | Wabhe ü i 
288555} NN | Dopr | R.H. 
(4) AN3-DD5A > Bolt | | R.H. 
(A) ANG6O-D10 * | |Washep R.E. 
3) AN3-DD5A hd ! Boit R.H. 
ta) AN960-D10 * | Wagner | | R.H. 
28F5984 -2L i ESA -Mechanic!s Seat L.H. 
2907590) - 2R | Su port tee anic's Seat R.H. 
2885527 | Picts g tallation-Upper 
P Main Strut 
(0) 2885526-0L I Pibting àss mbly 
C) 2885526 -0R | Fi ting Assembly 
28B5526-7L | Fiptibg Lt 
TE S ee | R.H. 
20L5039- i Bushihg 
AN286-6 | LuDribatpr 
E 28B5526-2L pe pss abiy 
D) 28B5526-2R E E pem y 
H 
(A PBY-5A Airplane up t ahd. inc udling Serial No. 46638 
yB PBY-6A Airplane Serial No./46639| and on. 
C) PBY-5A ec up to and including Serial No. 46579 
(D PBY-5A Airplane Serial fio 46580| to 46638 inclusive. 
PBY-6A Airplane Serial No .| 46639 and on. 
* Asterisk notes TT ng} parts). | 


oo 


A EH E PO ED EH R2 E E TO TO IE E IB IS 
NO 


HP} 


PPPPHH 


FE 
DAN 


Hi DH HR ES HU 


| |. 


BRITISH 


NE SC GCR RARE 


FIG. ; INDEX 
NO. I NO. 
ug | 20 
Nå 21 
48 | 22 
48 | 23 
48 

48 

48 

ha 

ye | 24 
48 

«48 

18 

né | 
48 | 

LE 

48 

48 

58 | 25 
48 

48 

48 | 
48 | 
M8 | 

18 LU 
48 | eo 
148 | 26 
48 


fo fo ID ro 


NO MX 


JOmxeoo—. 


i 


PBY-5A Airplane u di a 
B 


PBY- 5A Airplane Seri 


PBY-6A Airplane Serial 


* Asterisk notes attaching 
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AN 01-5M - 4 
SECTION IlI— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 
GROUP HULL 
MAJOR ASSEMBLY MATN WHEEL WELL AND AUXILIARY KEEL 
PART UNDER — [1 [2 [2/4] sel NOMENCLATURE | 
28B5526-8L Fittihg L.H. 
28B5526-8R Fibtihg R.H. 
28L5039-6 Bushihg 
AN286-6 E ricatbr 
AN5-7A * Bolt | Le 
ANS-7A * | Ese | | R.H. 
AN5-10A * | ; Bo t | Lid. 
| AN365-524 * | PR 
; 28B5527-8 | Retnfprcement 
| ANh-l1A ¡Bolt | | 
AN -10A ¡Bolt | | 
| AN96O-CH16 AS 
AN960-A116 : Washeb 
AN365-428 | Nuk 
AN5-13A | Bolt I 
ia et 
ANS00-C510 | Wahe 
AN960-A516 | |WaBhep | 
AN365-524 | Nut | 
28B5527-7 | Reinfbrcbmeht 
ANH -6A | | Bolt ! 
AN365-428 Nut | 
AN3-DD5A | Bolt | | 
AN365-D1032 ES | 
AN5-5A Bolt | 
AN365-524 (nek | | 2 | 
28B5557L Reinforcemeht -Main Wheel Well Skin 
: Cutout L.H. 
28B5557R velnt iro puel -Main Wheel Well Skin 
Cutout R.H. 
28B5519L | Kebl -Auxiliary Sta. #4 to #5 and 
i | Lower Landing Gear 
EK Fitting Installation 
28B5519R Kepi-puxblihmy Sta. #4 to #5 and 
| E GE Lower Landing Geer 
po] i | Fitting Installatio 
2885518 | tuwa r Strut Bulk'd. #5 i 
(A 2885518-7 | | | Sinti g | 
(B) 2885518-10 | IFiptihg | 
28L5037-8 | | ¡Bushing 
EN -6 a hea à 
ANE A * | Bolt i 
960-C416L Ti ubi 
E | | L | 
305-42 S Nui 
5-74 * | E i | 
å 2-104 * | Bolt i i 
AN960-C516L * | [Wagner | 
| AN960-A516L * | apher 
| AN365-524 * | Nut | 
ANS AA ke Bolt | 
AN365-524 * | | Nut | 


hd inc uding Serial No. 34059. 
Ho.Ìh8P52|to 46638 inclusive. 
Ño. (CSC? on. 

| 


| 
Séi | 

| 

| i 

| 


| 
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PROPERTY CLASSIFICATION 


U.S. 
ARMY | BRITISH 


U.S. 
NAVY 


Section 1l 


Group Assembly Paris List 


a” 
“Fe ZS 
Um 
E om 
Gi 
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€ 
LANE 


Ree 


< 
= 
< 
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DETAIL E 
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ga 
uw 
c» 
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= 
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AN 01-5M-4 
SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


i | t] GROUP HULL PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG. | INDEX| © : units 
NO. | NO. | £| MAJOR ASSEMBLY MAIN WHEEL WELL AND AUXILIARY KEEL asr | US | us 
š PART NUMBER alas les Lol NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
48 | 30 28B5519-27L Ankle LR. ri | 
48 | 30 2885519-27R Angle R.H. | 1 | 
48 AN} -6A * Bolt | 8 
48 ANY -7A * Bolt | 2 ; 
48 i | AN4-11A * Bolt | 1 
| 48 | | AN960-Ch16L * | [Washep | 11 
48 i | ANQGO-A416L * | Waphe | ir 
4 | AN365-428 š i Nur | 11 
48 ANG-10A * | Bolt | 1 
48 AN6-11A * i Bolt 3 
48 | AN960-C616 * Weghe | m 
48 i AN960-A616L * Washer 4 
48 | | | AN365-624 ° * Nub | | 4 
48 | | | AN5-10A * | Bolt | | 2 
48 AN960-C516L * | WaBheb | ' 2 I 
48 | | mro -A516L * | |Wabheb | i 2 
48 | i * "Hut To 2 
48 | 31 | | | |Plpg | | 1 
48 32 ! Plate, | ! 2 
48] 33) A: | | EST | 2 
48 | 3h | | AN365-428 . | [Nub |. | 2 
48 | | 28855175 ` | dió Upper Strut Bulkhead 1 
T | | 135 L.H | 
48 | | 28B5517R | |Pikeing ML Strut Bulkhead a | 
i | |#5 RH. | | 
| 40135 | | (A) -2885517-7L | Í |pitcthg lo |d] 
431 36 | | (A) 28B5517-7R i | ¡riíftihg R.H. 1d | 
481 35 | | (B) 2885517-10L | |Pittihg Lo [b 
b8) 36 | JE 2885517 -10R | ‘pitting R.H. [12 | 
481 37 | 28£50£0- 7 | ¡Buphihg | . 1 
48! 38 2 | Pup g pl | 
: | * | |Bolt | i 25 | 
| d *| [Bolt | | 10 
il dä ped [aoit] | 12 I 
|: i | E | ¡Wabhep | | 47 | | 
ee i |* i È 47 | 
= pr 47 
E s ad | 7 | 
| | E | | 1 ií | 1 
i | |* | i | 2 
ER x * | 16 
45 | Ka * ep. | 16 
LE | | * mut | | 16 
48 | [od * it olt | ; 2 i : 
SS | | AN960- C10L * | weabhep | 1 | 
RE | i | AN960-410 px Waphep | : 1 | 
kc | | | AC372-1032 * BO] | 2 | 
48 | 2885519-30L 3 i LH Å 
48 | 39 | | 2885519-30R i lAnge| | RH. | 1 
181 | | ANN-TA oit | 5 
ao | | | AN | i 5 
48 | AN960- C416L | Wesneb 10 
148 | | ANQGO-A416L Weshep | | 10 
|» i | AN365-428 [mul | | 10 
i | | | | 
| | : * Asterisk notes in ing! parts! | 
| i | i 
| | | (A) PBY-5A ae tb and inclu udin ng Serial No. 34059. 
i | i | I 
i | (B) PBY-5A — SE No.| 48252! to 46538 inclusive. I 
| PBY-6A Airplen Sbripl No 639 | 


n ` mc. Yn ee TT EE E Y RS On VE 
E | GROUP PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG. I INDEX —— i n————— —' UNITS 
NO, | NO. | ¿| MAJOR ASSEMBLY MAIN WHEEL WELL AND AUXILIARY KEEL Sc 
| PART NUMBER NOMENCLATURE 
h AN5- TA * 5 
4 AN5-10A * 3 . 
m AN960- C516L * 8 4 
hi ANQ60-A516L * 8 
4 1365- -524 * 8 
48 i 2-10A * 1 
48 ANO-11A * 3 
48 AN969-C616 * RER 
48 | AN960-A616L * D 
48 AN365-624 * ys 
48 2815087 i 
48 | 40 28L5087-13 a Support -Subassembly 1 
48 1N526-1032-16 | 6 
48 ' AN9GO-D1O Was chers 6 
48 | | 9689067 MN Nut i | 6 
48 SL5087- -6 | Suy pport B i 
Blu | ` | oe ES cel Sta. #4.2 L.H. 7 
48 | 42 | | 2855502R i | tt Sta. #4.2 R.H. |1 
18 | 43 | | 28L5037-T "EX 4 
48 | hk | |an623-hp | pw À | l 
48 | 45 | ANE16-4D ME 1 
48 i AN3-6A * [Bolt | | 1 
48 | | AN960-C10L * | |washer | | 1 
18 | AN960-A10 * [Wagner | | s 
h8 | AN365-1032 * | [Nut | 1 | 
48 | ' ANL-6A * ¡Bolt i | 90 
48 | | :ANE-10A * [Bolt | 16 
48 | | | ÀNh-11A * Bolt ke il 2 
48 | | ANN-7A * Bolt | | | 29 
| LS | | ANQ60-C416L LM Washer | 137 
48 : | ANQGO-A4L6L * | [Washer | 37 
RS ' AN365- 5128 * | Jsu | | EU 
48 | | | AN5-7A Le ¡Bolt | 6 
48 | | AN5-10A * [Bolt | 6 
| A8 | | | ANS-11A * | Bolt | 9 
h8 | | AN060-C516L * Washer | | 21 
48 | ; AN960-A516L * KE | 21 | 
LE | | AN365-524 * [Nut | | EN | 
48 | 46 | | 28L5129L |Clip-Hivot ' L.H. |2 
june 146 | | 26L5129R | IC1ip-Pivot R.H. 2 | 
| 48 | DAR * | [Bolt | | 1 i | 
18 | | * |  |Washez 1 | 
| LE | * Nuš | i | 
Hep | Beltfïamd Sta. 44.2 Ref. | | 
ue, | Jam *| Bot | | 12 | 
45 | i AN4-5A E * Bolt | 8 | 
148 | | {Q7008-AL17-.064 — |* Weghe» | 20 | 
¡58 | | | AN365-428 * Nut | 20 | | 
RTE | ANE-124 * Bolt | 6 
RTE | | AN365-428 * Nu | | 6 | 
| 48 | | ANS-7A : * Bolt | | 14 | I 
|48! | AN365-521 * | {nt | | 14 | | 
ile. | | AN6-12A I * Bolt | | 5 | | 
| 48 | i | AN365-624 * s | | 5 | | 
i i | d | 
i | | | ! 
E n | al 3 
| | | |». Asterisk notes attaching paie | 
| | 
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RESTRICTED 141 


AI E A ec dE 


MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


28B1527 
28F1067 
| Q622-18-28 
28B2650-65 
yo | 2 | 2883537 -AL 
49 | 3 | 2883537 -4R 
Lë 4 | 2882667 
49 | 2832650-3 
| 49 | AN315-4R 
ug | 5 | 2882660 
lu i 2620-16-20 
EE | 2832662 
uo | 7 | 2832652 
49 | | AC386-1-6 
49 | AN975-3 
Lë | AN320-3 
49 | 8 | | 28B2672-4 
4g | | ANh86-h 
ko | | AN315-4R 
49 | | AN23-10 
19 | | AN320-3 
59 | 9 | 28B2672-3 
13 | AN486-3 ` 
| ag | ANN86-b 
| só! | AN315-4R 
49 | | | AN23-13 
LG | i AN320-3 
49; 10 | | 28B2658-50 
i 29 | 2882658-2 
| b9 | AN535-4-5 
LG | AN23-10 
| hó | | AN320-3 
oj 1 | 28B2666 
132 22 | | 58556561 
iy | Z 
| 49 | 13 | 2885656R 
| 49 | | | AN526-DD1032-6 
bo | AN365-D1032 
CIE | 2882670 
149 | 15 | | 28B2670-1 
E | AC386-1-6 
49 | | £N975-3 
LAG | ME 
49 16 | 20882654 
| 4G | i Q5105-10-11 
Pes | AC372-1032 
| 20 | AN3-DE 
Lë | AN3-D5 
| ug | AN310-D3 
| 49 | 17 | 2883537 -3 
| 19 | 18 | | 28B3537-2 
49 | | 28B2650-3 
| Lë | AN315-4R 
| 4g | 19 ¡ 28B2650-4 
49 | AN510-D10-]2 
| 49 | AN365-D1032 
x 49 | 20 x 28B2577 
1 
| 
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SECTION li-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


HULL 


issqnb 


$e-Tunnel 
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sa y ånd Installation- 
| Tunnel Gun 
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O DETAILA 


Figure 49—Tunnsi Gun Door and Opening 


SECTION ii— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP url | PROPERTY CLASSIFICATION 
I FIG. | INDEX | ope nM  —_—_—__ _ — — units 
| NO. | MAJOR ASSEMBLY l 
i | PART NUMBER BRITISH 
j AN3-DUA | 6 | 
4 AN365- D1032 6 ! 
| 46 | 21 23882653 | 2 
j hO | 28B2650-8 lley 2 
| 19 | AN3-D7 iBolt | | | m 
| NG | | ANS-DO | ¡Bolt | | 4 
| 49 | | | AN310-D3 | [Nuf-Cástle 8 
3 49 | 2882656 * | |Bolt-Bye| | 2 
| La | AN24-13 |*. ERR | 2 
i 49 | | 4N320-4 * Nut-Castle | 2 
: ug | 22 | 2882657 * zieler 2 
| LG | | | AN315-D4R * Nut | 2 
| | 46 | 7 76 Hinge | | 4 
| La | * ESE i 4 
1 ho | * iNut-Castle n 
49 | | | LOTS | 1 
I 8123 ! | IBrêcket | ch 
| ug | 24 | ist óp- -Çat h 1 | 
1 [19125 || | | ¡Spring E 
I ug i | |Boit T 1 
| 19 | | AN320-3 | L | Inut-cåstle Í 
| 19 | | AN393-21 f Gayo a ¡Pin i | 1 
| 49 | 26 I Oll | | [spring | 1 
j a | | AN3-D10 | ¡Bolt j | l 
| 49 | Q612-6-16 | | Spacer | 1 
| 49 | | AN310-D3 | Nut -Cást D y 
4 i i | 


URE AND BOMBER'S WINDOW 


| 
i |50 | (A) 2831810-850 1 
| 50 | (3) 2881840-900 [Nope Struct i 
à E | i (A) 2855186-95 i | Erie -Nose 1 
i 50 | 2835033-2 | | Cover! Assembly-Bomber's 1 
4 | | i MEME ¡Hand Hole 
| 50 | 263504 ME E ¡cores shy 1 
1 "E E- 2585056 bo j T | | Cover 1 
NET. 12 | ;22F161-2 ' iEnób H 
| 2 | | mer -DD1032-18 | i | Screw 1 
| ES | AN365-D1032 | ME | Nut jl 
1 30 | 3 i 2885043 i | | JRI i Sealing l- 
| soll | | 2855045 a ¡Retainer Sealing Ring | 1 
| TE | | ans26-Doio32-12 | | | | | |Sepew i 
E, | | i | | Nut 1 
i ee 15. 1| MEE. | Lug -Lócking 4 
1 e NE | | Screw: 4 
i ES i (gut | 4 I 
j ES Å i | (Nut Wing h 
i i AE | | | ¡Coyer|Assembly, Bomber!s 1 i 
; e | i i | | i | E 
i M NT | | I ¡Window 
6 | | 28B5181 | | f ¡Cover | SC 
i i I È i ti 
i | (A) PBY-5A Airplane up d end in lia Serial No. 16595, also Serial Na's 445597, 
1 dä 46598, 46600, 16602, 16005, 46606, 46607, 46608, 46610, M65612, 46614, 46616, 
| | 46618) 46619, j66P1,|N6622| aha 46623. | 
i | I i i | i I d H l 
| | (B) PBY-5A Airplane sbri 1 hots 40590, 16599, 46601, 466d3, 46604 16609, 46611, | 
| | 16613, 46615, 166 7,| and 16624 to 46638. | 
i | ! PBY-6A Airplane e ald pn. | | . 
š | { È : i 
i | | | | | | 
| i * Asterisk notes attaching parte | | 
| | | | 
| | 
| 
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AN 01-504 < Group Assembly Paris List 


Figure 50—Nose Sirociuro and Bomber's Window-PBY-5A 


Be Ret sm 


RESTRICTED | 145 


f s | 
T 
FIG. "o o 
NO.| NO. | S| MAJOR ASSEMBLY 
E PART NUMBER 
501 7 28B5185-6 
50 | 8 28B5185-7 
5019 28B5185-8 
5C | 10 855185-9 
€ | 11 28B5185-10 
G Q5105-D10-12 
5, AN365-D1032 
50 | 12 28B5184-6 
50 | 13 2885184-7 
50 | 14 | 2885184-8 
50 | 15 | 28B5184-9 
5011 | 2835184-10 
50] 17 2885184-11 
50| 18 | | 2855184-12 
50 | AN315-D6R 
501 19 | | 2835188 
50 AN23-10A 
50 ! AN960-D10 
50 | AN364-1032 
50 | 20 | 2885182 
50 | 21 | Q5740- 8-8 
50 | 22 Q812M-8-24 
501 23 2835183 
50 ANÙ-DDILA 
50 | | ANQ60-D416 
50 | Q7010-M17-.064 
50 | AN365 -D428 
50 | AN526-DD1032-T 
50 AN960 -D10 
50 AN365-D1032 
50 | 24 | 2831090-50 
50 | 25 28B5187 
50 | | ANS10-D1O-14 
50 | AN365-D1032 
50 I 26 2885186-10 
50 | AN526-D8-8 
50 | | AN365-D832 
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28B1131 
288210 
28B5211L 
2885211R 
AN960-D10 
AN365-1032 
2851637 
28B1637-1 
2831680-8 


AN515-D4-4 
AN515-D4-6 
AN365-D440 
28B1095-11 
AN746-9 
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28B1095-12 
28B1095-20 
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|B pey 
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Tråcklwindow-Cover 
Chånnel-Window Cover- 
ME Casing 
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51 2881808 Metha ism-Bomber's Window | 1 
Sliding Cover | 
51 1 2881805 | i Shaft E I 
51 | 2 28B5035 | | Tube- -Housing 1 
51 | 3 2681811 | ! Sppocket Assembly 2 
51 220300 I Sprocket 1 
51 IN 1312 | | Flange-Attaching 1 
51 | | Bolt 2 
| 51 i ES -Castle 2 
I 51/1 4 Ring-Doughnut Seal 2 
| A ae Pig 1 
5116 | j Bushing M hb 
117 E | Collar 1 
si | | Boit 1 
1 i i 1 
51:38 " | Wnêel-Worm 1 
1 | Boit l x 
1 | | | Nup-Castle 1 1 
5119 | | ' | Crank 1 
51 : | Firm 1 
51 | | | E | Handle 1 
St I | Ped Join 1 
51 i bd 'Nut 1 
51 19 i ! | | Shåf t-Worm d 
EDU SI ' DE Bearing-Oilite (e 51) | 1 
51/12 | pog. qu ron 1 
¡51 | | | | | asher 2: | 
| 52; 23 | |xtohistng-Gear . i 
51 | 14 | | | Cabe-Window-Sprocket | 2 
511 15 | | | ¡Gagket 4 
51; 16 i | | CaBe-Window-Sprocket | 2 
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G7007-AL13-.010 
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Q7007-AL13-.013 
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29810232 -3 
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: se 137 | | AN365-128 Nut du 
52 |38 | | AN227-22 Fastener| | i 
52 | | Q7102-AL8 |Wadner i 2 
52 | | AN365-S32 ¡Nu | 1 
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2681859 
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i | 7| GROUP HULL PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG. INDEX! O UNITS 
.| NO. | E| MAJOR ASSEMBLY _ANCHO NSTALLATION hs "m a 
5 PART NUMBER 1.2.13 | 4] 5.| «| NOMENCLATURE - NAVY | ARMY BRITISH 
i E | : 
5h 28H1012-65 Iñst411 tion, Bow, Port Side 1 
54 28H1023-2 As$sembly-Anchor 1 
54 2851022 -2 |StripiRubbing 1 
54 AN505-D6-6 | |Seew! | 8 
54 | AN365-D632 | [Nut i 8 
L5h | 2 | DE Ob Pi: g-for , Anchor Box Drain 1 
54 | 3 28H2057 Fláng 2 
54 | å 28H1012-10 Hose RT 
54 AN748-58 Climp 2 
54 28515519 E | l 
54 | Q5106-D10-12 Screw 2 
m | AC372-D1032 ! Nut | 2 
5415 | !2831055 iDisc-Rubbing-Anchor Box Bottom | 1 
54 | | AN505-D8-9 A | Screw i 7 
54 AN365-D832 Nut | T 
5416 2841028 Plate Rubi g-Anchor Box Bottom | 1 
54 AN505-D8-9 Screw| | | 6 
54 . | AN365-D832 Nut MA 6 
5417 | | 28H1056 | tyiprRubbing 1 
54 | | AN515-8-10 | [Screw] | 8 
54 | | AN365-832 | Need 8 
5418 | | 28H1043-2 | StripiRubbing 1 
54 | 9 SNE E | Er i 
54 chew) | | 12 
54 | | m bed | 12 
| 54 110 | | | 1 1 
54 |11 | | | l | 
EM | | | | i 3 | 
SÅ | | hes 3 i 
54 pou | 3 
54 | 12 | | 28H1022-3 | + 1 
54 | | 2845520 | [Shim | | l | 
54 113 | | 28xi022-4 | | s n 1 
| 54 | | | AN505-DÔ- 6 | | Screw 16 i 
| 54 | AN365- D632 Nut 16 | 
54 | lh | Q5708-K2-12 (SE ip sat Buckle 1 | ! 
54 | 15 28H1012-9 trip+Cháfihg 2 | i 
54 | AN515-8-10 Screw! | | le | 
54 AN365-832 i Nut | | | | 2 
| 54| 16 | i 28H1040-2 | St aplReteining 1 | 
| 54115 | | 26H1012-9 | Strip+Chåring 1 | 
54 | | AN515-8-8 | [Screw | 2 | 
ET i AN365-832 ¡Nut | 2 
54) 17 : Strap Assembly 1 | 
54115 Sty GE 1 
! 54] l Serew| 2 
541 | | Nut i 2 
5P IG ^j Strapland Buckle 1 
| 54115 | 26H1012- 9 | Strip+Chafing 1 
5h | | | AN520-10-12 Screw | 2 
5h i | AN365-1032 - Nut | 2 | 
54 | i 2881012-6 Brace| | 1 | 
i 54 | 19 ! | 28H1012- 4 Strip Rubbing L 
| 54 | | AN515-8- | À | 
L 5R | i | AN515-8-10 Screw! i 1 ! 
j 54 | | i AN365-832 Nut ¡| 2 | 
i H i 
E x 
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MAJOR ASSEMBLY ANCHOR INSTALLATION ASSY 
PART NUMBER ` «| 11213 141515 NOMENCLATURE BRITISH 
EN 28F5852-2 | 3 
2^ Q7014-C17-.010 | 3 
DI Q7016-N17-.030 3 
25 | AN960-1116 3 
55 | AN310-4 | 3 
DI i 2841026 ley Installation, 1 
Å. | Anchor Box Interior 
54 | 20 22H1525 1 
54 22H526 2 
54 | 21 | | 228528 | 1 
54 | AN23-13A Bo | 12 
| 55 i ANG6O-10 Wash 12 
i 54 i | AN365-1032 ! om 12 
54 | 22 | | 224527 | ft| 1 
DÈ i | 28H1026-2 Sheet | Assembly-Rear 1 
54 | 23 | | 22H557 | Bearing Outer 1 
54 | 24 | |Q5761-K12-7 Strap 1 
54 | AN515-D6-7 Screw 4 
54 | AN960-D6 Washe 8 
54 |. | i AN365-D632 | | Nut 4 
54! | | AN515-8-8 | | | [Screw 6 
54 | AN515-8-6 * j | [Screw 10 
54 | | AN515-8-10 | | |Scbew 3 
54 | ANS15-8-7 | Screw 1 
5k i AN365-832 | | Inut | 20 
4 | | AN3-50A | {Bolt | 2 
54 i | Q810-6-146 | Spacer 2 
154 125 | | 225551 |Beâring-Inner 1 
Erna | | AN286-2 ¡Lubricatór i 
For i bbe Bolt 1 
54 | AN365-428 ! | Nut 1 
24.126 || 2281531 . Fitting-Brake 1 
5b | : Q610-6-6 | Bushing 2 |. 
54 27 | |22H1539 | iSh6e-Assembly-Brake 1 
5^ | i | 22H1540 | | Sage- rake 1 
5h | | Q610-6-4 pl |__ |Bughing h 
54 | | |22H1539-2 i à Lining-Brake 1 | 
| 54 | 28 28H1026-31 | GER | 1 
j55 | i | Q610-6-8 | | | iBughing | j 2 
| | | AN393-17 pu | 1 
Ed | | AN3-10A | ¡Bolt 1 
x | | AN960-10 | |Washe 1 
| ` | AN365-1032 | | [Nu 1 
d | ; 224121) | [Sprin t 
| + | | | 228535 | | [PaWl | 1 
| 54 : Q620-16-16.5 | | {Bushing 1 
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bou i | AN28-19 Bolt |. 1 
à | (AN960-816 | Magne ] 1: 
5h | |AN320-8 i INut-Cdstle Ld i 
; 32 | ¡225538 | | iKndb | È ! 
| | 224536 | Stud | 1 | 
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| NAF2299-1C Pin | | 1 
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Ë 
| 
| | 
| : i 


RESTRIC: ED 


Mr 
Cn 
> 


RIGAT SIDE 


MAJOR ASSEMBLY 


| 28H079 


28HO80 
Q632-B28-24 
AN3-5A 
AN365-1032 
AN286 -4 
225531 
221529 
AN320-9 
28H1025 

| 28H1025-2 
: Q618-B14-46 
AN286-h 
AN23-10A 

| | AN365-1032 
AN515-D8-8 
| AN365-D832 
i | 2841018 
28H1018-2 
Q612-8-4 
AN3-5A 
AN365-1032 
28H1020 
28H1020-2 
Un 3 


; 
i 
i 
i 
i 


9 
AN365-1032 
2851034 
2851034 -2 
parla: -8-8 


| AN520-D10-16 
AN365-D1032 
28530241 
AN505-D8- l2 


yno 
1390 


PART NUMBER 


SECTION il—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


RESTRICTED 
AN 01-5M.-4 


ANCHOR INSTALLATION 
| 6 NOMENCLATURE 


415 
and Shaft, Anchor 
T Reel Crank 
Bearing- nner 

I |Buahing 
Bolt | 


Key-Chank Shaft 

Pinion 

Nu -Càst 

Brå E issenbly 
ue 


| Bushing 
| Lubri ator 


Nu | 
Lubricator 
i 


Nut ae 

a cket E 

Lol dt 
ee 

“ | 


a beh ; sembly 
| [Put 


IBO 
pie. sd 
RETE Ad ly-Anchor Reel 
Nut 

yy 


Lizard 


Angho a. bly (@65) 
ical 
i 
| 


Gent Guide Rubbing 
Screw | | 


(415-134) 


i | 
Lai Pendant-Rubbing 


Spt Pendant -Rubbing 


ASSY 


ENNWPPPPPPPPNMPH H 


TO TO E? TO 2 fO F2. TO PO P EH EP PO. EHE 2 E23 EA EE E E2 TO I2. I2 12 FO. PO. EH EH 2 R2 RH EO P2 D = 
oo 


PROPERTY CLASSIFICATION 


U.S. 


| ARMY 


BRITISH | 


1 


e E 
| FIG. | INDEX] O 
NO. I NO. E MAJOR ASSEMBLY 
5 PART NUMBER 
48 28H3023 
| AN520-10-16 
| | G7102-D10 
| | AN365-1032 
28430242 
2843024 -3 
3h | AN510-D1012 
54 i | AN365-D1032 
54} 51 | 2883021. -6 
54 | AN510-D10-10 
| 54 &N365-D1032 
54 | i 28H1035 
| 
54 | 52 | | 28481037 
54 | 53 Í 2851036 
54 | 54 | 28H1035-2 
54 | 55 | | 28H2053 
5h | 56 | 2854097 -2 
54] 57 | | 2881035-3 
54 | 58 | | 2841031 
2 ! | 28H1035-4 
+ | i | 28H 
| 5a] 59 | | 
5h pl 
AU 
54160 | | 
54 i | 
| 54 
54 i | 
| 
54 | 61 | 
54 | 62 : 
54 
hot 
4 i c ha 
EUR | | 28B3131-6 
| 54 i | Q7102-AL416 
i 54 | AN365-428 
EM 63 ! | 2831701 
SUR | Q620-16-10 
o | | AN28-42 
5h | | AN320-8 
| |. 
| | 
| I 
| | 
i i 
i ! i 
i | |: 
j Pod 
Í | = 
i | 
CH? 
| | i | 
| E 
i 
! 
i 
| 
L 


SECTION i— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| | Í a ee | 
i GROUP HUT PROPERTY CLASSIFICATION 
? NS ATION pi ADS ues | U.S 


ox ox 


i 
l 
È 
E Asterisk notes "nm £ 


x 
x 


| BI 


= Di 
C 


fasher | | 
n 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 


NOMENCLATURE 


Pendent Rubbing 


i 
pek-Mobr 
b Pendant Rubbing 


f 1 ing 
bek-Mopring 


| 


| | 

| 
pokLirobrihg 

M 

| Assembly-Anchor Line 
! | Mooring 
Ef-Dable Attach 
Bf-Anchor Line Clamp 


n i 


Pendant Rubbing 


amp! 


H = mu vm Et rg t + 
Oc O DY O DEO O 
H 


| 
PE Er Pendant 
I 
t 
1 


h | 


! MW 
l&mp-ClevibB Retaining 
i 1 


LE i i 

e-Castie | I 
ng EnsksibationeModptus and 
Towing 


! 
i 
i 
I 
| 


Y ct: ct ct ct 8 


RESTRICTED 


HENDE 


UNITS 
PER 
ASSY 


DONE 


HPWPPPHHPPFE E COCO HE ON ON I2 £2 


DEDE TIE 


MD 
© © 


NAVY 


U.S 


i ARMY BRITISH 


[ ESTRICTED 
| AN 01 -5M-4 
i SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| i GROUP 
ì FIG. | INDEX 
j NO. I NO. 
3 
À 
i 
i 55.1 1 28B5677 1 
| 55 | 28B1307-90 1 
55 | 315 | 1 
, 551 2 | 6 
1 Geste: 2 | | Lo 
| ` | | | 2 
55 La | | 2 
| 55 | | 28B1315-10 |] 2 
| Sch | ANS20-10-12 | 1 h 
EN | | AN520-10-8 | | | n 
55 | AN960-10L | 8 I 
55] | AN345-10 I | 8 
55; 6 | 2883031 | | lass 7 
551 7 | 2881307-91 | | Sti ing 7 ` 
5 i | 28B1307-92 | EE Se 7 | 
| | 28B1307-97 iS 14! i 
i | Q5105-8 | | 119| | 
| | Q7102-D10 119 
| | | AN365-D1032 | 119 | | 
| | 28B3032 1 | | 
| | 28B1307-93L | i ! 
| i 28B1307-94 ‘ | 1 b. 
i i 28B1307-97 ! l| | 
| | Q5103-8 i 9 
: | Q7102-D10 | 9 | È 
'| | AN365-D1032 | 9 | | 
13 | | 2883032-1 E 1 | 
14 | | 28B1307-93R SÉ | 1 | 
15 | | 28B1307-95 A e | | 
$ , | 28B1307-97 I b il | 
! | Q5103-8 | x | 9! | 
| | Q7102-D10 ME 5 9 
| o] Au -D1032 aD Ë 3 | | 
' | 315 | | | n a | 
MEE 17 ||! | P3. à 
| | XO e | | Lg | i 
| i9 | È | 1 | | | 
| 25i 20 | | | [1 "E | 
| ú | | | 
I - | | ! SC | 
| I i i | | 
ER || TEN 
i i i | | 5 t | 
i i ! | i Å i | 
| SE Pol cai | | 
Scr 3331307 - 53 E. ‘PG ER | 
ie ! | AN515-D6-6 q * | hod f 
i 351 | | NAFll71-h i Ref | 
| 55) | | AN520- D#6- 12 sl d: n | | 
i 55) 23 | | 2881307-5 | Ben 1 | I 
1551 2h | | 283130726 | | 1 | 
| 22 | ! AN520-D6-T. fa ue. Q 6 i 
| 55. | | AN960-D6 | |; 6 | 
i 551 | | AN935-6 | | 11 6 | | | 
| | 55: | | AN345-D6 | | Nut 6 | | 
ZI | | 2851382 | Boit- Eyo| CS | | 
| le i : 
I | | i | (A) PBY-5A Airplane Serial No AR to 46638 inclusive. | 
| ! | | PBY-6A Airplene 8 a No. ` end on. | | | 
| | I SÉ ! | | 
i I | | PBY-5A Airplane ub tb end | I i I 
i | ij Asterisk notes attachin: | i i 
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PART NUMBER 


| AN960- 616 

AN3 20- -6 

28B1307-50 

2881307-51 

29881307 -52 

! AN515-D3-8 

| AN960-D3 

| AN935-4L 

| ac340-D3 

| 2881307-22 

i | 2881307-23 

| | AN515-D8-6 
2883002 

2851310 

| 2881309 

i AN23-18 

AN960-10 

AN320-6 

28B1308-2 

AN520-D10-9 

Ne 

i | 200-0D-6 

AN960- 616 


ANS510-D10-8 
AN520-D10-14 
Q610-D6-10 
854043 


| 26B1321-3 - 
|i 2881321. -6 
ANS20-8-1 
AN345-8 
AN960-116 
AN935-116 
VN325 -4 
2831323 
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28B1322 
28B1324 
28B1324-2 
Q618-14-9 


28B1325 


AN3-6A 
AN960-10 
AN365-1032 
AN23-16 


AN320-3 
28B1327 
G7103-A1 
AN502-10-10 
AN26-25 
AN960-616 
AN200-0D-6 
Q7102-A616 
AN320-6 
B.0. 160800-11 
B.O. 160800-10 
AC335-4 
B.0. 160800-21 
28B5273 
AN111-8 
Q612-8-10 
AN24-12 
AN960-416 
AN320-4 
220180 
160050 
2881307 -46 
AN24-22 
AN960-416 
AN320-4 
AN23-8 
Q610-6-3.5 
AN960-10 
AN320-3 
28B1313-20 
28B1313-9 
28B1313-10 
28B1313-2 
Q612-12 
28B1312-5 


| 28B1312-3 


AN23-13 


AN pes 
Q911-D16-8 
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-Mohair Carpet 
-Mohair Carpet 


Hinge| Clamp, Swivel Bracket 
Hinge| Clamp, Swivel Bracket 


Clamp, Shock Cord 
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AN520-10-22 
AN960-10 
AN935-10 
AN345-10 
28B1313-21 
28B1313-15 
28B1313-17 
| 2881311 

| AN520-10-10 
AN960-10 
AN935-10 
AN345-10 
AN23-12 

| AN320-3 
28B1307-31 
28B1307-30 
AN520-D10-9 
28F5852-0 

i AN960-416 
AN960-416L 
| AN310-4 

| ANh-7A 

i AN960-416 

| 28B4041 
28B4053 

| 28B4052 
28B4047 


2884044 
AN3DD -26 

| AN960-D10 
! AN310-D3 
NSC003 
28384050 
NAF213830-4D 
28B4048 
7943 

645 
28B4041-6 
28B4055 

| 288h041-5 
| AC530-8-8 
: 27102-D8 

i 26B4041-14 
| AC501-A8-8 
i AN350-836 
| AN3-D32 

| AN960-D10 
Q810-D6-85 
AN310-D3 
A-693 
Eu D 
28B4054 
AN515-D8-7 
AN365 -D832 
| 28B4042 
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MAJOR ASSEMBLY DETAILS REVOLVING CIRCULAR WINDSHIELD 


EE 


" BM 

Washer-Lock 

Bracket pub-Assembly 
Fastener Sub-Assembly 

Block-Tapping 

Hinge Swivel Bracket 

Bolt 

| Wabhe 

Washe 


Seal Net Are 


nstallation 

Ring 

Installation-Water 
Seal 

Valve Tee 


Plhngêr 
Nuz-Coupling 
Gullde 
Cohpling-Hose (e 45) 
Valve (@ 45) 
Clip Assembly 

Clip 

Angle 

i i Screw 

| |WaBhe 
SSES 
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anâ (e 45) 
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Blo ck Gagket 
Screw 
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Gaëket-Pheumatic 
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Figure 56—Details—Revolving Circular Windshield 
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SECTION II—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP i HULL PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG. | INDEX $ 
NO. | NO. MAJOR ASSEMBLY o ven 
57 28B2024-300 EntloBure ABsembly, Pilot's Cockpit 1 
5711 28B2024-27 Enflogfurp-Shb-Assembly I 1 
5712 28B2024-34 Enfloburb-Shb-Assembly 1 
57 | 3 28B2024-35 Encloburp-Spb-Assembly 1 
57 | 4 28B2259L Hatch}Sliding 1 
5715 28B2259R Hatch-sliding 1 
57 28B2266 ` [Guard L 
5T Q5103-5 Screw 1 
5T AN365-D1032 Nu 1 
57 2882265 Brhcket 1 
57 28B2261 Spbin j i l 
57 Q5103-8 Screw 2 
2T AN365-D1032 ` Nu e 
STI 28B2262 Handle. 1 
57 ` | 2882263 . Hopk 1 
57 AN23-23 Bolt 1 
57 | AN960-D10 Washer 1 
57 | | AN320-3 n 1 
2T I | 28B2259-11 Ro -D11j 1 
57 28B253 i ` (Glass! ki 
5 | 2882259-4 | [Angle L.H. |l | 
LoT! i 28B2259-13 i JAngle| | R.H. | 1 
57! Q5103-5 Screw 15 
57 | AN365-D1032 Nu 15 | | 
STI i | 28B2259-15 Angle-Rupber 1 l 
57; | | 28B2259-16 | Strip i 
[o5 s | | AN515-D6-6 Screw 9 
| 5 AN340-D6 | | Nap | 9 
E Q5103-3 | Sci ev| 35 | 
2 AN365-D1032 ' [Nat | 35 | 
DI: 28B2015 LatchiPilotfs Hatch 1 
57 2882015-1 Latch-Pilotfs Hatch 1 
5T | AN515-D6-5 Screw . 4 
5T | AN960-A6 Wabhe Y | | 
5T AN365-D632 Nu 4 
2117 | 28B254 E aktig ding Window 2 
5118 i 22F164-2 | 2 | 
57 | 28B2024-81 uyn. g-Rubber 2 | 
57 AN23-26A 2 
57 | | | Q810-D6-6 2 
57 AN365-1032 2 
57 2882024 -82 2 
peek AN520-DDi0-8 2 
[57 | AN960-D10 sa he 4 
57| i Q7006-D12-.072 Space? 2 
| 57 AN365-D1032 Nut | 2 
| 3719 | 28B2252-5TL Pad Absembl ` 1 
PST 28B2252-57R À 1 
Pd | 28B2252-4 1 
57 28B2252-5 1 
LS 28B2252-6L 1 
1 57 28B2252-6R 1 
| 57] AN515-6-7 y 
| 57 | AN960-A6L 8 
TI | AC372-632 D 


166 u ; RESTRICTED 


RESTRICTED , Section li 
AN 01-5M-4 Group Assembly Paris List 


DETAIL A 


Figure 57—Piloî's Enclosure 
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EEE 


ES 


FIG. | INDEX | o F 
NO. | NO. MAJOR ASSEMBLY US US 
PART NUMBER NAVY | ARMY BRITISH 
57 | 10 28B2350 DràinrInstallation 1 
57 | 10 28B2350-1 Dråin-Instailation 1 
57 | 11 2882023 Stpip-Upper|Parting 1 
57112 2832023-1 StpiptUpper] Parting 1 
57 288247 BløckiSpåce i 4 
24 13 2851982 Reinforcement 1 
57 | 14 28B2022 | Plate Step 1 
57 | 15 | 285256 IGlàssrPehak-Top 1 
57 | 16 28B256-1 |GlâsspPeâk-Top 1 
57117 28B255 IGlasstFixed| Side 2 
57 | 18 28B1257 | GlasstWindshield 1 
57 | 19 28B1257-1 |GlasstWindshield 1 
57 AN526-D832-8 * Screw 16 
57 AN526-DD832-7 * Screw 148 
57 AN526-DD832-8 * | Screw 28 
57 AN526-DD832-10 * Screw 8 
57 AN526-DD832-16 * Screw 4 
57 AN526-DD832-18 Xx Screw 6 
57 AN526-DD832-20 * Screw 12 
57 | | AN526-DD832-22 * Screw! | 4 
57 AN526-DD832 -24 * |Scbew| | 4 
57 AN365-D832 * Nut po] 260 I 
I 
“ 
58 | 28B1024-55 Deck reeche: Installation Sta. 1 
i i i |#2 to #4 - | | | 
58 | 1 2881024-45 Door | | 1 
58 | AN515-D8-8 Screw; | 5 | 
58 | 28B3317L Port Installation 1 
58 ` 28B3317R Port nstallation 1 spe 
5E |2 | | 2883025 Glass| 2 
158 13 | 2885278-8 | ! [cn nnol 1 
58 | | 0V648 | |jstwa-!(@|55) 12 . 
2 | | (A) AN505-D8-7 — |* | So Zen! 6 | 
58 | | (A) AN505-D6-7 *| | [Scyew oh | 
58 | i (A) AN505-D6-6 |» EE | 12 
| | | (B) AN505-D8-7 * | | |Serew | 17 
58 B) AN526-DD632-6 |* | (Screw 8 
|58 i5) AN526:DD632-7 |* IScheu| 24 | 
158 | | (B) AN526-DD832-7 |* ER ew | ko 
158 | AN365-D632 * ¡Nu | 2h 
E: | | AN365-D832 * Nu 66 I 
158 | (A) 28B10074 '|Reinforcement Installation- l | 
I ' I | Radar Dome 
158. |: | | (A) 28810075-L | [Gu set-Rédar Dome f 2 
i | i | Reinforcement | 
(585 28B10075-R | Gusset-Radar Dome 2 | 
| | Reinforcement | 
i i 
| ! | (A) PBY-5A Airplané up tò and including Serial No. 46592 | 
| (B) PBY-5A Airplan 3 to 46638 inolusivel. | | 
| PBY-6A Airplan and on. i | 
| | | 
| * Asterisk notes a | 
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Figure 58—Deck Structure and Navigator 
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SECTION 1 


MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


ECR STR 


28810076 
28B10077 
28B10078 


A) NAF213258-1 
28F5993 
AN526-DD10-10 |* 
AC372-D1032 * 
NAF213257-1 

28F1046 

AN526-DD632-10|* 
AC372-D632 * 
28F1317-7 
AN345-10 
| AN960-D10 
i AN365-1032 * 
| 28B5160 


* * 


Dib e e PPP D> ss 


28B2036-5 


28B1024-41 
28B1024-42 
28B1024-148 
AN748-44 

20B2037-5L 
28B2037-5R 
288233 Ha 
283210 
| 225230 
288235 
AN526-D1032-7 * 
AN365-D1032 WE: 
i 28B23h 

22H132 

283233-14 
28B237 

AN526-D1032-18 * 
AN365-D1032 * 
288236 

i 28B236-2 
AN393-15 
AN960-D10 
288238 

22 B244 

208215 

288243 

28B243-1 
283239 

288239-1 
AN520-D10-18 *- 
AN315-D3R * 
28B241 
AN23-10 * 
AN320-3 * 
268242 , 
AN23-11 * 
AN320-3 * 
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RE AND NAVIGATOR'S HA 
Js [o] nome I 


Angle+Radar Dome 


Reinforcement 
Angle+Radar Dome 
Reinforcement 
Clip-Radar Dome 

Reinforcement 

Ingulatop Radio Lead-In 

Insulatop-Plate 

Screw 

Nut 

Ingulatop-Radio Lead-I 

Insulatop-Plate ' 

Screw 

Nut 

Hook 

ni 

Washez 

Nu 

Tube-Pilot!s Inclosure-Window 
Well Drain 

Tube-Pilot's Inclosure-Window 
Well Drain 

Tube 

Tube 

Tube 

Clamp 

Tube 

Tu 


H 
e ; 
ch Indta lation-Navigator!s 


Shaft | 
Bearing 
Plate 


Nut-Cástle 
1 No. {46639 land on. 
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Figure 59—Superstructure 
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SECTION II-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS i 


HULL UNITS i 
FIG. | INDEX Set 
NO. | NO. | £| MAJOR ASSEMBLY DECK STRUCTURE AND NAVIGATOR'S paros Lä Far T uc 
O serum — |1]2]>]4|%]6] NONNOLAUN NA | AM mr 
58 AN23-13 * Bolt 2 
58 AN320-3 * Nur -Cåstle 2 
581 37 28B1735 StpaptLobki 1 
58 AC225-8 Fasteher 1 
58 AN365-832 Nu 1 
59 28B5005-560 Superstructure| Sta. #4 to #5 1 
5911 28B1145 |Beltffamê Sta. #4.125 1 
59] 2 28B1146-550 Beltfpame Sta. 44,25 1 
59 28B1990-4 .|Window Installation, 1 
Mechanics L.H 
59 | 28B1990-5 Window I stallation, T 
: n Mechanics R.H. 
59 | 3 28B1984-10 Window Assembly L.H. |1 
59 28B1984-11  . Window Assembly R.H. |1 
59 28B1446-2 Window 1 
|22 | 28B1984.-5 Gasket 1 
59 28B1984-3L Retainer : L.H, 1 
59 28B1984-3R : Retainer R.H. 1 
59 AN515-D4-6 Screw 15 
59 AN345 Dh Nu 15 
59 | å 2581987 Latch 1 
59 | 25585288 ¡Leyer I 
59 | 2851362 Reinfórcément H 
59 i 2581989 Track | 1 
59 26B1989-1 Track 1 
59 | 28B1991-3 Fille 2 
39 AN515-D6-10 screw 31 | 
59 AN365-D632 i ` [Nut 31 
59 |5 28B1147 Beltf a Sta. 44.375 1 ! 
59 16 28B1149-55 Belef amé Stia. 44.50 1 
59 {7 | 128B1151-560 ¡Beltfyamé Sta. ¿4.625 |l 
29 |8 . | 2831152-55 Beller amg Stia. 44.75 1 
59 lo | 28B1153-55 IBeìtfyamd Sta. 44.875 1 
59 110 | 28B1968 nra nspectiion L.H 1 
29 28B1968-1 | Do r-Ins ection R.H 1 
59 | AN520-D10-7 | |Senew 17 
59 111 28B1971L Dogr 1 | L.H 1 
59 28B1971R Dodr | | R.H J: 
59 AN515-D8-4 * Screw 6 
59 (A) 28B5017-0 Fairing-Superstructure, Front 1 
| Assembly 
59 | (B) 28B5017-2 Falring-Superstructure, Front 1 
| | i Assembly 
59 [ie | (4) 28B1017-134 Dodr- lub-Asslembly 1 
5S lie | (B) 28B5017-140 I Sech sub ssembly 1 
59 |12 28B1017-133 IDoor-Sub-Assembly l 
[29 |23 28B1017-135 Doch: -Sub-lAssembly 1 
ER (13 28B1017-136 Door -Sub-Assembly 1 
29 | AN526 -DD1032-10 * Screw 12 
ES | AN526-DD1032-8 * Screw | 14 | + 
LES AN526-DD1932-10 * Screw 2 
159 AN526-DD1032-8 * Screw 14 
[59 |14 28B5016 Failring-Superstlructure-Rear 1 
i Assembly 
59 |15 28B5544 ockpit Ihstallation-Mechanic!s 1 
| (A) PBY-5A Airplane! up to anh ihcludihg Serial No. 46638. 
| PBY-6A Airplane! Serial Nb. M66B9 hp to and including 46680 
| (B) PBY-6A Airplane Serial Np. #6681 hna on. 
* Asterisk notes attaching parts. 
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MAJOR ASSEMBLY 


— pakt omr [a [2 | 


28B4126-60 
2845011-8 
28A5011-9 
AN3-DD6A 
AN365-D1032 
28B4126-15 
AN3-DD5A 
AN365-D1032 ` 
28B4152 
28BN150-50 
9F039 
28B4126-21 
28B4126-23 
AN510-10-10 
AN365-1032 
28B4046-L 
28BH046-R 
AN515-D6-8 
AN960-D6 ` 
AN365-D632 
28B41:.2-2 
28B4143-3 
28B1187-2 
28B4155 
28B5156 
28B4143-2 
AN960-D816 
28B4158 
2884157 
AN393-9 
AN960-D10 
28B1186-2 
AN515-D4-5 
AN960-D3 
AN340-D4 
No. 7 
28B4125-60L 


2884125 -60R 


28B4121-60L 
28B4121-60R 
28B4120-60L 
28B4120-60R 
29F2220-2 
28A5012L 
28A5012R 
28A5016L 
28A5016R 
28A5016-7L 
28A5016-TR 
28B1330 
28B1331 
28F5852-2 
Q7016-N17-030 
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PROPERTY CLASSIFICATION 


WAIST GUN OPENING 
NOMENCLATURE 


Opéning-Wal$t Gun Turret 
Fitting-Arm+Aft Bearing 

Fitting-ArmtAft Bearing 
t 


Fille 
* Bolt 
* Nu 
SnübbingLPost Installation L.H. 
Snubbing+Post Installation R.H. 
Handle (€ e?) (#482K#2) 


¡TON 


Pad Dumping 


Screw 

Waghe å 
Nu 

Dobr-Àecsss-Installation L.H. 


ssembly 
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Pi 
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a ke 


i Gun Mount and Subframes 
| Installation L.H. 
Guh Mpunt and Subframes 
Installation R.H. 
Sub-Frame-Sta. 6.4 Aft L.H. 
Sub-Framb-Sta. 6.4 Aft R.H. 
Sub-Frame-Sta. 6.4 Fwd L.H. 
Sub-Framb-Sta. 6.4 Fwd R.E. 
Sprin 

a nt-Armament L 
t-Armament R 
der-Assembly L 
Holde -Assembly R. 
L 

R 


Nu L 
a: lock [e 28) 
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Holder 
Holder 
Sopket-Stirrup 
Spring 
Bolt-Eye 
Waphe 
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i — m 0 
FIG. | INDEX | o VIE 
NO. | NO. | {| MAJOR ASSEMBLY WAIST GUN OPENING jas | us. | us 
¿parres Lille  nomesciamune — | |NAWY| ano | mmer 
6C| 20 28B4124-11 Beltframb-Sta. 6.2 Upper ` 1 
Assembly 
6c] 21 28B4124-12 Beltfram&-Sta. 6.4 Upper 1 
Assembly 
60 | 22 28B4124-13 Beltframb-Sta. 6.6 Upper 1 
Assembly 
60 28B5249L Retaiher-In&tallation, Ejected 1 
Link and Shell L.H. 
60 28B5249R Retainertinstallation, Ejected 1 
' Link and Shell R.H. 
60 | 23 | 28B5249-10L RetainerlOutboard L.H. a 
60 28B5249-10R | RetainerLOutboard R.H. |1 
60 | 24 | | 2885249-11L ^ RetalherLInboard Lol. I 
60 28B5249-11R o RetainertInboard RH. | 1 
60 AN526-DD832-7 * Screw 22 
60 AN365-D832 x Nu 22 
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* Asterisk notes attaching |parts 
| 
| 


a; 
| A 
b] 
1 i I 
| i 
| | 
SE 
IE MEM 
| 
i 
| 
i 


. 
— O mmm 


| 
x 


174 | | RESTRICTED 


RESTRICTED Section 1l 
AN 01-5M-4 Group Assembly Parts List 


LEE ua 
WU DETAIL B 


Figure 60—Viaist Gun Opening 
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H 

ron mm JL Terre CLASSIFICATION 
FIG. | INDEX| © vam 
NO. NO. K MAJOR ASSEMBLY ARDROP RRET ASSY 

x PART NUMBER Ta NOMENCLATURE ARMY | BRITISH 


61 28A4006-9 Turret Installatiob-Side Gun 1 
, . Teardrop 
61 28A5020-2L Shielfi-Oltet Stationary, Waist | 1 
i Gun 
61 | 28A5020-2R Shield-Opter Stationary, Waist 1 
Gun 
61 28A5602L Seal Installation L.H. 1 
61 ! CORE M, Seal Installation R.H. 1 
611 1 28A5602-6L ` f Seal L.H. | Y 
61! 1 2845602 -6R Sehl R.H. | 1 
6112 2845602-7L Sehl L.H. 11 
6112 | | 2845602-7R Sehl R.H. | 1 
61, 3 | 28A5602-8L - | Seal Lo Hs 1 
611 3 | | 2845602-8R ^ | Sehl R.H. |l 
61| A | 28A5602-9L Seal TH. px 
61, 4 .| 28A5602-9R | Seal: R.H. | 1 
611 5 28A5602-10L Seal L.H. 1 
611 5 | | 2845602-10R Seal R.H. | 1 
611 6 | | 28A5602-111L 5d | Seal EHe pa 
61} 6 | | 2845602-11R | Seal R.H. | 1 
61 7 | 2345025-6L Glhss| | L.H. | 1 
611 ? i | 23A5025-6R i Glass R.H. | 1 
611 8 : 28A5025-7L | Glhss L.E. |l 
| 61] 8 : | 2845025-7R |Glass R.H. | 1 ; 
| 61] 9 2245025 -8L Glhss L.H 1 | 
| 61, 9 | | 2945025-8R | Gikss RE. |i 
| 61} 19 | | 29A5025-9L Fu eel La | 
61 | 10 ! 23A5025-9R Gibss «Ha ! 
Qm M E- 15025 -10L [Glass LH. odd | 
6111 25A5025-10R | Glbss | | R.H. | 1 
611 12 ; | 2845025-11L |Gìass| | L.H. | 1 
i Gi: O H | R.H. | 1 
i 41° lb 2845043 Corner -Ghard 1 | 
jes, <2, | 20A5020-131 | RHES bing L.H. |1 
161/12? i2 pol | Strip-Rubbing R.H. 1 
en ib e A5020-32L | cab- a L.H. |l | 
Ler ZS 2845020- 32R | Ceb- E R.H. | 1 | | 
161 16 | | 28A5020-98L L.H. 1 i 
61 16 i | 28A5020-98R | sc R.H. | 1 | 
1511 a7 | | 28A5020-35L | LH. pu I 
Lot 2845020-35R ic capris R.H. | 1 
zig Le | | 2845020- 54 | Cab + 1 
i 81 | 19 | | 28A5020-29L E 2s L.H. | l I 
|| 16 | | 28A5020-29R | E -Plat R.H. |1 
| | AN526-DD1032-12 Screw 2 
| 26-DD832-14 | Screw | 1 
' | ANS26-DDS32-10 . | SE 4 
i ' | AN526-DD832-8 | Sceew 17 
| | | AN526-DD832-7 23 
20 2845020-10L L.H. | 1 i 
20 | | 28A5020-10R i t R.H. | 1 | 
1 | | 2845020-7L L.H. | 1 i 
21 28A5020-7R R.H. | 1 | 
22 28A5020-44 T I 
23 28A5020-51 i 1 | 
1} 24 28A5020-86 1 | 
28A5020-h9 1 | 
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Figure 61—Side Waist Gun Blister 
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Fit ti 


m 
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Beariy 
Fitting À 


Watersea 
Gaske 
Strip 
Strip 
Strip 
St n 
sit ip 
Strip 
Scpew 
Screw 
Screw 
Screw 
Clip 
Screw 


È ersea 
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FIG. | INDEX - 
NO. | NO, MAJOR ASSEMBLY 
'61 | 26 2845020-122L 
61 | 26 2845020-122R 
61 | 27 28A5020-121 
61 28A5020-47 
61 28A5020-16L 
61 | 2 28A5020-16R 
61 | 29 | | 28A5020-17L 
61 | 29 s im 2 
61 AN526-DD832 
61 | AN526-DD832-5 
i| [lao 
61 i Q3113-D8 - 
61 | AN365-D1032 
61 AN365-D832 
61 AN364-D832 
61 | 30 28A5020-95 
61 I 31 28A5020-94 
61 | 32 090. 118 
6l AN526-632-12 
61 | | AN365-632 
61 AN526-832-9 
uM AN365-832 
MAJ( 
amiet 
62 28A5101 21, 
62 | | | 28A5104-2R 
a 1 | | 2345031 
i | K21B 
7 2 | | 2545034 
S | |K21B 
2 SE 
€ 28A5061R 
62 | 3 2845106 
02 11 2845061-6 
65 5 2845061 -7 
o2 16 2845061 D 
25 |7 | |28A5061-9 
ES 8 | | 2845061-10 
25 19 2845061-11 
62 | | AN530-4R6 
Es AN530-4R4 
Í 25 i | 2845061-206 
| é2 i | 28A5061-207 
25 |10 | | 2844083 
E: 050332 -4-4 
A li | i 
| z5 i | Q5033Z-4- 
123 142 | | Q921-D6-8 
5 Q5033Z-4-4 ` 
E m 28A5601L 
p 28A5601R 
25 | 13 28A5601-6L 
| 62 28A5601-6R 
65 | 14 28A5601-7L 
62 2845601 -7R 
69 | 15 28A5601-8L 
Za 28645601 -8R 
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Screw 
Clip 
Screw 
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Seal Inst 
Seal 
Seal 
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attaching|papts 
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Rubbing 
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~Pneumatic 
Retaining 
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1| GROUP HULL PROPERTY CLASSIFICATION | 
FIG. I INDEX} ok UNITS 
NO. | NO. | S| MAJOR ASSEMBLY ROTATING SHIELD-WAIST GUN uu A | US. | Us 
El PA NuWER |1]2]3]4]5]6] nomme NAWY| ARMY | mme 
62 | 16 2845601 -9L Seal L.H. | 1 
62 2845601 - OR Sejal R.H. 1 
62 | 17 28A5103-6L LHe | À 
62 28A5103-6R R.H. | 1 
62 | 18 28A5103-7L L.H. 1 
62 28A5103-7R ! Rete. |] 
62] 19 | 2845103-8L - L.H. | 1 
52 | 2845103-8R R.H. | 1 
62 | 20 | | 28A5103-9L L.H. | 1 
62 | 28A5103-9R R.H. | 1 
62 | 21 i 28A5104-20 1 
62| 22 i 28A5104-8 1 
62) 23 | 28A5104-13- 1 
62| 24 | | 2545021-11 ` 1 
62} 25 | | 2845021-24 1 
62| 26 i 2845104-10 1 
62i 27 2845104-11 Plate-Tik 1 
621 28 ¡ | 28A5104-23 Plate -Tij 1 
62! 29 | | 28A510k-9 Hat Section 1 
621 30 | | 2845104-57 Hat Section 1 
621 31 | | 2845104-12 Hat Section 1 
62 i AN510-10-20 * Screw 2 
62 AN365-1032 * Nut 2 
621 | | AN505-D8-8 * Screw 58 
62 AN526-DD832-6 * . | Screw 33 
62 AN505-D8-12 * | Screw 7 
62 Q3113-8-12 * | si -Barrpl 21 
62 Q3113-8-15 * ! Nut -Barrel , TT 
62] 32 25A5021-8 Strip- -Rubbing 1 
62 | i | AN505-D8-10 * Screw | 25 ; 
62 | | | AN505-D8-12 * Screw 3 
62 i | 4N365-D832 * Nut | 25 
62] 33 I i OF039 | Hahd1 1 
62! 34 | 2845009 |: j Handle | l 
62 | | | AN526-DD1032- 14 i Scre | 4 
62 I Q810- D6-9 pes Space 4 
62 | | i Q7102-A10 * | Washe 4 
62 | | AN365-D1032 *| | | Nuk 4 | 
| 902] 35 | [ 23F5266-6 | | | i Hopk-Blister Shield Snubber l i 
| $2 | : | AN526-DD832-12 * | Screw 2 
| 02 | i | ATO A i Nu 2 
cease BASI ; | Hope i 
62 i * H 
| 62! i | AN960-6 E | | à 
2 : | 968-9065  . se | 4 
| 21 37 | | 2845161-3 | | GE -Shock 2 
i 02 | 386 i 28A5013 | i Lower] Shock Cord 2 
i sz | | | ANIMA | 2 | | 
| 52 i | Q7102-AH16 2 | 
| 92 | | AN365-428 2 
| oe AN3-11A * 2 
| ce | | G7102-D10 EE 2 I 
62 | | | AN365-1032 * 2 
* Asterisk notes att 
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MAJOR ASSEMBLY des 


FIG. 
NO, ROTATING SHIELD-WAIST GUN assy | US. | us. | 
| parrer [a Palo fas Bongen | [NA] Aën) BRTISH 
62 28A4056-6 Locking Mechanism and Valve på 
Waterseal-Waist 
| Gun L.H. 
62 28A4072 -4 Locking Mechanism and Valve 1 
| Waterseal-Waist 
` Gun R.H. 
62 | 39 | | 28A1061 ! Sokke 1 
62 | AN505-D8-23 Scre 2 
62 AN365-D832 Nu 2 
62 | 40 | | 28AN062-L Guli dei L.H. | 1 
62 ' | 28A4062-R i Guide R.H. | 1 
62 AN505-D8-14 | Sce 2 
62 AN365-D832 I Nut | 2 
62 28A4073 Guide L.H. | 1 
62 AN526-DD832-24 Scere L.H. | 2 
62 AN365-D832 Nut | | L.H. | 2 
62 | | 28A4056-7 | Lobking Mechanism Sub- 1 
| Í i | Assembly L.H 
62 i | 2844072-14 Lo whe echanism Sub- 1 | | 
| | | : | Assembly R.H. | 
62] 41 | i 2845060 | Bolt Locking Assembly SÉ 
È po SE | i | | | | Ro 1 | 
6 | i 2845018 | | | | Lihk 1 
62! 42 | | 284%073-2 | | | Mojntkng Plate 1 | 
| | | í | Assembly R.H. | 
52 | | : | ! | Guide Ala i 
59 Í Í | i Mount-Valve Handle J ! f 
62 |} | | i Soring 1 | 
gaj 23 || | | Seetop 1 | 
62 | | AN23-1 | Bolt | 1 | 
| | AN960-D10 | Weshe 1 
62 ! Q810-6-4 f | ¡Spacer 1 
| AN320-3 Nut | 1 
| | 2CA4057 Mount-Valve Handle L.H. 1 | i 
2884043 Hahd1 1 | | 
2844063 ! She f 1 | 
G7102-AL816 | | Washe 1 | | 
i AN960-A816L - | Wabhe li | | 
| | AN960-416 ` | Washe I | | | 
i | ANS35-416 I | Washe 1 | | 
SE BEL MESTRE | | 
| 28A5033 : | | Val vel Tee Assembly 1 
! | 2845017 Valve Tee 1 
| | 7943 Coupling . le 46) 1 | 
| | 685 | ¡Valve (€ 46) i I 
i NSC003 | | Spring 1 | 
| | AN442-D6-7 | 'RiMet - 1 | i 
| | 28B4050 | | E nger 1 
NAF213830-4D | | Nul 1 
| 28810148 | Guide-Plunger H | 
i AN526-1032-8 ew L.H 4 | 
i | AN520-10-10 ew R.H 4 | 
| Q7102-AL10 he 8 | 
| 9689012 (@ 38) L.H. 4 
| | AC372-1032 pn. | 4 | 
| | AN520-1032-10 12 | 
28F5327-0 1 
2097 (e 73) 1 
AN746-4 1 
28F5333-6 1 
| AN520-1032-8 3 
Q7102-A10 3 | 
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| AN520 


MAJOR ASSEMBLY 


9689067 
28A4072-12 
28A4072-11 
AN526-DD832-8 
AN365-D832 
AN520-832-8 
Q7102-A8 
9689067 
28F5333-700 
AN520-1032-18 
Q7102-A10 
AC372-1032 
2895332 
AN520-1032-18 
AN525-10-1h 
Q7102-A10 
9689067 
28A5117-2L 
28A5117-2R 
2845115 
2845117-7 
AN3-15A 
AN365-1032 
Q7026-B76-.064 
Q700B38-111 
AN4-6A 
AN935-416 
AN914-1D 
AN91N-1D 
2844033 
Q348-D42-6 
ANI -56A 
AN365-428 
2844033 
28A4012-7 
28A5040 

AN} -30A 
AN365-428 


| AN526-DD832-14 


AN365-D832 
28A4087L 
2844087R 
2844086 
Q5746-K1-12 
2844087 -6 
-10-12 
AN960-10L 
Q7102-AL10 
Q5770-6 
Q5761-K6-4 
23A4087-6 
ANS20-10-12 
AN960-10L 
Q7102-AL10 
AN520-D10-14 


| AN365-D1032 
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Support Sub-Assembly 


Support 
Screw 
Nu 
Screw 
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Nut (@ 38). 


Support -Pump 


Screw 
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Nut 

Support 
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g-Front 
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ap Assembly 
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MAJOR ASSEMBLY 


B 
28B2783 
28B2222L 
28B2222-1R 
AN520-D10-6 
AN365-D1032 
AN515-D8-9 
AN969-D8 
AN365-D832 
28B5570 


i 28B5566-7 
Q5761-K8-1.5 


AN505-D8-8 
AN340-D8 
2885566-6 
Q5761-K8-1.5 
AN505-D8-16 
AN340-D8 
288224-5L 
28B224-5R 
28B2223-6L 
28B2223-6R 
AN526-D8-6 
AN365-D832 
28B1963-55 
AN515-D8-6 
AC372-D832 
2881963-50 
AN515-D8-6 
AC372-D832 
28B5605 
28B1391 
Q5761-X5-1.5 
AN505-D6-11 
AN365-D632 
(B) 28B10560 


28B10562 di 


AC525D10-8 
AC372-D1032 
28B249-55 
2885225 
283249-9 


2881391 
Q5761-K5-1.5 
£N505-D6-7 
AN340-D6 
28B5215 
28B2215-2 
(A) 28B5226 


(A) PBY-5A Airplane 


{A} 28B5100-605 
28B5100-606 
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FLOORS 


[rawr nuwaee Tv [a] [+] sel NOMNOLAUN — 


Flborjs-Instillation 

Floors-Instiallption 
Flbor|-Front| Gunner's 
Step-Front Gunner's 


ront Gunner's 


Front} Gunner's Sta.#0.66- 
140 


Nu 
Flbor 
Support 
Webbing-Khaki 
Screw 
Nu 
Support 
Webbihg-Khaki 
Screw 
Nu 
Flpor Pilot! s-Installation 
Flpor-Co-Pilot's Installation 
Flbor L.H. 
Fipor R.H. 
Screw 
Nu 
Brace 
Screw 
Nu 
. | Brace 
Screw 
Nu a 
Flbor-Wallkway-Sta.#2.0 to 43.0 
Blbek 
Webbing Khaki 
Screw 
Nu 
Flpor-Raüar| Operator's Sta.#2.5 
Flbor| Support Assembly 
Screw 
Nu 
Flpor-Navigator'!s Installation 
| Flbor 
Flbor| Installation Sub- 
Assembly 
Blbck-Rubbing 
Webbihg-Khaki 
Scpew 
Nu 


Walkway Btal 43 to #4 


Flpor+Radio 


(B) PBY-6A Airplane Serial 


up to and includ 


o. 


Operator!s 


ng Serial No. 46638. 
16539! and on. 
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26 


27 
28 


29 


| (B) PBY-6A Airplang Seridl No. 146439 


x 
x 


i 26B1391 


! 95761 -K6-1 
| AN505-D8-14 


| 2885598 
| 2885599-7 


| AN505-D8-12 
{ AN365 -D832 


| AN365-D832 
| 28B5599-6 


| Q5761=E5-1.5 


MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


28B1391 
Q5761-K5-1.5 
AN505-D6-8 
AN365-D632 


Q5761-K5-1.5 
AN505-D6-8 
AN505-D6-10 
AN365-D532 
(A) 28B5227 


AN515-D8-7 
AN365-D832 
el 28B10521 
B) 28B10563 
AC525-D10-8 
AC372-D1032 
2885596 
2885597 
28B1391-2 
G5761-K5-.75 
AN505-D6-12 
AN365-D632 
28B5599-6 


AN365-D832 
28B1391-2 

Q5761 -K6-1 
AN505-D8-12 
AN365-D832 


25761-K6-1 


2835599-8 
G5761-K6-1 
AN505-D8-14 


AN505-D8-14 
AN365-D832 
28B5217 
28B1391 


AN505-D6-10 
AN365-D632 
28B5218 


(A) PBY-5A Airpland up td and. nelua 


pepe nomen | 
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Black 
ebbirlg-Khaki 
Screw 
Nut 
Black 
eubing-Khaki 
| Screw 
Screw . 
| Nut 
Fogt Rest-Radio Operator's- 
Installation 
Screw 
uu 
Fldor-Radio Operator's 
Fldor4Radio [Operator's Sta.#3.66 
| to #4 
Screw 
ut 
Fldor-Installation-Sta.#4 to #5 
loor-Wa ay 
Black 
i Webbing -Khaki 
Screw 
Nu 
F1 or-Support , 
weUbing-Khaki 
| Screw 
Nut 
| Bidex f 
Wecbirig aki 
Sexe 
¡Nut 
iPldor Sta. #4 to 44.2 
Black 
| eùbing-Khaki 
Screw 
Nut 
lock 
Werbirg-Khaki 
| poxjew 
| Nut 
| E 
i iScnew 
Nut i 
Walikwsay Sta. #5 to 45.50 
lock 
Webbing aki 
Screw 
Nu ; 
Walkway Ste. 45.5 to #6. 
Serial No. 46638 
and on. 
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1 PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG. | INDEX| © 
NO. | NO. | E| MAJOR ASSEMBLY 
H PART NUMBER NOMENCLATURE BRITISH 
63 | 33 28B3774 Floor Auxiliary Sta. 45.5 to 2 
$55.75 ` 
63 28B1391 Blbck 2 
63 Q5761-K5-1.5 Webbihg-Khaki 2 
63 AN505-D6-7 Scire n 
63 AN340-D6 Nu 4 
‘63 | 34 28B2219 Floor| Walkway Sta. #6 to 46.6 1 
63 | 35 28F1495 Brackket-Work Platform 1 
03 28F1495-12 Bracket -Sub-Assembly 1 
63 | 36 10-24 x 3/8 Sch t Thumb 1 
e 3 
| erlas] 
63 | 37 AN3-5 Lt 1 
63 | 38 AN960-D10 WaBher l 
63 | 39 Q7102-10 Wabher 2 
63 | 40 AN310-3 Nu 1 
63 28F1495-13 Brackpt-Sub-Assembly 1 
63 10-24 x 3/8 Sc we Thumb 1 
@ 3 
p . Padi oe s] 
63 AN3-5 Bolt 1 
03 AN960-D10 Wabher 1 
63 Q7102-10 Wabher 2 
63 AN310-3 Nu 1 
63 28F1495-10 Brackpt -Sub-Assembly 1 
63 10-24 x 3/8 Se ve Thumb 1 
@ 3 
GEN 
53 AN3-5 Boit 1 
63 | AN960-D10 | Wabher 1 
63 Q7102-10 | Wagher 2 
63 AN310-3 f | |Nu 1 
6 28F1495-11 Bracket -Sub-Assembly 1 
63 10-24 x 3/8 Sc ra Thumb 1 
@ 3 
. 28F1495-7) 
53 AN3-5 Bolt 1 
63 | AN960-D10 Washer 1 
63 Q7102-10 Washer 2 
| 63 AN310-3 Nu 1 
63 | 41 10-32 x 1 ScpewtSteel Thumb h 
| de 22) 
Er 28F1495-8) 

63 | 42 AN315-3R Nu 8 
163 | 43 ANQ4O-316 Wabhe h 
€3 | 44 AN24-11 Bolt 4 
63 | 45 Q612-D8-5 Space 4 
163 | 46 27102-A416 | Washe 8 
163 | +7 AN310-h | Nu 4 
63 | 48 28B5077 FloortWaikway Sta. #6.6 to 46.8 | 1 
63 2885274 Washe . 4 
63 #9515 Fastener|(@ 22) (220035) h 
63 AN505-3-14 Scpew 12 
| 63 | AN960-3 Washe 12 
63 | AN936-A3 Washe 12 
le | AN310-3 Nu | 12 
63 | 28B5077-7 Angle| | 1 
163 | AN545-B6-3 Screw 2 

| 
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RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION II-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


_ PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG. | INDEX UNITS 
NO. | NO. MAJOR ASSEMBLY FLOORS Kb m I 
COIT NN EN ERERERERETREN: 77:7 — Er 
63 | 49 28B5078 Flbor-Wahkwhy Sta. 46.8 to 7.0 | 1 
63 28B5274 Waphe 
63 #9515 Fabtener| (€ 22) (220035) 4 
63 | AN505-3-14 Screw 12 
63 AN960-3 Wakhe; 12 : 
63 AN936-A3 `: Wabhel 12 : 
63 AN340-3 | Nu 12 . 
63 28B5009 | Clip 1 
63 AN545-B6-3 Screw 4 
63 | 50 2882271 Flbor-Tuhnel Gunner's 1 
63 i 28B1391 | [| | Blpex+Rubbing 8 
63 |: Q5761-K5-1.5 Webbihg-Khaki 4 
63 AN505-D6-12 Screw 8 
63 28B5241-0L FlportWalist Goes Sta. #6 - 1 
š #6. 
63 28B5241 -OR Flporkwallst Po sta #6 - lı 
` O. 
63 | 51 28B5247L Flbor-0bBerver!s Seat 1 
I Sta. #6 L.H. 
63| 52 28B5247R Flborr-Observer!s Seat 1 
` | Sta. #6 R.H. 
63 AC525-D10-9 Screw 2 
63 AN365-D1032 Nu 2 
53 AN526-DD832-7 Screw 14 
63 AN526-DD832-6 Screw ` 6 | 
63 AN365-D832 Nu 20 
63 i 28B5241-26L Ze i 
63 | B) 28B5211-26R Ze 1 
63 AN526-DD1032-R8 Screw 5 
63 AN365 -D1032 | | Nu 5 
63 2885241-28L Ze LL. |l 
63 28852141 -28R Ze R.H. |l 
63 AN526-DD1032-R8 Screw 3 ' 
63. AN365-D1032 Nu 3 
63 2835241 -29L Ze L.H. |l 
63 28685211-29R Ze R.H. | 1 
63 A3365-D1032 Nu 3 
63 23B5241-30L Zep L.H. | 1 
63 28B5241-30R ze R.H. 1 
63 AN3-DDÀA ; Bolt 3 
53 AN365-D1032 Nu 3 
63 28B5241-31L Zeb | Lh LI | 
63 28B5241-31R Zep R.H. |l | 
3 AN3-DDHA Bolt 3 | 
3 AN365-D1032 Nu 3 
3, 53 | | 23B5241-37L Flbor-Sub-Assembly L.H. 1 
3 I 54 | | 2885241-37R Flbor-Sup-Assembly R.H. |1 
2 AN3-DDÙUA Bollt 34 | 
3 AN365-D1032 Nut 34 
3 28B5241-31L Zep L.H. | i 
Fo 2885241-31R Zep R.H. | 1 
3 | AN3-DDHA | Bolt 3 
3 AN365-D1032 Nul 3 | 
(A) PBY-5A Airplane Å to ahd including Serial No. 46638. | 
| (B) PBY-6A Airplane Serilal No.| 46639] and on. | 
I | | 
1 
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RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION Il—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


PROPERTY CLASSIFICATION 
MAJOR ASSEMBLY 
| PART NUMBER BRITISH 
2885241 -37L -Assembly 1 
SE 37R -Assembly R.H. 1 
AN3-DDHA 34 
AN365-D1032 34 
5 28B5241-50L L.H. |l 
63 2885241 -S5OR R.H. | 1 
63 AN3-DDÀA 4 
| 63 AN365-D1032 m 
[63 AN526-DD832- 8 2 
63 | AN526-DD832-7 | 6 
63 | 55 | 28B5248L -Ejected Link and Shell) 1 
63 | I Retainer L.H. 
åa | 56 | | 2885248R erl-Ejected Link and Shell| 1 
M Retainer R.H. 
63 | | AN3-DD3A 8 
63 | AN526- -DD632-6 2 
63 i | AN365-D832 2 I 
63 i | AN515-DD8-7 6. 
63 AN515-DD8-8 2 
53 28B5261-0L tor-Shell 1 
: BM e? Installation L.H. 
63 | | 28B5261-OR Degieptop-8 ell 1 | 
| Au» CAD | MEME Installation R.H. 
563) 57| | 28B5261-CL Deflebtob-Sub-Assembly L.H. | 1 
(63 | 57] | 28B5261-6R | Defleptor- -Sub-Assembly R.H. | 1 
53 | AN526- DD832-9 i Screw 13] 
| 63 8 | 2885261 -7L Deflectob-Sub-Assembly L.H. i 
1631 58 | 20B5261-/R Deflectop-Sub-Assembly R.H. 1 
63 AN526-DD832-9 Screw 13 | 
63 59 | 2885261-8L | Deflectop-Sub-Assembly L.H. | 1 
63 | Ra 2885261 DR | Deflectop-Sub-Assembiy R.H. 1 
63 ! | AN526-DD832-9 i Screw 13 
€3| 60 | | (a) 2885261-9L | pefidctor-Sub-Assembly L.H. | 1 
163: 60 | | 2835261-9R | | Deflector-Sub-Assembly R.H. 1 
63 | | AN526-DD832-9 | Scire 9 
63 | 28B5279 Stiep - nition Chute i 1 
och. Installation 
i 63 | 61 | 2885280 | | Step 1 
| 63 | i I 29B3747 | | Pin-Dowel 2 
63 | AC372-D1032 Nut | 2 | 
| 631. | | AN3DD5A ae á 2 | 
Ex. À: O Washer 4 
| 63) | | Q810-D6-5 E shing 2 
| 40372 -D1032: | Nut | 2 
| | 2885301 | Brac 1 i 
, | | AN3DDAA | Bolt 2 
E | | AC372-D1032 | Nut | 2 
j € 62 | i 28585298 i Suppart Assembly 1 
e AN3-DD6A | Bolt 2 
AC372-D1032 Nut 2 
6 28B5295 Brac 1 
! AN3-DD6A Balt 2 d 
| AC372-D1032 Nut 2 | 
1 
Í i | ! | 
| | | (A) PBY-5A Airplane up to indlu ing Serial No. 46579] | x 
} 
| | 
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63 
64 


GROUP 
MAJOR ASSEMBLY 


| PART NUMBER 


2635279- 6 

e DDhA Å 
€372 -D1032 

2835260- 2L 


mxnO—“w 


io 


28B5260-2R 


22352784 -2 
AN3-DD124 
a AL13-.064 


6-DD1032-10 
| | 28B5260-30L 

i | 2885260-30R 

¡ AN526-DD1032-10 
ì Q57 799- 8 

Q5740- K8-10 


ANGGO-A10 
AN365-D1032 | 
AC225-9 
Q810-D5-8 
Q7102-A8 
AN365-832 
25799-8 

I 25740 -K8- 8 
AN526-DD1032- 8 
AN960-A10 
AN365-D1032 


AN526-DD1032-10. 


AA Y... Z EE 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


NOMENCLATURE 


Installation L.H. 
t Gun Entrance 
Installation R.H. 


+ TH 
-R.H. 
L.H. 
R.H. 
Assembly 
er 
Strap |Assembly ^. 
[Screw / D 
Washe E 
Nu ` 
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PROPERTY CLASSIFICATION 


BRITISH 


ADDO 


[el i 


6h | 


OA ON ONO 
+ 


w H 


o 


On 


JU) N 


pS pa ps 


Li 
un 


n 


Ex a [2 [a | 


MAJOR ASSEMBLY 


28B1269-55 
28B1265 
AN23-8 


| AN320-3 
| 28B5146-6 


AN23-11 


| AN320-3 


28B5148 
AN23-15 
AN320-3 
28B5149 
AN935-416 
AN315-3R 
28B5200 


i 2885201 


2885202 i 
AN526-DD832-9 


| AN372-D832 


28B5255 
AC224-3 
AN505-6-8 
Q7102-A6 
AN365-632 
28B3497-R 
28B3024 
28B3011 
AN515-D8-7 


| AN365-D832 


(A) 28F6964 


2876963 
28F6967 
AN3-D32A 
AN365-D1032 
28F6987 
AN526-D1032-12 
AN365-D1032 
28B2150-55 
28B1273-3 
28B2150-10 
28B2150-6 
AN515-D4-5 
AN960-D3 
AN340-D4 
28851h6-T 


| AN23-15 


AN320-3 
2855145 
28385118 
AN23-15 
AN320-3 
AN315-4R 
AN23-8 
AN320-3 


. | ¡Stud 
| 
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SECTION li-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP HULL 


VENTILATORS AND PORTS 


num 


Ventilator Installation- Pilot's 
Ventilator 
Bolt 

* Nut -Cástie 

iRod-Eye 

[Bo t 

Nut-Castle 

Trunnion 

* Bolt 

* Nut -Ca st1 

Rod Asse 


NOMENCLATURE 


* 


* * 


y-Control 


Washe 
NH Inst lla neon Bev ill 3 
Frame 
Sedes] 
se ev| 
Nu i 
Clip- ns ls 


ation 


| iScrew | 
|  Washe? 
Nut | 
Port Ins allat 
Gldss 
Pigte Cover 


» cet | 
* Nu | 


Ventilator 
Tube 
Hanal 


R.H. 


i 
alling-Radar 
| Operator!s 


Ve allation-Navigator!sj 


Nut 

tilator Ins 
Verltilator 
Gaske 

Guara | : 
Screw 

Washe È 
Nu 

Ey¢-Contyol ¡Rod 


-Control 


ng Serial No. 46638. 
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pip p ERA 


WE 
D D 


PROPERTY CLASSIFICATION 


Ayo | BRITISH 


RESTRICTED Section å 
AN Oi-5N-4 Group Assembly Parts List 


DETAIL E 


DETAIL A 


DETAIL D 
L.H. SIDE 


DETAIL C^ 


.Figure 64-—Ventilators and Ports 
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SECTION II—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


s 
: HULL 
& L MAJOR ASSEMBLY VENTILATORS AND PORTS 
a mm aa a T MAN 
64 28B1186-10 Ventilator Installation 
64 28B1186-11 Ventilatbr Installation 
641 17 28B1186-2 Gagke 
64 | 18 | | 2881186-7 Gubrd 
ôl | AN515-D4-5 Screw 
6n | | AN340-D Nu 
64 | 19 | | 26B1187-6 Ventilatpr 
Eh AN393-9 š * Pi 
54 AN960-D10 * Wabhe 
54 | 20 28B1188 Hihge 
64 21 | | 28811881 ~ Hihge 
6h AN520-D10-7 * Screw 
6h AN935-10 * Washe 
61 | AN315D-3 ` * Nu 
6h 22 2881189 : Handl 
6n AN393-27 Pi: 
64 | AN960-D10 Washer. 
64 23 28B1849 Sprin 
6n | AN393-27 Pi 
64 AN960-D10 Washer | 
64 28B3170 Port Installation 
641 7 2883024 Glàss| | ' 
ein) 8 2853011 Plate Coper 
64 ; ANS15-D8-7 eier) 
64 AN365-D832 Nut | 
D | (A) 28B3021 Port Tunnel|Guhner's-Fixed- 
| ¡Installation 
641 7 2883024 G1 o. | 
641 24 28B3023 Frime Lohgil udinal Inner 
64 | 25 28B3021-2 FràmetInher 
64 AN515-D8-7 cn | 
64 | AN365 -D832 Nu 
64 | I yB 28B10754L Windoy-T 1 Gun-Installation 
| 64| 26 ; (B) 28B10754R Wihdoy- E un-Installation 
! 64 | 28B1075 Gláss 
64| 27 28B10754-6 | Gaske 
64 | 28 28B10754-7 | Gaske 
64 | 29 | | 28810754-8 [Gasket | 
ol 30 28310754-9 Gaske 
6k | 31 28B10758 StpiptWindoy -Longitudinal 
64 | 32 | 28B10757 Stpip;Window-Vertical 
oh | AN526-1032-14 Screw 
Gå | Q7102-AL10 Washe 
| e AC372-1032 Nu | 
| | 
| (A) PBY-5A Airplane up tb and including Serial No. 46623. 
{ (B) PBY-5A Airplane Seri .146624|t0 46638 inclusive. 
| PBY-6A Airplane Seri lo. 46639|and on. 
| 
| * Asterisk notes attaching|parts 
i 1 
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MOUTON ON ON CO NO ON 


uu. UT UTA UT VI 


PUERRO O 
D HO 
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I DW FW 


be 
œ 


20 


MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


28B1920 
2881930 
2881919 
28B1918 
AN24-18 
Q7007-D16-.061 
i AN320-4 
28B1912 

(A) 28410539 


(A) 28F11666 


| Rises -p10- T 
! 2885174 


i | 2351883 

i | 28B1089-46 

i | 2881089-1 

| 28381911 
28B1903 

| | AC525-C416-13 
.AN960-D416 
AN365-424 
2881863 

| | 2831864 

| | AC525-0416-45 
| 28B2862 


MISCELLANEOUS DETAILS, HULL TOP 


A) AN526-DD1032-6 
¿ AN365-D1032 

A) 28B2143-2 ` 

28F2212-4 


Br eke Pl ation, Vacuum Lines 


* * k ox 


i 
| 
Bráckét ins aljation, Vaccum Lines 
| Bracket - ~Yaceum Lines Bulkhead 
| i Fitting 
rift rafa daten Heating 
! Reinforcing 
Plateice trål Heating 
Shield I stall: tion-Propeller Ice 
sh Leld Install tion-Propeller Ice 
Shield | | L.H. 
[Shield ! | R.H. 
| Spacer: | 
Gase | 
| Gale i 
| Scpew| | | 
Screw| | | 
| Washer | 
| Nut | | 


|Stêp Ins 


Platform Mooring 


(A) PBY-5A Airplan 
PBY-6A Airplan 


—-0- 


* Asterisk notes m ng|papts 


RESTRICTED 
AN 01-5M- 4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


NOMENCLATURE 


+allation-Bow Snubbing 


Tu GN 
Suppe t-ArmtAN+M8 Signal Pistol 
Co-Pilot 
Suppo t, | Commuz hications, Antenna 


Switch 


| 
sin 


iB» exi - fac um Lines Bulkhead 
NM ME |Fitting 


en ed PP Ota 


Step Ins allation-Bow Retracting 
fa atlon-Bow Retracting 

| Step-Bow]Retracting 

Space 


PEEP REY 


Step 


Reinforcement 
Cleat] . 


Frame+Anthor Chock L.H. 
Chock L.H. 
Screw L.H. 
Grip-Hand 


rial No.!46580|to 46638 inclusive. 
rial No.|46639|and on. 
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RESTRICTED 
AN 01-5M-4 -* 
SECTION II — GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


PROPERTY CLASSIFICATION 


FIG. | INDEX 
NO.| NO, MAJOR ASSEMBLY MISCE 
NAVY | ARMY BRITISH 
65 28B4266 1 
65 | 24 28B4266-7 å 
65 | 25 | 28B4266-8 1 
65 | 26 28B4264 1 
65 | 27 | 28H302%-8 1 
65 | AN23-19A 2 
65 AN23-12A. 2 
65 AN23-11A 4 
65 AN960-D10 8 
65 | AN364-1032 8 
65 | 28 AN115-h6 1 
65 | AN25-13 1 
65 | AN320-5 1 
! 
| 
66 28B4166-50 ur t-Gunneris Floor-Bow 1 
66 | 1 | 28B4167 | Support-Bomber!s Seat 1 
6612 | | 28B4166-8 | [Angle T 
66 | 3 | 28B4166-9 | Angle d 
66 | å | 28B1020-2 Angle 1 
66 | 5 | 28B1020-3 Angle| | Í 
66 | | AN24-9A * Bolt | | 16 
66 | i Q7102-AL416 * Washer | 16 | 
6 © | | AN364-426 * Nut | | 16 
| 56 | | ANE -DD5A i Bolt | | 8 
55 | | AN365-D428 | (Nut ©! | 8 
65 | 6 | 2881391 | |Bidek| | j 1 
66 17 Q5761-K5-1.5 | ET i 1 
66 AN505-DD6-8 |Sezew 2 
66 | AN365-D632 Nu 2 
| 66 | 8 28B4201-560L Support-Aildt'4 Floor and Seat 1 
16619 28B4201-560R . Suppont-Hildt'd Floor and Seat 1 | 
66 | | 28B4163 Dråin [Indtallation-Nose Wheel Well |l | 
66 | 10 28B4163-6 Dr in¿Su -Assembly 2 | 
66 | 11 | 26B4163~ 13 | IDrain-Sub-Adgsembly +1 : 
{ 66 112 i 20B4163-21 : DrdindSu -Agsembly 1 
| 66 : | 28B4163-22 [Tute 1 
| 66 | i 1AN878-32-15  . Hode 1 
16€ | | 1AN748-91 ` | | E p 2 i | 
66 |13 2881163-15 ` [Sc eer | 1 | 
66 |1h ANT48-91 Clamp | | L | 
66 | i 1Q908-D32-16 * clip | 1 | i 
66 | | | AN520-D10-12 * Screw | ag a | 
66 | AN365-D1032 ,“ |* | Nut | | 1 | i 
E 28B5603-2 š er Insta lation-Nose Wheel Well |l 
Door Jack i 
I | Fota | echanism | | 
| 66 15 | {2855604 | 1 I 
66 | AN526-DD832-9 Å | 6 | | 
166 116 | 2881391 -2 ubbing 2 | 
166 AN515-D6-8 2 | 
| 66 AN365 -D632 2 | i 
66 28F7887 Heater 1 
66 | 17 28F7685 t Support-Assembly 1 
|F 18 28F7886 Support-Assembly 1 
| ; | 
l 
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DETAIL A 


ed 

vi 
tf 
=f 
£ 2 
Le 
e 
mm 
[v] 
a 
Kai 
vi 


JXOYCY OY ON 
C50YO0N OS ON 


Os 


ON 


OQYOYON CN CN ON OY 


DNDANNACNONON 


21 


22 


22 


23 
23 


i 
! 


t 
1 


o 
i 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION II-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


* Asterisk notes 


HULL a | PROPERTY CLASSIFICATION 
MAJOR ASSEMBLY PER n rr 
asy | US. | US. | 
PART NUMBER NAVY | ARMY BRITISH . 
(A) 26F10660-6 1 
28F10651 1 
28F10650-6 1 
28F108h1 1 
AC525-D10-8 2 
AC372-D1032 2 
A) 2881028-550L nstallation-Beaching Gear | 1 
A) 28B1028-550R g Instellation-Beaching Gear | 1 ‘ 
B) 28B1028-650L ing Installation-Beaching Gear | 1 
B) 28B1028-650R Fibting Installation-Beaching Gear | 1 
A) 28B2049-6 Fittihg-Ppper i sì 
B) 28B2049-50 Fitting-Upper 1 
ANS-11A * Bolt | 12 
Q7102-AL516 * Wabher 24 
AN365-524. * | Nul 12 
28B5047L | Fibtihe-Loubr L.H. d 
28B5047R pitting ower R.H. |l 
28B1578 Sockel Ihst llhtion, Beaching Gear | 1 
ol E Tail Wheel 
i | Attachment 
28B1578-1 hock Inpta lation, Beaching Gear | 1 
MEE | Tail Wheel 
| i FE? Attachment 
28B10913 | | Plbte; la | 
2881577 i | Sopket L.H. i1 
28B1577-1 | Socket RH. |i | 
2882576 |Pih | Y i 
2805106L | Cohtrblsj Installation Rudder E 
| Cable Sta. Z8.66 
2805106R ; Cohtr 15] Inbta lation Rudder 1 
AME Cable Sta. #8.66 | ! 
28B1572 Lug Apsembly-Rpar Towing Ke 
28B1571 | lua ! | 1 ! | 
Q618-14-21.5 | Í Suknihg e | 
Q5104-1D * | Bolt | 12 
Q5104-3D E Bolt | 14 
AN960-D416 ær Waphe 24 
AN365-D428 |*| |Nub 26 
ii 
(A) PBY-5A Airplane up tp aha including Serial No. 48351 
l 
(B) PBY-SA Airpl serie) No .| 48 52| up to and including [Serial No. 46636. 
PBY-6A Airpla Seri 1 No 16639! and on. i 
| 
| | x 
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. DETAIL W 


gd | d 


DETAIL K 


Figure 66—Miscellaneous Details, Hull Bottom and Supports 
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SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


POWER_PLANT PROPERTY CLASSIFICATION 
MAJOR ASSEMBLY POWER PLANT INSTALLATION 
PART NUMBER NOMENCLATURE BRITISH 
e 28P5100-15 Installation 1 
B) 28P5100-20 Installation L 
2885000 -Engine 2 
(See Figure 68) 
I0531-7 Bollt-Engiinei Mount Attaching 8 
AN310-10 * | Nut-Ehgihe Mount Attaching 8 
28P1143 | * Washe -S da Engine Mount 16 
: | | È | | Attaching 
(c) 28P5001-L |Bafflp A sembly-Engine Mount 1 
oa i | Ring L.H} 
| (See Figure 68) 
(c) 28P5001-R Baffl A septi inane Mount H 
i | Ring R.H4 
ES GER | (See pigure 68) 
(D) 28P5001-3L OD ABsembly-Engine Mount 1 
| ! | i Ring L.H 
| | | (See Figure 68) | 
(D) 28P5001-3R Baffl Apsehb2 -Engine Mount 1 
| Ring R.H] | 
| lo d (See Figure 68) 
28P5003-3 Webi Assbmoly-Exhaust Cowl 2 
A a E (See Figure 68) 
B42399 ES Mount (@ 59) 1.6 
X MW (See Figure 
#R1830-92 Engine (B 59) E 
APD-12E -4 | Injection EE (e 60) 2 
#23E50-473 | Hub-Hydrpmatic| Propeller (€ 61) 2 | 
#6353A-12 Blade-Hyllromatic Propeller (e 61) 6 | 
; 28P5109 ' | Starter nokalbetion T | 
! | | (See Figure 69) 
i A7499 ix Galske E carter! and es (@59) | 4 | | 
18485 * | Galske 3 trainer Cap (859) 2 | 
(E #88-B-900 | ¿oi TEmporat urb Bulb (F.S.S.C. | 2 | | 
F) #88-B-890 ! ‘| 042 Ce Bulb (F.S.S.C. 2 | 
(A) #NEA-3 | |Geperhtor (8 2b) 2 | | 
EZ RC (See Figure T1) | . 
(A) 28P5529 | Suppo) t= Sta! ter-Generator Ref | 
PE | (See Figure 71) 
(A) 28P5169 ! LI -benbra or ¡Ref E 
T | i | (See Figure 71) 
| 2i tl s 4 
i | | | ! i 
ja) PBY-5A Airplanes | Lp to hand inpluBing Serial No. 16638. i 
yB) PBY-6A Airplanes Ber ali No. 46639 and on. ME 
(C) PBY-5A Airplanes up ito andj including Serial No. 16638 
PBY-64 Airplanes Ber ali Nofs .! 46539 to 63994 inclusive. 
D) PBY-6A Airplanes Berjiali Nol. 63995 and on. 
E) PBY-5A Airplanes up to Bnd! inclufing Serial No. 46623. 
F) PBY-5A ER > ali No!s.| 46624 to 46638 inclusive. I ! 
PBY-6A Airplanes erfal No. 46639 and on. | 
| | | | 
| | | 
BEEN nM 
* Asterisk notes htt ching| pa tsl. ; | 
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SECTION II — GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


PROPERTY CLASSIFICATION 


NG INDEX] el MAJOR ASSEMBLY DER 
NOE NO; LE QW} ASSY | U.S, U.S. 
PART NUMBER [a[2|3]4]s]6 NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
67 | 13 (A) 28P10006-2 ` [Generator Instdllation L.H.| 1 
: (See Figure 71) 
67 | 13 (A) 28P10006-0 Gener toy Installation R.H. 1 
(See Figure 71) 
67 | 14 (B) #2CM5BAAS ¡Ger er Lech chdmeter (@ 64) 2 
| | (See Figure 71) 
67 |14 | 1 (C) #88-G-1330 pee roi ichometer (F.S.S.C.) 2 | 
"E HOA | i | (See Figure nj | 
6T 28P5162 Brdekds-- le Tachometer I ef 
i Generator i | g 
| | | (See Figure 71) i 
67 | | 29P3152 š CL mp -Taghorfet r Generator ef 
Í; I | | (See Figure 71) 
67 1 15 i (D) 32P1409-7- Flex pap Cooling Ref 
| I | (See Figure 71) | 
| | (A) 32P1409-8 Flex ube-G ne jator Cooling ef 
a : i (See Figure 71) 
i i (E) 28P10042-6 | Exdiaudt dortect or Assembly LIH. À 
r Li (See Figure 70) i 
(E) 28P10042-7 kami folie or Assembly R.H.|l | 
! | | (See Figure 70) | 
: (p) 28P10042-8 a qoiiec or Assembly 2 
| | | | (See Figure 70) 
| (E) 28P10011-0L | idee [pauper and Strut 1 | 
| Loe TF | i | Installation L.H. 
“ | | MW (See Figure 70) | 
| | (E) 28P10011-OR | Flame |Danppe? and Strut 1 | | 
a : | 4 | | Installation R.H. I | | | 
de | | (See Figure 70) | | | i 
| | (P) 28P10011-2 | Plane D pen and S5rut |a 3 |. | 
i | | | tias i | 
N | | | (See Figure 70) | 
| | 28P5029 Exhaust Collector Drain Installation 2 
E | I | (See Figure 70) f i 
| | 28P5008-3 | di Air ¡Scoop Installation |2 | | 
1 | | | i (See Figure 70) | | 
i |20P5127-2 | Magnet o Blast Tube Installation 2 | 
| | SEE J .| (See Figure 71) | | | 
| i(G) 28-0-5000-4L | 1011 i m Installation L.H.|l | | 
| Í . ; MEI (See Figure 73) | ! | 
| (G) 28-0-5000-4R | oil System nstalletion R.H.|1 i ! | 
HE SUN A E. ] (See Figure 73) EM I i | 
i | (E) 28-0-5000-40L | 1011 System Sub-Installation  L.H.|1 | | | | 
I a (See Figure 73) I | | 
i (H) 28-0-5000-40R | oi) System Sub {Installation ` R.H.|l | | | 
i | i a p. | | (See Figure 73) i | | i 
| | (#) 28-0-5000-42 Í ou syst m T Installation L.H.|l | i | 
| 7 (See Figure 73) . | | 
(H) 28-0-5000-41 Oi, Sylst Sub Installation R.H.|1 i | | 
E | | EE (See Figure 73) i | 
i | i NEUE GM 
| | ' |(A) PBY-6A.Airplanes Serial No. 464639 and on. | | | 
! | IB) PBY-5A Airplangs up E end ¡ingluding Serial No. 46623} | 
i | (C) PBY-5A Airplands Serial No'ls. ¡46624 to 46638 inclusive. | | 
i | | PBY-6A Airplands o 44634 and on. i 
i | D) PBY-5A Airplands up to ind [indluding Serial No. 46638 ! 
| | | | (E) PBY-5A Alrplangs up to aná indluding Serial No. 46609 
| | | I3 PBY-5A Airplanes Serial nolas 46610 to 46638 inclusivp. | | 
l | PBY-6A Airplangs Serial 46639 and on. | | 
| | | | (G) PBY-5A Airplands up i SE indluding Serial No. 466361 | | 
| PBY-6A Airplends Nos 16639 to 63991 inclusive| | 
(H) PBY-6A Alrplangs Yo 63995 and on. | | i 
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| 28P10012-L 
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| 28D3000-80 
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SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP POWER PLANT uus, | PROPERTY CLASSIFICATION 


MAJOR ASSEMBLY 


(A) 28P5125-2 
(B) 28P5539 
28P5000-0 


28G5142-202 


28P10012-R 


28P3077-3 
{C) 28P5035-2 


28P5080 


32E466 
(E) 28P5005-2 


(F) 28P5005-50 


(G) 28D5090-4L 


(G) 28D5000-XR | 


28D5000-5L 
28D5000-5R 
2305054 


2845005 
28G5040-2L 


28G5040-2R 


Air plané 
Airplene 
Airplane 
Airplane 
Airplane 


2 PBY-5A s 
B 3 
s 
8 
3 
Airplenês 
s 
s 
8 
S 
s 


PRY-5A 
PBY-6A 
PBY-5A 
PBY-6A 
PBY-5A 
PBY-6A 
| PBY-6A 


Airplan 
Alrplan 
Airplane 
Airplen 
Airplane 


PBY-5A 
PBY-5A 
PBY-6A 


POWER PLANT INSTALLATION 


NOMENCLATURE 


Propeller Anti+Icer Installation 
(See Figure 80) 
Própelle tiHIcer Installation 


(see Figure 80) 
Propeller Full|Feathering 
| Installation 
(See Figure T9) 
Gei ea x Fuel Lines 
| Installation 
(See Figure 74) 
Oil Separator 
Installation 
(See Figure 130) 


Naro uum P MN 011 Separator 
| e Installation 
(See Figure 130) 
Sci upper dom in 
| | I (See Figure 73) 
IPL eué11|Infta lation 
(See Figure.82) 
Sief In tallation | 
(See Figure 82) ` 
SR ene Y -Drain Gang 
| (See Figure 73) 
Jumper - lie dr Bond 
Ge L lation-Power Plant 
(See Figure 99) 


Co trol insŷel]ation- -Power Plant 


| (See Figure 99) 
Nagelle Gowl Installation 
|! (See Figure 82) 
Engin Ge tallation 
(See Figure 
Installation 
(See Figure 
¡In dë 
| | (See Figure 
in Cowl y ¡Installation 
| i (See Figure 
pote Installation 
| (Ses Figure 
Seqtion 
Fuel Cell 
Installation 
(See Figure 74) 
ing Fuel Cell 
installation 
(See Figure 7%) 


Engi ne cowl 


¡Ene iné chui 
È 


L.H. 


R.H. 


> 


erlal Nols. 16588 to 16638 inclusiv 

erial Noi DE and on. 
p to endjindluding Serial No. 46638 

erfal No] 16639 and on. 
up to end including Serial No. 46638 
Serial No 3. 146439 to 46655 inclusiv 

Serial No | 46656 ‘and on. 
up to na jin luding Serial No. 46609 
169 [10 to 46638 inclusiv 


RESTRICTED 


nn, 
| 
i 
i 
p | a ladina Serial No. 465871. 


PER 
ASSY 


i 


d 


. 
o 


Fe 


UNA 
i 


| us | 
YY | 


U.S. | 
ARMY 


BRITISH 


e EE .. POWER PLANT 
NO.| NO. MAJOR ASSEMBLY POWER PLANT INSTALLATION 
[rar wowace a [e Pa | <| +] nommant 
67 2861011 -555 Dump Valye Assembly-Puel 
- (See Figure 78) 
67 2865078 Dump Duct I i 
ñ (See Figure 78) 
67 | 30 (A) 28E5030-34L Conduit installation 
| Monito L.H. 
y | (See Figure 106) 
67 130 | | (A) 28E5030-34R | ico laude installation 
| | Nacelle R.H. 
| | (See Figure 107) 
67 | 30 (B) 28E10006-L Conduit Installation- 
| Nacelle bg 
(See Figure 106) 
67 | 30 (B) 28E10006-R Conduit Installation- 
| Nacelle R.H. 
i | (See Figure 107) 
i 
| | 
Pri 
68 i (C) 28P5001-L EN Adsembly-Engine Mount 
i | | | Rin | L.H. 
68 (C) 28P5001-R Baff19 Ajsenol -Engine Mount 
Ring R.H. 
68 | (D) 28P5001-3L Baffld RE bly-Engine Mount 
| | | Ring L.H. 
68 | (D) 28P5001-3R Baffl Agserjbly-E gine Mount 
| S i | Ring R.H. 
68 |1 i 28P5001-11L Baffld Assembly-Upper Half L.H. 
66 ! 28P5001-11R. Bafflé Assembly-Upper Half R.H. 
68 i2 (9) 28P5001-12 IBaffls Ajsenbly-Lower Half 
68 (D) 28P5001-30 iBajfls ss bi -Lower Half 
68 | TANS Bolt | 
68 | i AN960-10 lie he | | 
68. | 28P5003- 3 Well Assdmbly-Exhdust Cowl 
68 13 28P5003-6 Well Assdm iy ower Section 
68 [^ 28P5003-250 Well Assembiy-Upper Section 
68 | | 28P5099 Brack ids Flap Controls 
58 | AN3-4 * solt 
68 | AN960-C10 * Washe | 
68 | AN310-3 * Nut i 
68 28D3010 Spying Agsembly-Nacelle Cowl 
Lock 
6£ 15 28P5003-17 Ca el eal-Cowl Well 
AN3-3A Bolts+Carburetor Seal Attaching 
68 16 : 28P5003-8 Cover lasqembly+Cowl Well 
68 | 7 : 28P5003-9 Co er (Aston ly4Cowl Well 
| | | | 
| | EG PBY-5A Airplanés up to dndjindluding Serial No. 46638. 
l | B) PBY-6A Airplanes Serial Rol 46639 and on. . 
to) PBY-5A Airplanes wu nd lindluding Serial No. 46638). 
| | PBY-6A Airplanés 46639 to 63994 inclusive. 
| | (D) PBY-6A Airplanés and on. 
| | 
| * Asterisk notes attaching [parts 
| 
H 
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PROPERTY CLASSIFICATION 
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Figure óS—Baífie and Cowl Well Assembly 
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204 


* Asterisk notes attaching 


RESTRICTED ` 


GROUP n š PROPERTY CLASSIFICATION 
HR POWER PLANT |, 
MAJOR ASSEMBLY BAFFLE AND COWL WELL ASSEMBLY ASSY 
PART NUMBER 2 3 | 4 5 | 6 NOMENCLATURE 
68 | 8 28P5003-11 Cover |Assembly+Cowl Well 1 
68 | o 28P5003- 12 Cover |Assembly+Cowl Well 1 
68 | 10 28P5003- 13 Cover |asdembly+Cowl Well 1 
68 | 11 | 28P5003- 14. | Cover |AssemblyiCowl Well Bl 
68 | 12 28P5003-10 . Cover |Asgembly-Cowl Well 1 
68 | 1 26P5098- 9 Cover |Assembiy+Cowl Well-Trough 1 
68 | 14 28P5144-6 Cover |Asgem 1y [Cow Well Trough 1 
| 68 | 15 | | 28P5097-L Plate ¡Asdem ly Upper Closing 1 
1 68 | 16 | | 28P5097-R Plate (Assembly Upper Closing 1 
68 | 17 | 28P5097- 2L Plate [Assembly Lower Closing 1 
68'| 18 28P5097-2R Plate ¡Asgembly+4Lower Closing 1 
68 | 19 | 28P5072 Support Assdmbly-Cowl Well Cover 4 
68 i AN526-1032-7 Screws | 8 
68 | 9901 -248 * |Clip 5 
6c | AN3-21 * Bolt 5 
68 ANOTO-3 x Wa shen | 5 
58 AN310-3 * mi | 5 
58 | 20 | 2885093 More avden a ine 1 
69 | Starter Peers Re 
69 ‘Suppor aum ation-Starter 1 
d Control 
69 |1 [sta pter dontiro? Support Sub- ML 
` i Assembly 
69 |2 SÈ rank-Starter Control 1 
69 13 i g-Starter Control 1 
69 l 
69 | Bolt | s | 2 
69 | | | nee 1 
69 | NE Nut 1 
60 | * | Bolts| | m 
de | * Nutis d h 
SG 14 | Brackett - ska ter] Release Bell Crank |l 
6 | * Bolt | | | 2 
| 63 | * Washer | | 3 
169 | | * Nu] P | 13 
169 15 i i Beli Crank-s arter Control l 
E Ee | Bushing-Starter| Control 1 
169 | | IANS-1L ER i 1 ! 

169 1Q7102-A1O Washer | 2 
Co | 1960- 10 Washer! | 2 
6 i 1 
69 17 | 1 
69 18 i :29P | -Control Handle 1 
69-19 | |2BP1 0098 isembi rter Control-Rear |l 
¡16 ¡28P5149 od Assembly -Stirter Control 1 
111 ¡28P5150 od Assembly-Sterter Control 1 
I AN23-8 C1dvi | Bot I 5 
| AN960-10L i 5 
| |AN320-3 5 
|20P5532 tarter 1 
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AN 01-5M-4 
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M 
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PAY 6-58 
RESTRICTED 
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SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


POWER PLANT 
MAJOR ASSEMBLY, 
PART NUMBER NOMENCLATURE 
A) 28P10042-6 Assembly L.H.Re 
A) 28P10042-7 E Assembly BESS 
B) 28P10042-8 Exhau Assembly 
l 1-2901 Ni -Rear Cylinder (@57 
2 3-1387 Nibplé -Front Cylinder(es7 
3 1-2893 Ni sert -Reer Cyiinder (@57 
4 | i 1-2894 Ni $ -Front Cylinder(es7 
5 1-2895 Nipple Assembly-Front Cylinder(@57 
6 12-1096-5-6 Settion Ass ni Coh Collector 
| (@57 
TO | T 12-1096-7-8 Segtión ssemb pen Collector 
(es7 
7018 12-1096-9-10 Seótión Ass mb Se GA Collector 
| | (@57) 
7019 | | 12-1096-11-12 Se tig n LOCH y- To Collector 
(€57) 
70 | 10 (A)12-1111-13-14-1 Ou i Assembly-Exhaust Collector- 
! | (e E 
! Li He 
70 | 10 (A)12-1096-13-14-1 Ou a Asse BE NN Collector- 
| | Heat Exchanger 
(@57 R.H. 
Ton | (A)12-1096-2-3-4 batted Agsembly-Exhaust Collector 
| Heat Exchanger 
i | | (@57) L.H. 
701 12 (4)12-1112-2-3-4 Outle Ass biy- Exhaust Collector 
| | | | | Heat Exchanger 
| | | | (@57) R.H. 
TO í 1l (B)12-1096-2-3-4 m let Asse b1y-Exheust Collector 
70 | 22 3-362-238 E Nipplé Assembly (es7) 
70 | AN4-15 Es 
70113 | | 3-295-238 Cl ap Nipple Assembly (857) 
70 | | | AN3-1h Bolt 
TO | il | | 3-509-44s Clamp salka n Assembly (@57 
70115 | | 3-609-328 Clamp+Segtión Assembly (@57 
i 70 | 16 3-609-238 ClàmpiSedtión Assembly (957 
TO ANY-14 Bolts 
70 | | | AN310-4 Nut 
| TO | | AN310-3 Nu 
| TO (a) 28P10011-0L' Flame Damper and Strut 
| | Installation L.H. 
Too? (A) 28P10011-0R Flame | Dampe å Strut 
i a Installation R.H. 
70 ! ne 28P10011-2 Flame|Damper and Strut Installation 
70117 | | ta) 1-2637 strut lExHaust Collector (057) R.H. 
70117 I | (B) 1-2637 Styut Gendt dollector (057 
| 70 | 18 IG 1-2635 strut E t ollector (@57) R.H. 
170128 | | 4B) 1-2635 Stput +E ollector (@57 
| | | | 
| i | (A) PBY-5A Airplanés up fo and|indluding Serial No. 46609. 
m= ` 
| (B) PBY-5A Airplanes Serial Noi s 10 to 46638 inclusive 
i ` PBY-6A mai serial Nol 46639 and on. 
i 
i 
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PROPERTY CLASSIFICATION 
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Figure 70—Exfaust Collector Assembly ` 
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70 | 21 
70 | 22 
70 | 22 


i 
! 
19123 | 
i 


I 
Pi 
DH 


CON UM rus 


RI 
I fv ISI pp F pei k 


3 
o 


MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


1-2692 
1-2692 
3-1178 
3-1178 
AN24-8 
AN24-8 
AN960-416L 
AN960-416L 
AN4-12 
AN4-12 
9-247-1 
9-247-1 
3-1002-51 
3-1002-51 
AN4-20 
ANY-20 
AN310-} 

) AN310-4 
GP5029 

| 28P5029- 10 

! ACG11-FT-6 

| ACB11-BT-6 

| ACB11-T-6 


iP Ul p We DJ > UJ > UJ >> O >> tU >> oP 


—[ VƏ YP V F, 


mu 


28P5008-3 


i E 55526 
Q7014-033-.064 
AN386-1-7 

| AN975-3 

| 2895016 
AN 123 -12 

i PESI 290-5 
2393049 

| 28P1289-2 
| | 28P1289- h 
; AN23-10 
AN960-G10 
AN320-3 
AN5-10 
AN310-5 


E 


PBY-5A Airplan 


PBY-5A Airglan] 
| PBY-ÓA Airplan 
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O estate 
| i 


¡Nuts | 
Exhaust gol 
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Dampe 


xhaust C 
Nipplé-Drein T 
¡Nu -Drain Tube 
Isi evé-Drain Ji 


i 


p+Flåme a an teo) 
mous ni teo) 


da sss Installation 


llector Drain 
be 


tbe 


el PEN ED 
(AJOR ASSEMBLY: | CARBURETOR ‘ATR SCOOP INSTALLATI 


— 
Ca upet r Air Sco 
e mp ete when ordered excluding 


28P5 07 icuet) 
Cayburetor Air 
Coveri Carburet 
Sc eus {Ul 

lwsshers | Í I 
loilite Bishing | ( 
Va ve ¡Caxburetqr 
iBolt-Garbureto 


Bell Crank- 
Bell 
Washers ; | 
Taper Pin | 
Waÿhen | 


Clévid 


ES 


Fi 
Clévis Salt | i 
Washers | | | 
Nuts-Sheër 


Boit 
Nu 
nd |indlu 


No is 
Nol 4663 


op Installation 


Scoop 
r Air Scoop 


(@ 70) 
Air Scoop 
Air Scoop Valve 


Shaft |Assembly+Carburetor Air Scoop 
arburetor Air Scoop 
ra ik-Qar uretor Air Scoop 


Linx- Carburetor Air Scoop 


Bolt Link 


Spring, Asse bly- -Valve Return 


Attaching 


in 
| Sie Spring 
i ting-Spring 


ing Serial No. 


and on. 


I3 EJAUTCO DO. F2 I2 F2 EH I2 I2 fO TO 4 IH ID: EH TO IH 


46609 
6610 to 46638 inclusive 
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Figure 71—Carbureìor Air Scoop & Magneto Blasi Tube 
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H 
| r| GROUP ; | 
ses usada POWER PLANT FAR PROPERTY CLASSIFICATION d 
NO. I NO. | | MAJOR ASSEMBLY CARBURETOR AIR SCOOP INSTALLATION AY 
K - S. 
F PART NUMBER EREXEZESTIOES NOMENCLATURE E BRITISH 
71 | 13 28P5064 Deflegtoy Chute-Carburetor Air 2 | 
Scoop | 
71 AN526-DD832-7 * {Screw 8 
Kai i | AN960-AL8 *' |Waghei ' 8 
71 AN340-D8 * [Nu 8 
71 | AC865-1 Flange-1/8 Pipe 1 
71 AC865-3 Flange-3/8 Pipe 1 
1] 14 32G076 Gasket-1/8 Pipé Flange 1 
71 | 15 32-0-003- 22 Ce E -3/8 Pip Flange È 
71116 28P5007 ssembly-Carburetor Intake- 1 
Rear 
71 AN510-10-8 * sei ew 4 | | 
71117 28P5155 * set t- d urétor Air Scoop Special |10 | 
i Q7007-AL17-.064 * Washers 10 i 
T3: 2825127-2 Magneto la t Tube Installation Ref 
71118 | | 32P281 | Tma e Ass ai 7- ront 1 | 
71 1 19 32P271 r Bra a biy-Front L 
Ti 32P271-8 ráck SH Ow È Portion 1 
72120 | I 28P5127-6 . mula a s a se e pi 
1| 21 32P272-0 I Br e D mbiy-Rear 1 
71 | 32P271-8 Bracket-Lower Portion ab 
71 | 22 ! 28P5127-10 Tuba ctiontRear 1 
71123 i | 25p5126-2L Su 3i mbiy-Blast Tube 1 | i 
71|2k | | 28P5126-2R Suppo ss mbiy-Blast Tube 1 
1 | | AN364-428 Nul s | 4 
71 | | ANS78-16-13 ° mleofor] JBlast Tube 2 
l| I 1748-46 Hos us le 2 4 | 
171125 | | 25P5127-11 Lag Blast Al be |Support 1 
| 71 | | AN3-5 | Lug ts | a 2 | 
| 71 i AN365-1032 | Nut S | | 3 
1126 | z #2CM5BAAS loened tor E hjueder en Ref 
71,26 | #88 -G-1330 Giel tet -T meter ac 5.8.0.) Ref | 
71:27 | | 28P5162 (Brac - Lu Generator Support 1 | 
71 | 28 ! | 29P3152 cl xn pee enerator Support 2 i 
71 AN526-1032-12 * M F 4 | 
71 | | AN365-1032 *|Nuts | 1 | 
| 71! I cj ZWAA-3 Geñe B aval | I | Ref | 
71 | 0) 28P5529 SCH t- st atte Ge lnerstor. 1 i 
71 129 | 2625529- -6 pof po t gui 3 88 by Un ee m | i 
i 71 | 30 28P5170- 11 Supp ss a PF 1 | [ 
71 |31 C) 28P5169 Bracket u pats 1 | | 
1 i | (G) ANN-22A Bolt n | 
1| C) AN960-416 Washe 4 | 
TY ! C) AN365-428 Nut à 
Lai bd D) 28P10006-2 Gener i yntan L.H.| Ref i | 
71 i | D) 28P10006-0 Gener + talla tion R.H.| Ref | 
| | | | | | 
l A} PBY-5A Airplanes up to Anos ing Serial No. 46623). i 
B) PBY-5A Airplanés gerd fel Nojs 46624 to 46638 inclusive ! | 
| PBY-6A Airplanés Serial No! 46639 and on. 
i | (C) PBY-5A Airplanes dp to and |ingluding Serial No. 46638). 
| | (o PBY-6A Airplanes ger al iNo] 4 di and on. i 
| ! ! | 
| | Asterisk notes | 
| t 1 
H 
| 
i 
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RESTRICTED 
AN 01 -5M-4 
SECTION II GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP | POWER PLANT EE A 
MAJOR ASSEMBLY  GARBURETOR ATR SCOOP INSTALLATION | AY | US. 
PART NUMBER [2 3 alejo] NOMENCLATURE uu 
#2CM70B5B Geherator (GFTL4002 @69) 1 
AT499 * | Gabket-Generatbr (@59) 1 
28P10041 Brkckbt Assbmbly-Upper 1 
28P10038 Strap! Asbembly-Generator 1 
28P10091 Bracket Assbmbly-Generator 1 
28610026 Cliip-Belf-Spalling Fuel Lines + 
|. AN3-5A * | Bolt 1 
| AN960-10L * | Washer 1 | 
i AN365-1032 * ER 1 
| 18485 * ket-Oil Btrainer Cap (@59) l 
| ANh-2h * | Bollt 1 
o ANY-21 * | Bolt I J 
| AN960-h16 * | Washe | 2 
i AN310-h * Nub | 2 
| 28E10148-2 | Box Assembly-Generator Terminal L.H 1 
| 28E10147-7 CoverrTermíhal Box 1 
| 28E10147-8 Box-Termine 1 
: 28E11039 Identifipation-Generator I 
| Terminal 
| AN3061-28 Fibt EN i 
| AN3066-28 Nut-Fitting 1 
| 28E10148-0 Box Apsembly-G nerator Terminal R.H 1 
| 28E10147-6 | Box-Terminal Y 
| 28E10147-7 Cover-Termihal Box 1 | 
i 28811010 | Idpntifibat on-Generator 1 
| : i | Terminal 
;. AN306h-28 i E tihg-BtrBight 1 | 
AN3066-28 i Nut-Fitting 1 | 
A) 32P1409-7 Flex Fubb-Generatbr Cooling Jb | 
B) 32P1409-8 | Flex Pube-Generator Cooling 1 
| 1 
| MAJOR ABSEMBLY: |OIL TANK ASSEMBLY | 
C)28-0-5000-4L '| Oi Syst pa Soe ae L.H. Reí | 
C)28-0-5000-4R | OL alice Installation R.H. | Ref 
i (p)28-0-5000-40L | où s Bub-Installation L.H. | Ref 
i D)28-0-5000-40R ub-Installation R.H. Re 
D)28-0-5000-42 om m Bub Installation L.H. Ref 
D)28-0-5000-41 Sub-Installation RH. | Re 
28-0-3039-850 I Installation 1 
| (Cbmplete when ordered exclud- 
j - NR EE | 
unit i 
|  28-0-2003-800 | Assembly 1 | 
| | 
*(A) PBY-5A Airple up to] and íhelhding Serial No. 46638 | 
(B) PBY-GA Airplahes| Serial Np. #6689 and on. | | 
(C) PBY-5A Airplanes} u ela ihclhding Serial No. 46638 
| PBY-6A Airplanes Serial Nb's. 46639 to 63994 E | | 
i i i 
(D) PBY-6A Airplanes| Serial Np. 63995 and on | i | | 
SCH |] | | 
MA | 
| 
* Asterisk notes| attaching parts. | | | | 
i | 
| | | | 
| | | | i 
| | | 
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RESTRICTED 
AN 01-5M-4 


| SECTION II—— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP 
MAJOR ASSEMBLY 


PART NUMBER 


28-0-1017 
28-0-2013 


28-0-2021 
28-0-3035-6 
220109-7 
220111 
220104 
AC503-12-12 
28-0-1018 
EA-1611-A 


NAF1164-1024-12 
AN935-10 
NAF213019-4 
NAF213028-4 
AN913-6D 
28-0-5523 
28-0-5510-2 
28-0-5511 
NAF1164-1024-6 
28-0-2017-2 
28-0-2016 
28-0-3003-5 
Q7102-10 
AN310-3 
28-0-2018-0 
28-0-2022 
28-0-5528 
NAF1164-1024-10 
AN960-10 
AN935-10 
28-0-2032 
28-0-2031 
NAF1164- 1024-10 
SE -2028 

Lor 2027 
-0-2020-0 
-0-2026 
-0-2017-3 
SR 
Q610-6-28 
AN960-10 


E IM 


ANO 

AN365 -D632 
220098- 2 
28-0-2025 
AN316-4R 
28-0-2042 
AN960-116 
AN310-4 
£N23-17 
AN320-3 


PO 


OIL ran eat 


Plug oi ain 
[GL a Asse HT 011 Tank 
Ba 


S Waghe s | 


ER PLAN 


NOMENCLATURE 

A ngé-Oil Tank Gage Tapping 

Fl&nge-Oil Tank Outlet 

Tapping 

Si g King-0il Tank Filler 
nig g-Hngine Mount Fitting 

ping Ring 

jket-Flange 

pe Sek Pipe Tap 


ank Gage Flange 
Tànk End Unit (@74) 


au te 
| (See Figure 164) 


ners | 
e¢tor-Electrical Conduit 
“Gina it ¡Connector 


PRR PORN Ea GE. HE 


fle-Oil Tank Outlet 
Well Ze mbly-011 Tank 
e Tank 
1 Tank Outlet 
Tank Outlet 


md 


Ga ket 
Elbow Di 
Wa SC 
Nu | Å 
illey Assembly-Oil Tank 

IGagic el 1 Tank Filler 

[Body J ¿ssembly- -011 Tank Filler 
¡Soxews 


E) B ES DO FH ES ED o I E HI 
oo 


10 
Xet-041 Tank Vent and Inlebl 
nge-0il Tank Vent and Inletl 


Logk Was ers 
Si 
B FI 

rows i 
Stdainer Lesen ly-Oil Tank 
ISounding |Roâ-Oil Tank 
Coverl0ii Tank Filler 
iGadket-Of1 Tank Filler | 
jStud-Gil [Tank Filler 
[Clamp 011 Tank Filler 
ISpdcox 1 
leshe 


Nad Å | 

La ch4011 Tank Filler 

nee tch Clip-011 Filler 
p- 


Fi Fd i r P: F: D: (DF 


Cap 
SE Locxing 


MEE 
|ltJoil Tank Filler 


| 


- T Filler 


Faster 


W zhek | 
B 
H 


um D o Bia 


1 


ct 


IO DO A I A EH RH O E F H 


RESTRIC? 


PROPERTY CLASSIFICATION | 


BRITISH 


` RESTRICTED i Section ll 
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DETAIL € 


Figure 72—Oi! Tank Assembly 


RESTRICTED 
AN 01 -5M-4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


UNITS 


PER 
ASSY 
e Ul BRITISH 
73 28-0-5001-5 1 
73 28-0-5011 1 
73 28P5068 2 
73 AN3-20A 2 
73 AN365-1032 2 | 
73 12 28-0-5014 11 [Cooler Support 1 
T3 | | AN3-hA 6 
T3 i i Q7102-A10 6 
73 | | AN365-1032 Nut 6 
7313 | 7-6012-C-8130 Regulaton-Oil Temperature (@13) |1 
i] (See Figure 18) ;73 
73 14 | 32-0-031 Pa ooller 2 
73 15 28-0-5013 emdly-0i1 Cooler 1 
13 ANAL -11A iBo 2 
73 | AN501-416~24 Se 2 
73 | Q7102-A416 Wadhe 2 
73 Q7008-AL17-.064 Washe 6 
73 AN365-428 Nu 4 
7316 1 | 28-0-5015-5 Dudt Assembly-011 Cooler 1 
73 A0525-C10-8 Screw 11 ! 
T3 Q7102-A10 Washer | ER 
7317 28-0-3009-3 | E ng âssembly-01l Check Valve 1 
7318 | 28-0-10036 Flánge Assombly-Engine 011 Outlet {1 
7319 : (A) 32-0-055 Lug Assenbl igine Breather 1 | 
| | Support | 
73 110 ! | 28-0-10038-6 Eltow-l011 cot Outlet 1 | i 
173 |11 i'| 28-0-5025 Eltow [Assembly d i | 
{73512 ` | 28-0-5028 Hoge Nipple+0il Return Line 1 ! | 
73003 4 B25016 011 T bis ure Control Unit (@59) |1 | | 
| i (See Figure 19)/65 | 
73 |14 | 24895 Ga ket- -011 emgerature Control 6 
| | Unit (@59) | 
73:15 i | 114153 Valve-0il Distr €75) 1 
i NE Un DE | (See Figure. 20) [bl | 
[73 116 | | 28-0-5000-8 Tulle-Qii Pressure L.H. |1 
| 73 116 ! | 28-0-5000-14 Tute-Cil ¡Pr issure R.H. li. 
173 117 | | 28-0-5000-9 QE il Pressure L.H. |l 
173 ¡17 | 28-0-5000-13 Tu iil [Pressure R.H. ll 1 
173 118 ! | 28-0-5000-10 Tute- “dontro KE To Cooler a | 
73 |19 | /A)28-0-5000-17 TuUje- 2 
73 120 | | (5)28-0-5000-34 Tute rdat ter 1 
173 {21 | | (4)28-0-5000-19 Tu ul i 
Ae E | | (B)28-0-5531 Tu ni Eech a" Breather 1 
i i p i 
| | E | | | i 
MEM | i | 
| | i (A) PBY-5A Airplanes up [to land leluding Serial No. 46638. | ~ | 
| i i PBY-6A Airplanes [Se ial No's 16639 to 63994 inclusive. i I | 
i 1 H 3 
| (B) PBY-6A Airplanes [Se ial Nd. 63995 and on. | 
| | | | | 
cz | | 
qua i ! = I 
$ { i ! 
f i i * Asterisk note: tadhirg parts. I | 
| 
i 
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SECTION li—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


i i 


| (B) PBY-6A Airplanes|Sepia . 63995 and on. 


PROPERTY CLASSIFICATION 
MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER BRITISH 
29-0-1028-3 3 
29-0-1028-4 5 Pressure R.H 1 
s a ther 1 
B)28-0-5000-35 Breather 1 
28-0-5009-27 Roburh 1 
73| 27 28-0-5000-28 - Tube-011| To! Engine 1 
73128 | | e RETE Tube-Tank To Engine Vent 1 
73| 28 | | (B)28-0-5000-33 Tube-Tank To Engine Vent 1 
| 73! 29 28-0-5000-32 | Tube-Cooler|To|Tank 1 
| 73 i 28-0-5041-L 011 Dilu ioh System 1 
| po | | l Installation L.H. 
| 73 i 28-0-5041-R a Dilution System 1 
Installation R.H 
731 30 | 28-0-5514 | Brackėt-0il Dilution Solenoid 1 
73 i 28-0-5042 pu posee il|Dilution Shut-Off 1 
| | | || i. | Valve | 
| 731 31 U-1070-M NE Dilutioa Solenoid Valve 1 
MEE a | `! @13) ; 
| EE See Figure 21)/72 | 
| 73| 32 | 702-GG-4D | Valvetoiì Dilution Shut-off _|2 | i 
= AE: vi Î (See Figure 22)/6] 
731 33 | | 28-0-5041-8 | Tube-Upper | 1 
73 | 34 | | 28-0-5041-10 i |Tube-Lower f 1 
| 731 35 i AR4O77-1 ! |Fitting-Restrictor 1 i 
731 36 28G5186-6 | | |Fipting-Special Hose 1 i 
| 73 | 28P3077-3 | Support Installation-011 Drain I | 
| 731 37 |! 28P3082-5 | Schpper-Oil| Drain 1 
731 || 28P3077-2 * |Clkp-$peeial Sêupper Attaching 2 | 
73 | AN520-10-30 * |Scbew| | | 2 
73 | | AN520-10-8 * |Scbew| | 2 | 
i 73 | | | AN936-B10 * |Washer | m | 
i 73) | | Q3111-1 * |Nu | 
i 73 | | AN365-1032 * Nuk | | | 2 | 
i 731 38 | 28P5080 | Bracket ud y-Drain Gang i 
| I | | | 
Ex uU | | | 
H i 1 1 
| WW | | || | | 
| t] kde sh 
! 1 H i 
| | i , (A) PBY-5A Airplanes|up|to|an theluding Serial No. 46638. 
e PBY-6A Airplanes|Serisl N 
| 
| 
| 


rod I | 
i | * Asterisk notes|attac 4 | . 
I 
| 


sl 46639 to 63994 Anclusilve. | 
i 
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RESTRICTED 
AN 01 -5M- A 
SECTION II—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| GROUP . SEE y 
sica 5 ° POWER PLANT u | PROPERTY CLASSIFICATION 
NO. I NO. | £j, MAJOR ASSEMBLY JEL SYSTEM assy | us | us. 

E arme i a a 4[*|*| — NOMBNCLATURE MÁY | aiv SRT 
74 2865040-2L Self Sealing Fuel Cell 1 | | 

! Installation L.H. 
Th | 28G5040-2R Self Sealing Fuel|Cell 1 
Installation R.H. 
Th i 28G5042-L Liner|Installation-Self Sealing 1 
1. Cells L.H. 
7% | 28G5042-R Lider In$tallation-Self Sealing 1 
i | Cells R.H. 
THI 1 | 28G5161-L iLiner|Assembly-Bay #1 Rear L.H. | 1 
TALL 28G5161-R Liner|As$embly-Bay #1 Rear R.H. |1 
gei j2 2865167 -L | Liner |Asgem ly-Bay #1 Front L.H. 
74] 2 28G5167-R : Liner |Assembly-Bay #1 Front R.H.! 1 ! 
7413 28G5172-L- | Support lete-Rear Spar Í 
| | | Bay #1 L.H. 
7413 2865172-R L |Support Plate-Rear Spar 1 
i | | | | Bay #1 R.H. 
TÀ | i 28G51T6-L EA t Plate-Front Spar 1 
| Í | || | Bay #1 + us | | 
Th | 28G5176-R Support Plate-Front Spar ah 

| i NES | Bay #1 R.H. | 
7h | å | 28¢5162-L Liner|Assembly-Bay #2 Rear L.H. |l | 
TRÀ i 28G5162-R i Lier | haden embly-Bay #2 Rear R.H. |1 
7415 | 2865168 er|Assembly-Bey #2 and #3 2 

| : bod | Front | 
| 74 6 i 2865173-L [support Plate -Rear Spar Bay #2 2 | 
i | i ! | and #3 L.H. | e 
| 7H | 6 i 28G5173-R Support Pla e-Rear Spar Bay #2 «| 2 | : i 
| | | | | | and #3 R.H. | | 
Th | 28G5177-6L [Support Plate-Front Spar l | | | 
| | | | | | + | i | Bay #2 L.H. | | 
74 | 28G5177-6R ^ ^ Support Plate-Front Spar 1 | 
| | | | Bay #2 R.H. 
7417 2865163-L Lin jer |Assemply- -Bay #3 Rear L.H. | 1 
7417 i 28G5163-R |Liner!ass sembly Ber #3 Rear R.E. |l I 
Th i 2865177-7L | (Support Ŷlaŵe-Front Spar 1 
| | | | | Bay #3 L.H. | 
m | | 28G5177-7R - | subpo t Plate-Front Spar 1 | ! 
| | E | i | Bay #3 R.H. | | 
| 7416 | 2865164 Liner|As$em ly-Bay #4 Rear 11 d 
1759 | 2805170 Liner ¡Aspen SE #4 Front 1 
| 74 | 10 | 28G5174-L Support di -Rear Spar 1 
| | i Bay #4 L.H. | 
| 74 | 10 | | dE Support Plate-Rear Spar 1 ! | 
| | Bay #4 R.H. ! i 
| Th | 28G5178-L Support Plate-Front Spar 1 i 
| | | | | Bay #4 5i | 
74 | | 2865178-R Support Plate-Front Spar L | | 
i È | . | | | Bay #4 R.H. | j 
| 74 E 28G5165-L | iner|As embly- -Bay #5 Rear L.H. | 1 l i 
Lon | Th 2865165-R | Li&erlAssembly-Bay #5 Rear R.H. |l | 
| 74 | 1: | 28G5171-L Limer|Assembly-Bay #5 Front L.H. 1 | 
(TR | 12 2865171-R Liner|As$embly-Bay #5 Front R.HJ 1 ! 1 
| 7h 13 28G5175-L Support Plate-Rear Spar 1 | | 
de | | Bay #5 L.H. | | 
i 74 | 13 28G5175-R Suppo t Plate-Rear Spar 1 | | 
| | | Bay #5 R.H. | 
| i 
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28G5179-L 
8G5119-R 
28G5042-46 


2865055-0L 
2865055 -0R 
28G5055-2L 
i 28G5055-2R 
2805055-3L 
28G5055-3R 
i 28G5055-4L 
2865055 -4R 
28G5105-L 
28G5105-R 
28G5022 
2866191 - 9 
28G5191- 10 
28651091 -11 
28G5106-L 
2865106-R 
2865191-6 
2865191 H 
28G5191-9 
28G519i-10 
28G5107-L 
28G5107-R 
| 28G5191-7 
| 2805191-8 
2865191 -9 
2865191 - 20 
| 2085105-L 
i 28051 08- R 
28G5191-9 
2865191-10 
2865191-12 
i 2865109-L 
'28G5109-R 
2865191 -8 
i 28G5191- 9 
i 23G5191-10 
G5191-13 
32202- 32-55 
Q2202-32-16.5 
2202-32-20 
qe202-32-38.5 
3261519 
28G5190-0 
28G5190-2 
2865051 
2885052 
28685034 
2865153 
28G5040-25L 
| 28G5040-25R 
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POWER PLANT 


late-Front 
Bay #5 L.H. 


Ju u 


Curtain- Ning 
ore Wing Bwl 
-Wing Bulkhead 


NOMENCLATURE 


Spar 


Bay #5 R.H. 
#1, 2 and 3 Front 


-5 


— 


| U.S, 


Spar Support Plate 
Bhlkhead 
Vin Bulkhead 


ere 
sele : Boal ing Fu 
| Filler Neck Fuel Cell 


E 


rt 


Sealing 7 Am 


eating F 


nw 
00 
prin nn 


Y Co (a F$ FS CA C CA Ey Fs WU Lo FS th YN UA C2 LA Fb 


"ct ct ct 


ct ct ct ct 
ra AR E ptt 


ct ct ct ct 


ct cic 


o 
iMahifold|Ho 
MahifòlalHo 

o 
fe. 
f 


Manifold] H 
Coupling tM 
C1 pape 


t-Sight 
her-Sigh 
ssemb 
Tube Assemb 


*oner-Fhel 


iel 


Hb 
ES 
o 

J 

roi 
Sch 
o 
n 


© 
D 
O 


AA O 
tq 
Wë 
A HO Ce 


Wink Bulkhead 4.5 
Fuel Cell #1 
el Cell #1 


rfene mi Cell 
Trene el Cell 


Cell 
Cell 


Cell #2 


Cell 
Cell 
Cell 


Cell 


Cell #3 
Cell #3 


Hose Eliptical 
Hose CR 


f 
irfer 
ffe 
Pfs 
sajin 
eal 
ffenet Cell 
ffb Cell 
Tfen Cell 
ffêner-Fhel Cell 
ealing Fuel Cell 
ealing Fue Cell 
ffbnep-F el Cell 
Pfeneb-ryel Celi 
Trene -Fyel Cell 
saling Fuel 1 
ealing Fuel Cell 
ffeneh-Fhel Cell 
d -Fhel Cell 
Tfener-Fnel Cell 
Ar Cell 
dix Le 
H PE | 
36 
se 
Ela Hose 
old 
Mani? tal: 
isight|Gage Rear 
Han Signt|Gage Front 
ag 


ge Reinforcement 
ight Gage Front L.H. 
ight Gage Front R.H. 
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2865040-30L 
28G5040-30R 
28G5040-43 
28G5040-44 
2865040-13 
à: ke | | 2805010-18 
M 43 i 28G5040-40 
TR | 44 3261433 
74| 45 2865094 
74 | 46 2865097 
| 74 AN822-4D 
Th | 47 2865040-15 
74 | 48 2865010-21L 
Th | 48 2865040-21R 
74 | 49 2865040-11 
74 | 50 3261067-3 
74) 51 3201067 A 
Th | 52 2865040-19 
Th | 53 2865010-20 
Th | 54 3261067 -2 
74 | 2865142-202 
74 i 28G2002-70 
74 | 28G2002-102 
Th | 55 i UD-2575-A-CA 
74155 | | 56458 
| T^ | 56 i TCB-15000-1 
Th | 57 12-12-12MMS-6D 
74 28G2002-103 
74 | 55 UD-2575-A-CA 
| 7455 | | 56458 
74 | 56 | TCB-14000-1 
Tk | 58 M-1608 
74 | 59 2862014-60 
74 | 60 2802015 
74 | 61 | 2862019-2 
| 74| 62 | | 2862019-3 
| 4163 | | 28G2012-50 
74 | 2802018-10 
! TA | 64 | | 2802018-6 
74 | 65 | i 28G2018-8 
Th | AN3-4A 
| 74 | AN365-1032 
| Th | 66 | 28G1059 
Th 2801059-2 
¡7% ¡67 | | C1006-L 
i | 
174/68 | | 010062 
i | 
[74169 | | 124043 
74 | TO 703-3-6D Lube 1 


Se 
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SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


er Se ben ing Fuel Cell Vent 
Conneétot-Threé Way Vent 
Conne top thre ‘Way Vent 
907 Elbow-Carbnretor Vent Line 
Tube-tarburbtor Vent 
Tube- Parburbto Vent L.H. 
Tupe- farbare Vent R.H. 
Hos e- ae Vent 
Hose-z ell 3 Type Vent 
Hoge- nis Type Vent 
Tube- a i. ry Vent 
Tube- ht Vent 
Hoge- el ps e Vent 
f Sea F “i Lines Installation 
Fuel $ys ee tallation-Mechanic! 
| Compartment 
un 38] en re y 
iW (8913) 
(See De 
A. I L a (G75) (Alternate) 
Fui Ë sctor Valve (@87) 
4 
i 


| | (See Figure 170) 

de les) 

Fuel System Subassembly 
|A.E.L} Unit (@13) 

| Í | (See Figure 165) 


San "m (@75) (Alternate) 
ji E Valve (087) 


| (See Figure 170) 
g-Special 
S sgmbly-Fuel Units 
C Units Brace 
Rod a$se blf-Fuel Wobble Pump 
Ro sembly-Fuel Wobble Pump 


ssembly-Cross Feed 

| Valve 

et-Gross Feed Support 
ro$s Feed Support 


I Valve 


System Control 
Bearing-Wobble Pump Control 
Fuél Floymeter (G8 u 
(See p gare or) 
Fuel lovmeter (@88) 
(See Figure 162) 
Cross Feed Valve (@75) 
4 (See Figure pe 
Ul Shut-off (G9) 


ry E C r; IEEE s 
RESTE thos Fit 


FF H F OBDEFENE OO [OR S B3 EH EH 


UNITS 


PER 
ASSY 


+ i: HHHH F+ QO TO FO fO D AA 


HP OBHB PH BH pUuitbpPtEQO 


o 
£5. 


PROPERTY CLASSIFICATION 


U.S. 
NAVY ARMY 


71 


72 


| 73 


Th 
73 
76 


TT 
78 
79 


80 


81 
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SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


MAJOR ASSEMBLY 


x FUEL 
rara — ]1]2]3]4]5|6 


701P10-68 
702-GG-6D 
701P10-68 


68D 
28G2016-2 


| 28G2016-6 


2862017-55 
2832002-22 
28G2002-105 

(A) 28G2005-50L . 
(AU 28G2005-50R 
26GD10 
2242009 

2862006 

AN310-3 

2882010 

2865039 
AN913-6D 


2865027 


2365027-7 
2865019 
| 2865020-6 
| 2885053 


4 N842-16D 
2565200 


2865200 
AN526-D10-8 
28G5039-8 


28G5000-2 
| 2805011 


| 2EGSOLI-6 
2865011-10 
AN3-DD4A 
AN365-D1032 
PHCA-2A ` 


hCT-Dh5 
28G5000-11 


* Asterisk notes 


Sh 
i | Valve 
Shaft las embly-A.P.U. Shut-off 
Valve 
Sh ft Assem ly-Cross Feed Valve 
Tu trainer Drain 
Tu Ge iner Drain 

Sump Assembly | L.H. 

Sump Assembly R.H. 
stuad-Fuel T Sump 2 
Gasket-Fiel ¡Tank Sump Outlet 
Outlet Asse 
Nut | 2 


(A) Use 28G10010 ffor |re 


attac 


Side 
Surip iù ing Assembly-Self 


i 
T 
| 

J: 

1 

| 1 
NI Inlet Plate jl 
Screw | 32 

Å Plate p Inlet-Integral 2. 

i Side 

ing Prim ut nstallation 1 
Bracket stallation-Engine 1 
1 

1 

D 

12 

ll 

1 

1 


POWER PLANT 
SYSTEM ASSY 


NOMENCLATURE 
Yolte-A.P]U, |Shut-0ff Valve (G9) 


1 

Vaive+Strairer Drain (99) 2 
(See Figure 166) 

Yoke-Straingr Drain Valve (89) | 2 


Nu Sri area Tube (eg) 1 
ft jas embly- Strainer Drain 2 


St einer |asgembly-Fuel Tank Sump 
Susp Details-Self Sealing Cells 
Ex -Sump Inlet-Self Sealing 


Sealing Fuel Cells 
Sup Hitting Subassembly 
|D ee Sump Fitting 
l 
I 
| 
| 


ge-Sump Fitting | 
Gad ket-Sump Fitting 


| 
? ae i 
Eldow-9 d ; 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
+ 
bly-Fuel Tank Sump RE 
i 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
i 
1 


Assembly 


T 
| 
| 


pu Bump Fitting 


sullo Inlet-Self Sealing 
| Side 


Primer 
t-Engine Primer 
ine Primer Bracket 


ne ¡Primer 
| (See Figure 165) 


n y-Engine Primer L.H. 


emdnt |of [complete Sump Assemb y. 
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RESTRICTED 
AN 01 - 5M- 4 
SECTION II — GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


PROPERTY CLASSIFICATION | 


5 
xl GROUP + 
Za sasha POWER PLANT "me I 
NO. | NO. : MAJOR ASSEMBLY FUEL, SYSTEM AE US US 
E| PARTNUMBER — [1 Gm NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
74 | 89 28G5000-6 Tube Åssemb y-Engine Primer L.H.| 1 
7% 2865000-8 Tube Ui -Engine Primer L.H. 1 
74 28G5000-13 Tube Assèmbiy-Engine Primer L.H.| 1 
Th i 28G5000-19 Tube Assembly-Engine Primer L.H. 1 
74 | 90 | 28G5000-10 Tube sspmb y-Engine Primer R.H.| 1 
7% | 91 | 28G5000-7 | Tube Assembly-Engine Primer R.H.| 1 
74 2865000-14 | Tube Assembly-Engine Primer R.H.| 1 I 
74 | 2865000-12 ` [Tube m y-Engine Primer R.H.| 1 | 
74 | | 28G5000-20 | Tube y-Engine Primer R.H.| 1 
74 | 2865012-L Valve|As iù Fuel Tank Drain 1 | 
74 | 28G5012-R i | Va ve |Asgem y Fuel Tank Drain H 
Th 28G5012-6 | |Plate me Mounting 1 
Th | 92 1-2040-8 | ¡Glóbe |Vaive|(@9) 1 
Th AN503-416-8 | Scpew | | 4 
74 | Q7008-AL17-.064 Washer | 4 
74 | 93 i 2861041-5 NES wrFuel ank Drain Flanged 1 
74 28P5075-2L ia Shut Off Valve 1 
pa Installation 
7h | | 28P5075-2R i [Fuel Let Shutioff valve 1 | 
i | Installatlon | | 
74 | 28P5075-9L mn lino SBut-0ff Valve Sub- |l 
| ; | ‘| Assembl PPT: | 
l Ipu y s kasa y 
74 28P5075-9R Jind Shut-Off Valve Sub- 1 | i 
| | i Assembly R.H. 
74 | 94 28G5057 Ge 1 
74 | 95 28G5056-6 | Br eket hut-Off Valve 1 | 
i 7h! 96! 2865056-7L | od |Brácket- Shut-0ff Valve L.H. |l | | 
| 74196 ! | 28G5056-TR | Bracket - Shut -Off Valve R.H. x | | 
| 74197 | | u-1460-cL | Ke -off (913) L.H. |1 | 
: | | i I j | (See F E 171) | 
74198 | | U-1460-CR | | (valves it-Off (@13) R.E. |l | 
| | | : if i (See Figure 171) | | 
174199 | + Q2202-16-13.5 Hose- e13 Gosling Fuel Drain 2 | | 
! 74 11001 | Q2202-16-42 | [iode ge Scaling Fuel Supply 2 | | 
| 74 i 101 I | Q2202-16-9.5 Hose-Seli Sealing I Fuel Supply T ! | 
| 7% | 102 | Q2202-16-9.75 |Hoge- gel Sésling Fuel Supply pl 1 
74 |103| | Q2202-12-20.75 Ho$e-Sel -Sgaling Cross Over 1 
É : 104 | | Q2202-12-18.75 [Hoge del Sqaling Cross Over L | 
175 1105 | | Q2202-12-12.25 | [Hoš je-8el: Sealing Fuel Supply il d 
[74 1106 I | qe202-12-12.5 Hoge “felt Sy Séaling Fuel Supply 1 | | 
i Th 1107 | | Q2202-12-26 Hose-Self Sealing Fuel Supply 2 | | i 
|7 | 108 ; | 28G5112-6 nes Self 5 JR ing Hose Connector 4 | 
| 74 1209 | | Q2202-12-53 Ho «delt Séaling Fuel Supply 2 
| 7h 1110 i | 28610113 Tube-Huel Supp y Line Connector 3 i | 
DC 12113 Q2202-12-21.5 Hose- -m Séaling Fuel Supply 2 | 
i 74 [Me | Q2202-12-52 Ho scaling Cross Feed 1 | | 
¡74 1131 | Q2202-12-3 Ho e-geli Sealing Cross Feed 1 | i 
174 114; | Q2202-12-49 Hose-Sel LE Sdaling Cross Feed I i I 
174 11151 | Q2202-12-5h Self Sqaling Cross Feed 2 | | 
175 | 116 | q2202-12-24.5 ; eie Self Sg all g Cross Feed il i i 
E ¡74 1117 i | 28610114 e-Crogs Line Connector. T i 
i | 74 1118 | 02202-12-23.5 e-Self S cé Cross Feed E | | i ] 
| | 74 | | 28G5112-56 -Fuel Pres ure Connector- 2 | | i 
| i | | Superstructure I i 
| la | 28G5142-50 el Pressure- 2 | | 
| | | Gage End I i 
è Li | | 
| o. | 
| d 
i 
i 


222 | RESTRICTED ü : 


RESTRICTED 
AN 01 -5M.- 4 
SECTION li-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


PROPERTY CLASSIFICATION 


U.S. 
ARMY 
| 


POWER PLANT ES 
FUEL SYSTEM A 


als fafefel meme | 


igine Gage Vent- 
| Gage to Leading 
Edge L.H. 
mbly-Engine Gage Vent- 
| Gage to Leading | 
Edge R.H. - 
e Assembly-Engine Gage Vent l 
| Leading Edge L.H. 
74 2865142 -122 me La ssembly-Engine Gage Vent ` 1 


U.S, 
NAVY 


BRITISH 


28G5142-126 


2865142-123 


2865142-125 


j Leading Edge R.H. 
74 2865142-131 Tube Assembly-Bngine Gage Vent- 1 
i | N Leading Edge to ° 

Firewall L.H. 

74 28G5142-130 Tube ssembly-Engine Gage Vent- 1 
Leading Edge to : 

| Firewall R.H. 

74 | 2865142-128 Tube Assémbiy-Garburetor Vapor Vent! 1 
| Firewall to Front 

Spar L.H. 

arburetor Vapor Vent! 1 
Firewall to Front 

Svar R.H. 


|s 
dc Side- 1 


2865142 -129 | Tube i nd 


AN911-1D ried hel: 
| Carburetor Vapor 
ent 
Side-Carburetor T 
Vapor Vent. ! 
arburetor Vapor 1 I 
i Vent Leading 
4 Edge L.H. 
| 


Th | 28G5142-127 ` Tube Assdmbly- 


74 | | 2865187 Ni pid. Top 


arburetor Vapor 1 


2865142 -124 embiy- 
Vent Leading 


EE —— OO I RE ———CNNHW———— 


| | Edge R.H. | i 
28G5142-133 ASS na -Jentrel Heater Fuel |l 


| | System 
74 |120 | | 2865549 Ce Ti 


er ¡Fuel System ‘Ref 
Installation. 


mbly-Engine Primer Fuel 1 


I I 
F + 
Go = 
fo 
pa 


Supply 
mbly- .P.U. Fuel Supply i | ! 
Sy item Installation Ref i 

(See Figure 83) 


ER 2865142-17 Tu 
å (2) 2865545 A. 


i 
| i 
| | 28G5112-9 Tu | 
| Supply ! 

22 | | 2865142-15 Tu dde y-Ingino Primer Fuel 1 | 
I 
| 
| 


Sy en installation Ref 
| (See Figure 84) i 
Fuel System Ref Í 
(See Figure 127) | 
Pue System Ref | 
| 

i 


124 | | (B) 28610002 A. 


+ 


125 i (C) 2865543 Ta 


125; | (D) 28610003-2 | Ta 


+ 


(See Figure 127) 


AA mu AN - 
E 


(A PBY-5A Airpl up 
(B) PBY- 6A Airp laes 

M a 

(D 


including Seríal No. 4657 


PBY-5A Airpl 
jd to 46609 inclusi 


PBY-5A T 


6639 and on. d | 
°. 


T. 
| 
| sjeniaing Serial No. 46638. | 


SWN as $ ~ 
REST PERS 223 


PO BU eL ES EH ES F Fo RS PO CO OUI OW 


ne 


DDD 


NO CON OV 


DID 
30 


t 
i 


DO + 


Un ru) 


OMANDAn 


GROUP 


PART NUMBER 


2865142-202 
#CH4E3-3 
2961087 -7 


32P079-9 


28G5186-6 
AN878-6-156 
28P5166-4D 
28E5137 
2863016-2 
2863016-3 
Q2202-12-3.5 
28065142-58 


Q2202-12-21.75 ` ` 


28G5540-8 
2865540 -7 
AN878-12-13 
28G5142-54 
22Q180-6-3 
Q2202-12-19 
28G2030-2 
G2202-12-29 
2865192 


2865050 


2865142-83 
Q2202-12-22 
AN878-6-171 
28G5142-13 
Q2202-12-1h.25 
2865000-2 
28G3014-6 


29845005 
(A) 28610010 
28G10010-6L 


28610010-6R 


28610096 
2865053 


28610077-6 
28G10077-7 
28G10077-8 
28G10074-L 


28G10074-R 


(A) Used also for replacement lof 


RESTRICTED 
AN ‘01 - 5M- 4 


SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


POWER PLANT 


Se 


MAJOR ASSEMBLY FUEL SYSTEM FORWARD OF FIREWALL 


ESESESESESES 


NOMENCLATURE 


f sealing Fuel|Lines Installation 
Fuel Pump 
Tube lio 


Pressure Gage Vent 


Tube Assêmb TE 
Vapor Vent 
Fitting- " tia 
Hose-Fuel Pres 
Fitting- pet SE 
Adapter- 
61 P ASS 


Hose 
ure 
Bulkhead: 


flexible Lines 


p SE E Lines 
° 


Tube-Fuel Supply Line Connector 


Hose-Self aling Fuel Supply 


Ho = Seal ng Fuel Supply 

Support de Séaling Fuel Lines 

Sul poft- self Sealing Fuel Lines 

Hose-yue Supp y Line 

Tu e-Fue vpply Line Connector 

Hose-Fue Supp! y Line Chafing 

Hose-Self Sealing Fuel Supply 

Fitting-$pecial Bulkhead 

Hose-Seli Sealing Cross Feed 

Bracket - pet Sealing Fuel Lines 
| Support 

Tube jog lexible Fuel Pump 

i Drain 

Hobe- -ployer |Cage Drain 

Hose-Sel Seal ng Fuel Supply 

Hose- Meli P cs jure 

Tube- fue} Supply Line Connector 

Hose-Seli séaling Cross Feed 

Engine Primer installation 

| Tube Ë mbiy-Flexible Engine. 
Primer 


h Assembly 
Fuel Tank Swmp|Instaliation 

Fuel Tank Sŵmp Sub- 

| Installation L.H. 

Fuel ant Sŵmp Sub- 

| i Installation R.H. 
Flênge-Fŵel Tank Outlet 
Gasket-Fuel Tank Outlet 
I Flange 
AS Tank Sump Support 
| del Tank Sump Support 
Support Assembly-Rear In- 
board Fuel Tank 
Sump L.H. 
issembly-Rear In- 


board Fuel Tank 
Sump R.H. 


D'THHIS HD D EHE JETO I F2 D PO IH EP TO TO D IO I TO I TO TO TO fO ZU 


o 
EE E 


SUMP AND FUEL SIGHT 


-Fuel ¡Tank Sump Support 


IN Pr 


F 


26G2005- a and 5OR Sumo Ass 


DE EE mers 


PROPERTY CLASSIFICATION 


BRITISH 


RESTRICTED Section li 
AN 01-544 Group Assembly Paris List 


AT SC 
E IV 


Ne 21 


EE) Ad 
EA i4 
å A p 
i > Pa, 
UD Ca 
d D Ki 


| j[—1 1 LM i 
| 

| FU .H. NACELLE x EQ 

1 0) of DETAIL C j | des 


Figure 75—Fuel Sysiem Forward ci Firewall 


-1 
DD 


226 


INDEX 


OMXANO An 


GROUP 


MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


AN3-4A 

AN960-A10L 
AN365-1032 
28G10082-L 


28010082-R 


AN3-4A 
AN960-A10L 
AN365-1032 
28610090-L 
28G10090-R 
28G10090-11 


28610087 
28610085-6 


2862010 
AN3-H4A 
AN960-A10L 
AN840-16D 
AN842-16D 
28610088 
AN502-10-8 
ANGGO-A1OL 
28G10081-L 


28610081-R 


AN3-4A 

AN960-ALOL 
AN365-1032 
28610072-L 


28G10072-R 


28610083 
28010084 


AN3-7A 
AN960-A10 
AN960-010 
AN365-1032 
28610010-7 


ANSUH-16D 
AN840-16D 
Q2202-16-16 
Q2202-16-15 


SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


POWER 
L TANK SUMP AND FUEL SIGHT GAGE 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 


PLANT 


[a|s] 6 | NOMENCLATURE 


Bolt 
| he || 
A a ssembly-Front In- 
| | board Fuel Tank 
Sump L.H. 
Support issembly-Front in- 
! | board Fuel Tank 
M NE | Sump R.H. 
ER t 
Wa net | 
Nut | | 
Sunp Ass mbly-Fuel Tank L.H. 


Sump Assembly-Fuel Tank R.H. 


: [su Sub-Assembly-Fuel 
er Tank 
-Fuel Tenk Sump 
re bot r-Fuel Tank Sump 
Wing 
| |stiei er Assembly 
Bolt 
| ao 
i Pitti g-Hose 
| Fi ting- -90° Hose 
or ket-Fuel Tank Sump 
ISebew 
ps ey : 
| Suppo PU Assembly-Front Out- 
kog | board Fuel Tank 
i | | Sump L.H. 
Support ssembly-Front Out- 
| | board Fuel Tank 
[oe Sump R.H. 
[Bolt | 
!Washei 
| Nu L 
Support |, board Fuel. Out- 
| | Board Fuel Tank 
| | Sump L.H. 
| subpo t Assembly-Rear Out- 
| | | board Fuel Tank 
| Sump R.H. 
[Fille er Agsembly-Front Fuel 
| | Tank Sump Support 
Fi d sembly-Rear Fuel 
au Tank Sump-Support 
ie ner 
ar Li 
gut bank p Sub-Installation 
Integral Side Only 
E tipg -459 Hose 
Kë tthe- ose 


f Bealing Hose-Rear 
Sealing Hose-Front 


RESTRICTED 


£ 


PH Pit IO ro e 
DO 


F 2 H S EH EH ES A 


t 


HD D 


PEDO HPE H H 


mr 


PROPERTY CLASSIFICATION 


BRITISH 


Section ii 


Group Assembly Parts List 


RESTRICTED 
AN Ol-5M -4 


I Sump 


& Fue 


2 


figure 76—Fuei Sight Gage 


EE 


7 RESTRICTED 
AN 01-5M-4 `, 
SECTION il— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


Ë SIF 
M POWER PLANT u | PROPERTY CLASSIFICATION 
NO. | NO. | €] MAJOR ASSEMBLY FUEL TANK Sm. AND FUEL SIGHT GAGE ast I Us. | us 
PART NUMBER NOMENCLATURE | NAVY | ARMY | BRITISH 
76 28610010-8 : pui ant Sump Sub-Installation | 1 
| Self Sealing Side 
z | | Only 
76 | AN913-6D Plug | n 
16 | 22 ANS42-16D viz s | |Fitting-909 Hose p 
76 2845005 Wing Genter|Sedtiôn Assembly Ref 
76123 286027-L ; Flange-Sight Gage Inner ` 2 
76 i 28G027-R Flengg-Sight Gage Inner 2 
76 . | 28G10011-0 Fuel sal t Gagé Casting m 
| | | Installation 
76 | 24 28063003 -2 Flgnge- -Sight Gage Outer 1 
76 | 25 | 28G1966 Gasket -Fúel [sight Gage | 1 
76 NAF1164-1024-12 |* Seyew] | | 11 
76 | NAF1164-1024-24 |* | |Scŵew, l 
76 | 26 i 28G3026 Coupli ing;Fuél Sight Gage 1 
76 | 28G3004 | [Vei ve [As em 1y-pue1 Sight Gage ¡1 
76127 | | 2803005 | Stém-Valve 1 
176128 | i 2863006 i 180 y Valve 1 
E 29 | | 2863008 |Pagking-Valve at 
76130 | | @7007-N10-.064 lanes : 2 dë 
76 | 31 ; 2863007 | EM king Nut-Valve 1 | 
76 | 32 i 2803018 i SE Valy 1 i 
76 | 33 | AN315-3R | “| ¡Nut il 1 | 
76 i 28G5142-202 Self Sealing Fuel [Lines installation |Ref | 
76 : 28G10011-2 | [Fuel Sight Gagé Installation 1 | | 
76 | 34 | | 286037 | [Scale “Fuel Sight Gege-Integral |l | | | 
| | a | dla | I Front m" | : ! 
76135 2885126-6 | Sedie! Fuel light Gag e-Self p | | 
| | ! HO En, à | ! | Sealing Front L.E. 
76 | 35 i 28G5126-7 ! sedle Fuel Sight Gage-Self 1 
| | A EN Sealing Front R.H. ! 
76 ! 2861074-700L | Bråcket- -Fue 91 Sight Gage Front 1 | 
76 | ! 28G1074-700R Brecket- Fue el Sight Gage Front a | 
76136 | | 286038 [Segle ôl dignt Gage-Integral |l | f 
| | | | | IE: Rear | | 
i 76 | 37 i 2865124-7 | éier ugl Sight Gage-Self 1. i 
| i pa | | |] Sealing Rear L.H. | ! 
| 76 | 37 | 28G5124-6 | [Segle 2 Fuel ignt Gage-Self 11 | | 
j i | Sealing Rear R.H. 
176138 | | 286080 Breckd t-Fuel Sight Gage Rear 2 | 
i | | | : Scale i | 
i 76 | | AN526-DD832-6 Screw | 7 | | 
: 76 Å | AN526-DD1032-8 Sexjew | | 12 | | 
: 76 | AN520-D10- 8 Sezewl | | ; i 4 | d 
i 76 | | AN520-DD10-5 Sexew| | ho | 
i 76 | | AN365-D832 © Nut | | E 7 i | | 
176 dë AN365-D1032. Nut | | | 8 | | 
176139 | 2863024-2 [Guide Tute Assembly-Inboard 2 | i 
: : | | | | 1 | Front | i 
i 7o | 80 | 283025-2 | Guilde Tude-Gutboard Front 2 | | 
176 1 41 | | 286033-4 | |Fldet As ly-Outboard Front 2 | 
i 76 ¡42 |! 28G3024-3 | Guide [Tute Assembly-Inboard Rear) 2 | : l 
176 | 43 | 2863025-3 Guide Tute-Qutboard Rear 2 | ! 
176 | 286033-5 Fldat sgen ly-Outboard Rear 2 | | 
| | | | i 
i | 
* Asterisk notes |attac rtg. | i 
| 
: d 
x i 
| | 


RESTRICTED 
AN 01 - 5M.- 4 
SECTION Il— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


îl GROUP SC i PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG. I INDEX! O 5 UNITS 
NO. | NO. | g| MAJOR ASSEMBLY PURI, TANK SUMP AND FUEL SIGHT GAGE av | us. | us 
: PART NUMBER ì ENS: NOMENCLATURE NAVY! ARMY | BRITISH 
76 | 44 2863021 Pabki g-Fuel Sight Gage Guide 8 
Tube I 
76 | 45 28G1075-2 cabal + el] Sight Gage 8 
76| XG | 2803020 Nup-Fhel| Sight Gage Packing 8 I 
76 | 47 | 28610098 ape Plot Sight Gage Tube 16 
76] 48 i > 28610101 kihg-Fuel Sight Gage Tube 8 
76) 49 I | NAS51-62 | Snap Rin 8 
76 | 50 i 286031 | Nut ze Sight Gage-Retaining 8 i 
76 | : 28G10105-3 Tube SS y-Fuel Sight Gage 2 | 
! | | Inboard Front 
76| 51 | | 28c10104-8 | Tube-Puel Sight Gage | l 
76| 5 | 28610103 | Adapt r-Fuel Sight Gage Tube | 1 | 
76| 5 | ANG78-10-6 Hose Conhector 1 | i 
76| 54 |. AN7}48-34 Hose Clamp 2 
761 55 | 28010105-6 ¡Dráin| Valve 1 
76 28610105-0 Tube E -Fuel Sight Gage y 
| | | | Outboard Front | | 
! | | | and Rear | 
76| 56 | 28G10104-6 | |Tu uei Sight Gage 1 po | 
76| 52 | 28610103 Adi ne r-Fuel Sight Gage Tube | 1 I 
761 53 | | AN878-10-6 Hose Connector al 
76) 5h | | AN748-34 Hose Clamp 2 
76 | 55 | 28610105-6 lDrain| Valve 1 
76) 28G10105-2 Tube Assêmbly-Fuel Sight Gage 2 : 
I | i Inboard Rear 
761 57 ! 28G10104-7 | ube-Fuel Sight Gage 1 i : 
T6) 52 i 28010103 | AGåptér-ruel Sight Gage Tube | 1 | ; 
7761 53 | AN878-10-6 Hose gonhector 1 | i 
761 54 | | AN748-34 | Hose Clamp 2 ! 
7655 | | 28G10105-6 Valve 1 | 
1 | 
| 2865054 ging System i tallatioh Center i 
y š | section Wing | 
| TT|1 | 28G5091 Mount ng|Br MI t-CO» Bottle 1 
| 771 2 24390 Cyiin s| a ly (047) 1 
ere Figure 163) | | 
3 12700 | VaivetCheck| (@93 | 2 | I 
7 hod 2865054-20 Tube i ssembiy- Purging System L.H. 1 | 
he 4 1 | 28G5054-7 Tube AssómDly-Purging System R.H. 1 i | 
[arte 28G5193-L | Clip Purging System Line L.H. |l | 
| 5 2805193-R | Ip-pup Se System Line R.H. 10 | ! | 
I Q5106-D10-10 Bcbow I 2 | | 
| | AC372-D1032 Nut (| ! 2 | 
| En ts 28G5054-18 Tube Assembly Purging System “Ll | 
I TILT | | 22315 |. |Oupboard e rge Fitting (GT) 1 i | 
| 8 I 17807 Male Gonnec or Ansdubis- | (047) ` 1 i 
| 7719 | i 28G5054-6 | | Tupe Assembly-Relief Discharge 1 | i 
| | | Line | i 
77110 1.1 19042 Pulley f 47 2 i 
ea 18175 ` |Pulley (047 1 i 
! 12 | | AC865-D1 Flångé-Pipe 2 | | 
! AN515-D6-12 * |Scpew 4 | i 
AN365-D632 * |Nu y | 
1] | | 
| * Asterisk notesl|attaching parts. | | 
H 
| 
! 
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RESTRICTED 
AN 01 -5M.- 4 
SECTION il— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


POWER PLANT PROPERTY CLASSIFICATION 
MAJOR ASSEMBLY FUEL DUMPING AND PURGING SYSTEM 7 
PART NUMBER NOMENCLATURE ARMY BRITISH 
i TT 2865054 -8 Ty-Gable Guard 1 
77 i 2805067 t= lar System Mounting 1 
77 | 15 2865068 Name Ha e Assémbly-Purging System | 1 
TT | AN515-D8-7 * | Screw! | 4 
TT | AN365-D832. * Nut | | 4 
"TM HS | 17386 Pulley (@47) | 1 
TT 28G5051-9 ¡Tube Å ssdmbly- able Guard 1 
77118 i 28G5054- ie [Cable d 
77| 19 i 17308 Pull Han leiSocket Assembly (€47) .| 1 
TT | | 28G5142-202 Fuel Ling Installation-Self Sealing Ref 
77 2861010-50L Fuél Dumb Valvé Control 1 
| installation L.H. 
TT . | 28G1010-50R Fuél Dump Valve Control 1 
! f | | |. | Installation R.H, 
I 77 | i 28G1034-L i a alye fontrol Lever Bracket | 
| | i | Installation L.H. I 
77 | 28G1034-R Dump arve ontrol Lever Bracket i 
| | | Installation R.H. 
77120 | | 28G1073-L | ata ump Valve Control |l 
| | | Handle Safety 
i £d | | Spring LH: 
77: 20 i 28G1073-R | m ck ket - mp Valve Control 1 
| ! | | | | i Handle Safety | 
i BE | | | | | Spring Ie 
77| 21 | i 2861069 | | |8 spring iu Valve Control i 
id | | | jus Latch 
77i 22 , 2801067-L | | |B Br cket—bu mp Valve Control È 
| | i ! | 1 | | | Lever T; H I 
| 77! 22 2861067 8 pH |  |Brackét-Dump Valve Control 1 
| | ! | | I | Lever R.H. 
| 77:23 | | 2801068 | Stud-Pumb Valve Control 1 
i , Ed [ud Lever 
| vri 2} | | 2861042 | |Leyer-Dubp Valve Control 1 
77 i Q614-10-18 | {Bushing 1 
| Tf | AN960-516 Washer 2 | 
| 77! | -AN320-5 | Nu il | | 
| TT | | 28G069-L ` | Bracket Assembly -Dump Valve’, 1 | | 
| i IN i Pulley L.H. 
| 77 i | 28G069-R ` i Br cket t Assembly-Dump Valve L 
| || | | Pulley R.H. 
| 77| 25 | | 286069-2 | Br DA ump Valve ` 1 | I 
| | Wr | Pulley T. HE; i i 
i 77126 | | 286069-3- | ¡Br okt ump Valve 1 | | 
I i po | | Pulley R.H. i 
i 77126 | | 280069-h | PE p Valve T | 
i i | | i Pulley L.H. | i 
| 77126 | i 28G069-5 | t-Dump Valve 1 | | 
Í I | | Pulley R.H. 
77 | AN3-10 * | E t | . 2 | 
TTA i AN310-3 * F: | 2 I 
71127 28G069-6 å [Pu ley- p Valve T | i 
| 77128 | | 22P557 | Guard Cable È | 
TT | | AN3-7 .| Bolt es 1 | ! | 
77 | | AN310-3 ES; 1 | | 
| | | 
| | | 
| .* Asterisk notes | parts. | | 
= | 
x iN x 
| | | 
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; | RESTRICTED 
| AN 01-5M-4 
| SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 
] POWER PLANT PROPERTY CLASSIFICATION 
Í MAJOR ASSEMBLY FUEL DUMPING AND PURGING SYSTEM Ae gs a 
| PART NUMBER NOMENCLATURE NAVY i ARMY | BRITISH 
i pin 28P5163-L Pu lei Imstallation-Dump Valve |l 
| : Upper Front L.H. 
à TT 28P5163-R Pulley Instdllation-Dump Valve 1 
j | Upper Front R.H. 
1 77129 28P5160-L ` Bråckét-Dump Valve Pulley 1 
| | I | | Upper Front L.H. 
1 77 | 29 i 28P5160-R | [Br cket- ump Valve Pulley li 
| | Í |! | Upper Front R.H. 
1 TT | AN3-!A * | 1301 t h I i 
j 77 | AN960-10 * | Wag lee | 1 | 
1 TT | | Q7102-AL10 * d | egnet | N 
| | 77 | AN365-1032 * | j {ut 4 
i TT i | Q4002-2-1 | | | Brá loxdt- ulley 1 
; 77130 | | AN210-2A ME [poltey 1 
Ñ 77131 | | 2861031-12 | [Cable |Assembly-Dump Valve i 
| | | | Í | | Release | 
1 | 77 | | AN23-10 Bolt | 1 
j 77 | | | AN320-3 Nut- shear ! {1 
1 77 |32 | | 28G1031-2 | Cable lassembly- -Dump Valve 11 
å | ME | Release 
1 77133 | | 28G1031-4 ote ang Valve 1 
i | i A NE Release 
i 77 13% | AN155-88 | | nodo ckle N 2 i 
| | 77 | AN23-10 | | 3 Bolt 1 
i 177 | AN320-3 | -Shear | 1 
| | 77 $5 i . 28G079 i ipuip Valve Control Cable |l 
| 77! | | AN515-6-10 * | jSezew| | | 2 | 
3 77 | i a 6 * | iwasher | | 2 
j TT i 365- “832 * Í N b. 3 2 
3 77 36 ! | 2801076 | Fairlead-Dunp Valve Control x 
| | “ ' | | | Cable v. AR | 
1 TT AE ix |  iScxew i | 2 
| ETT e eus iNub | | 2 
i VET GST 40% 2861010 2 | | |Pecxing- -Dump Valve Glanå 1 
| 177 |3É j | 2861029 | | jBusning g-Dump Valve Gland 1 | 
| 177139 | 28G1030 ES Nut - Dump | Valve Gland f 1 ! 
i | 77 | hO | 28G1031-10 MEM Wiqi s= Valve 1 | 
å i | “Í i | j Release | | 
; 77; | | AN23-10 | med E 1 
| | 77 | | | AN320-3 | Nut 1 | I 
1 77.42 | | 2861065 | {Sorin mp |Valve Control 1 | 
| 7742 | i 2862013 pee 2 mp Valve Return Spring 1 | | 
CIT | i AN520-10-8 * I 2 I | 
dl | ! AN365-1032 * LEN 2 | | 
H n å i i i | 
E | id bd i | | 
hu 
| || | | 
| | 
HN | 
| iù | 
| | 
i i 
i H 
I I 
| | 
H 


ES 


DETAIL B 


Section li 
Group Assembly Paris List 


SR 


DETAIL A 


I 
o 


FU FO FS 


NO CON GY? 


16 
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20 
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22 


23 
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SECTION li-GROUP ASSEMBLY PARTS 


GROUP 
MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


2861011-555 
2861023 
2861012 


. 2861013 


2861014 
AC500-A10-6 
2861017 : 
2861016 
2861015 
2861080 
2861019 
Q610-6-56 
AN3-24 
861020 
861018 
N24-12 
N320-4 
861021 
610-6-16.5 
N3-11 
N960-10 
N310-3 
861022 
614-6-17 
AN3-12 
2861027 
Q610-6-5 
AN3-14 
2861024 
AC525-10-10 
AC525-10-7 
AN6227-3 
Q7102-AL10 
AN365-1032 
AN364-1032 
2865078 
2865080 
2865112 
2865111 
2885110 
2865110-6 
AN526-DD1032-10 
AN365-D1032 
28G5113-8 
Q5103-9 
2865113-6 
2865113-7 


me > m DD 


OPE EIL 


AN3-HA 
AN365-1032 
2865115 
28G5114-6 


28G5114-8 
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embly+ruel Dump 
Frame +Fuel pump Valve 
Coyer+Fu ump Valve 
Gasket-Fuel|Dump Valve 
Plate+Fuel Dump Valve 
* | Serew 
Pip hed Dump Valve Adjusting 
i Patking-Fuel Dump Valve 
Nut -Fùel|Dunp Valve Packing 
IWasher-Fhel Dump Valve ROI 
Yoke-Fue Dump Valve 
* ¡Space | ! 
* ¡Bolt ! 
st SÉ Dump}; Valve 
cavi Dump| Valve 
Ge vi pe lt 
E k-Fu Dump! Valve : 
* | Sp cel 
x | Bolt bi 
* |Washe 
* Nut - ‘ 
Lever Fup Dun Valve 
* sa ‘ 
x Bolt | 
Eis a! e-Fue Dh mp Valve 
* un cn | 
* | Bo | 
Ga cop Fheli Du p Valve 
* | Sci | 
* eng 
* ee in 
* Wabhep 
* | Nut | 
* | Nut | | 
Fupl Dum pot| Installation 
pope f 2mb y-Puei Dump Duct 
Collar se -Fuel Dump Duct 
Gasket i ump Duct 
Seat-r D ia Duct Gasket 
Segt- a spembly 
sc 
Nut 
AnglelFubl Dump Duct Support 
* 


| 


| 


NOMENCLATURE 


S pop Assembily-Fuel Dump Duct- 


Aft. 


| subpobt bu b-Assembly-Fuel 
Dump Duct 
Plate+Fuel Dump Duct Support 


Screw Á 
die p Duct 
trap-Fupl Dump Duct Support 
Bolt ! | jo 
N p 
| 
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SECTION il— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


27 


p 


MAJOR ASSEMBLY 


PART NUMBER 


28G5114-7 


2865114-11 
AN3- 6A 
ANY ka 
AN365-428 
AN526-6-6 
AN960-D6 
404 -LFG-3D 


MAJOR | ASSEMBLY LAT PROPELLER CONTROL 


28P5000-0 


28P5102 
AN3-5A 
AN3-hA 
Q7102-AL10 
AN365-1032 
#R-280-BH 
ANTÓAS 
AN960-AL616 
AN912-7D 
ANO14-4D 

AN823-10D 
NAP213T1l- 12D 

F21 695-12D 

5 P5000-0 
28p51 56 


FUEL DUM 


CDs vec | 


POWER PLANT 


PING DETAILS 


Duct 


Su X ub+Assembly-Fuel Dump 


St 8p, 


* 
= 
o 
cia. 
ind 
o 
nl 


[Propet et ^ 


Br icit -P 
Boits | 
Bolts: I 
Washers | 
Nuts | 
IF Feath rin 

| 

| 


IBoit 


909 


coupling 19 
Flex Hosd- 


Eë bump Duct Support 


| 


E thering 
Installation 
rope er Feathering Pump 


Se 11 Supply 


ER 


EXbOW 
El opéller Feathering 


ND CON) ONU UU 


HEI 
NP CD 


Ë 


Tube Assgmb Bei 
Tube Assembly 
jBrackét 


Sopa pes ps 


QUI 


AN3-5A 
AN960-10 
AN365-1032 
32P275 
32P273 
ANh-5A 


¡Bolt 
de 

¡Nu 
Bracket -Pr 


— 
| 


Bolt 


-Progeller Feathering Line 


VI 
" 

ads ni Feathering Line 
er Feathering Line 


AN960-416 
AN365-428 
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RESTRICTED 
AN 01-5M- 4 
SECTION lI— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIXED EQUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 


- UNITS 
MAJOR ASSEMBLY PROPELLER ANTI-ICING 


PER 
ASSY 


BRITISH 


PART NUMBER NOMENCLATURE 
(A) 28P5125 13 Fluid Tank, | 1 
i anà Fluid Line 
, less Electrical 
tión, see appropiate 
section 
28P5061 Fluid| Tank dë Pump-Anti-Icing di | 
, | I Installation 
so ja : 25P5059 i Tahk- -Icing 1 
80 EE | Cap i, Adjuster Assembly | I 
80 26P5065 Fel Ang Rod Assembly l4 [pz 
80 | 28P5063 Br da ssembly-Tank 1 
80 FEA 20750632 Bræck ssembly-Tank : 1 i 
80 AN960-DU1 * Wagne 2 
e0 | | AN365-D428 * Nui 2 : 
80 | 4 | | 28P5062 Bråckét-Tank 1 
80 5 i 28P5061-6 Br ei t L ` i : 
| 80 6 28>3061- TL Br Si x 1 
120 | 7 28P5061-7R Bråcké 1 
89 8 | SE DA | zd ti-Icing (e 15) ^ | 
on i AN4-DDOA * i 
(80 | | ANS60-DU16 * mal he | 4 | 
8c AN365-D428 * | Nut 4 
80 I 9 23553 : EUR sembly Te |d 
80 10 | {El ul” 2 
¡80 11 "Cook: hut -off il | 
|80 | 12 Nippl |1 | | 
180 | 13 | FIL Dig-Res rictor 2 | | | 
180 | 14 Tul EE . l | 
180 | 15 | Tue-Assembly 1 | i 
180 € | Tube- 956 qmo l 
80 | 17 ni e- a smb Y È I 
80 | 18 Tube-Assembjy 1 | ! 
180 | 19 | | s. 1 I 
80 | | | | | Coupling | 8 | 
£O i | 1 Nut, 8 
180 | 20 | Tube-Ass mb] jy L.H. |l | 
1GO 21 | pup Ass mojy å Uv RH [d ! | 
80 22 | Pat e-Ass¢embiy È LH. du 1 
180 1 22 | | i issémbiy R.H 1 | d 
130 Pd Cenni ne da E 2 | 
i80 | Nut | 2 | 
leo | | | Cap er Firewall 2 | | 
; ! CadplingiFi -yewall 2 | | 
i ! Tube As34mb2 y-Flexible 2 i 
¡Codpling | (@ 19) 2 
| ì iFiytina- 3 j^ 2 
Fitting-Nut 2 ! 
; di ASS mbly-Flexible | 2 f 1 
i Br credi | L.H. |l i i 
| | I 28551 Brackgt | R.H. |l l i 
| | | AN3-5 * Bolt | 2 | i 
| i | Q7102-10 aL Washe | 2 | i 
180 | | | AN365-1032 * Nu | 2 po | 
50 | AC811-HT4D Pies g-Unidn 2 | | i 
ì | | ACB11-BT-4CS ` | FI HN 2 | 
I i I! | I 
| | (A) PBY-5A Airplang up t la including Serial No. 46587. | i 
i i 
i | * Asterisk notes |attachin Se a I | 
DH 
Å | | 
Pol i | 
be | 


bh 
[99] 
Où 
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| 80 


WW 
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c È 5 E Ooc ¡RES 
W GO UJ COLO Ly LA E^ 


OOD oc OG 


Jomxnoew 


GROUP 
MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


28P5060-29 
28P5060-30 
AC811-T-1C3 
AC811>BT-4D 
AC811-FT-4p 
28P5060-14 
28P5060-15 
22Q180-2-3 
2823003 
Q90844-8 
ANS20-10-16 
‘AN365-1032 
icct-D 
AC811-T4CS 
AC811-BT-4D 
(A) 28P5539 


28P5536 
28P5059 
AC42B3581 
2825065 
28P5063 
28P5063-2 
ANQ60-D416 
AN365-D428 
28P5062 
20P5537L 
28P5537R 
TEE HA 
AN4-DD1O 
Q812-8-6 
AN» -DD7A 
AC372-D428 
AC765-1D 
AN914-1D 
712-1-A 


ANO7Ó 4-38 


AN7h6-5 
28P5539-6 
28P5539-7 
NAF213827 -4D 
AN822-4D 
NAP213830-4D 
28P5539-14 
28P5539-15 
AN832-4D 
NAF213830-4D 
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SECTION li-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


EBEN 


(A) PBY-5A Alrplahes 
PBY-6A Airplanes 


Asterisk note 


uu LU rH 


FIXED EQUIPMENT 


PROPELLER ANTI -] 


3 


Tube Asse 


Tu 
FI 
PI 


( 


C 
1 
3 
1 


| 


Fittihg-Nut! 
Prope ter -Anti-loing Fluid Tank 


ction) 
F m Pump And Tank Installation 


| Brackbt -Assembly-Tank 
Bracket - ssembly-Tank 
Wa hep 

Nut 


NG 

4/5] 6 NOMENCLATURE. 
moly L. 

be Soe R 

ti 

ti; 


lebve 
e: 


ng j(@ p) 
tting- Blepve 


Pump and Fluid 
š Line 
mplete, ess Electrical 
stali Lati n, see appropiate 


Tank-Pluid-Anti-Icing 
Cap-Af juster Assembly 
Sobnding Rod-Assembly 


Brackbt-lank 
Su pore -Tank 


Pump-Anti-Icing (@ 21) 
Bolt 
Space 
Bolt 
ck 
Cobk-Bhur -Off 
Elbow 1 
Filte ti-Icer Fluid (@ 21) 
Elbow 
Hope 
ES ane 
Tube-Assbm 
Tu e-hssbm 
ConhplîngkHB indes 
Elbow 
Nu: 
Tube-Asspmbly 
Tube-Assembly 
Co a nda 
Nu 
Sebiai N 8 to 46638 inclusiv 
Se | ND. " 9 and on. 
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SECTION Il—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


LEMENT PROPERTY CLASSIFICATION 
MAJOR ASSEMBLY R ANTI-ICING | PEU 
PART NUMBER | NOMENCLATURE | j BRITISH 
| 1 
20P5539-9 1 
AN832-4D 2 
NAPO1 3830-4D 2 
5 1 H 1 
} | ng -Alssembly R.H.| 1 
80 Conplting-Bulkhead 2 
[Se | | | Nub | I 2 
| 80 22 | d | Tub ink - Abse bly L.H. 1 
80 E20. Zi | | Tubink -A8sombly R.H. | 1 
Bü. BS Tube -As sembly-Flexible 2 
8°] 25 | | Brkckbt L.H. | 1 | 
80 | 25 | | | Bracket | R.H.| 1 | 
ES NE 38 p I š 2 
80 , 213830-4D | Nut | 2 
So I 24 | G3014-8 | Tabe- P^ Kat y-Flexible 2 
80 | ANS15-hD ! | Union! 2 
180 | 26 | 2025539-16 i | Tupe- a y 1 
E | 26 x 2355599" 217 | | Tube- Assembly 1 | 
0 i 3 i Clip- Tube 2 | 
30 i | Q908A4 | Clip-Hose | 5 | 
80 | i | Q5106-D10-9 * Screw | | 5 
EN | | AC372-D1032 * | Nut | 5 
80 | i AN815-1D Un! on| l ! 
H E l i $ È i 
| | | ME | | | 
| ! | | | | | | | | | | | 
i | NEUE : i 
| | Í dl ! ! 
x (nk x 
I i | | | | 
: | * Asterisk notes BCE | 
. i i P 
a UN | 
i i I i | I | | | j I 
Td] SEE aed | | 
| | i H T H i 
| MAU ENTRO | 
Bs | | | 
po | | | | | | 
| ! I i 
i | i | Í | | | 
e cu i | E li | 
È di | EN | | 
H E H H 
| E | B | 
i i i i 
| | | | | | | 
i | | | | 
U x | | | | 
| TETES | 
| | | 
| dii | 
i | | | 
i | | | | i 
i | | | | 
í 1 H 1 š 
| BEE | 
| | A | 
| | | 
| | | | 
i 
| | I 
i H 
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SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| : GROUP SOUPE qm PROPERTY CLASSIFICATION 
| FIG. | INDEX| 9! POWER PLANT | 
NO. I NO. | €; MAJOR ASSEMBLY ; INSTALLATION 
K TALLATION i $: S. 
NOMENCLATURE | BRITISH 
A) 28D5000-4L  |Enginé Cowl lation lH. 
81 ME 28D5000-4R Enginé NE Installation R.H. | Ref]. 
81 3) 28D5000-5L Engine Cowl Installation L.H. | Ref 
81 i (B) 28D5000-5R Engine Cowl Installation R.H. Ref] 
SL dei | (A) 32D005-70L Nose de ASSCHDIY- Engine L.H. I 
8111 n 32D005-70R Nose Asseribly-Engine R.H. |l 
8111 3) 32D005-80L ¡Nose Cow A$sembly-Engine L.H. I 
8 1 | | (3) 32D005-80R | Nose dow. ES ibly-Engine R.H. i 
112 | 28D1023 | ! seine Nose Cowl 
81 i 28P5033-2L GP t insi allation-Propeller |l 
È i MES i Control Pulley L.H. 
a | 28P5033-2R ét installation-Propeller |l 
ae | bod Control Pulley R.H. 
| 8113 | | 28P5034-L | rac vet tr opeller Control 1 
H H H i P 7 t 
. i Log dd) di Pulley L.H. 
8113 | | 28P503h-R | | ¡Brack bt- -Propeller Control 1 
| E Í |] ' Pulley R.H. 
| 81 | | 32D020-2L | Coyer|as ssenblylEngine Cowl L.E. |l | 
di. i | 32D020-2R ¡Coyer¡A s$embly Engine Cowl R.H. 1 
8114 i | 32D024 -2 | ¡Pañel ¡As ssembly-Engine Cowl Upper) 1 I 
81 I 32D021 -2L | | Panel As embly-Engine Colw-Left | 1 
| | | ME Í .| Side L.H. | 
81 | i 32D021-2R | | Panel |Assembly- Engine Cowl-Left |1 
| i | E | | | | Side R.H. | 
8115 | i 32D021-18 | ¡Pañel, Sub-Assembly-Upper 12 | | 
| í S i i | Left Side L.H. SE 
8115 i 32D021-19 | | Panel |Sub-Assembiy-Upper 1 | | À 
Lcd] | | | i | Left Side R.H. | i 
8116 | i 32D021-20 i | i ¡Pañel'Sub-Assembly-Lower 1 i i 
| | | po Left Side ; ! 
| 8117 | 28D1031 i | | |Clip- gine Cowl Trunnion | 2 
Fr bol MEME i Closed Type | 
{8118 | | 2801034 | | [Bo Lt Qro ee Cowi-| 2 ! 
| | | i | | | Í ! Trunnion | 
i 8119. 28D1056 E AB d [spping- Engine Cowl Cover |l | 
| | EE bj Support i | ! 
| 81 | 10 | | 32D021-13 bo Hinge | Pi 1. | I i 
181111 | | 32D023-0 | | Dod» Asse mb a Engine Cowl [1 i 
| 81112 | | 32D020-6 | | |Hinge|Pi i | 
i EX i 320022 -2L i (Pane) |a a e Engine Cowl- 1 
MEE GA? lum Side L.H. 
i 61 | | 32D022-2R | | |Pageljassembly-Engine Cowl 1 | | 
I “hh Right Side R.H. | 
| 814 23 4 32D022-6 | | | ¡Papel Sub -Assembly-Lower 1 | i i 
ME dë | | M Right Side | 
i 81/34 | i 28D1030 od | (Clip-Engine Cowl Trunnion- l i I 
JA ME f | b | ME «| Open Type | i I | 
ELI 9 | i 28D1056 i Spring-Engine Cowl Cover |l | | 
-— | i Support i 
181115 NSCO27 | | Sppin 3 | ! 
i di | 16 32D022-7 Panel: Sub-Assembly-Upper SÉ i i 
|| | | 5 | | Right Side L.H. | 
I i| 16 32D022-18 | | |Pahel|Sub-Assembly-Upper È | | | 
| | | | | | | | Right Side R.H | | 
i | (A) PBY-5A >. s|up|to;and 1 eluding Serial No. 46609 i i 
i | | | i 
| | (B) PBY-54 nil es Septal N BE to 46638 inclusive. | | 
I | | PBY-6A Airplanes ment x No. 16639 and on. ; | 
H | | i I | i | 
oo | | 
[| Rog 
š | i 
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: GROUP POWER PLANT 
E| MAJOR ASSEMBLY ENGINE COWL INSTALLATION i 
P PART NUMBER | NOMENCLATURE BRITISH 
32D022-15 1 
32D044 Hinge Pin-E gine Cowl 2 
19 28D5026-7L Plate+Enginè Côwl Support 6 
2805026 -7R Plåte+Enginé Cowl Support 6 
28D5022-L PlátelEngin cda Support 2 
28D5022-R Plate+Engine Cówl Support 2 
| 28D5026-6L PlètelEnginé oen Support 12 
81 28D5026-6R Plate+Enging wl Support 12 
81120 | 28D1029 Bushing-Eng ne |Cow1-Rubber 26 
81 AN4-7A * Bolt | 52 
| 81 AN960-416 * [Wathep | | | 52 
| 81 | Q7102-AL416 * |Washer-Insulating y 52 
| 81 AN365-428 * Hub 52 
| 81 AN5-10A Bolt | | 26 
| 81 | AN960-516 Washer | 26 
1 ! | AN365-52h Nub | | 26 
81121 32002974 ES Cok Rear |l 
81 | 22 32D030 | support -Engine Cowl Rear Upper |2 
81 | | | 28D5000-6 Skirt Engin Cow ri 
ij : | 28D5000-7 |Skirt Engine Cowl 1 
| 81 | 28D5000-8 Fe Enia Cowl 1 | 
¡81123 | | 28D5013-L . Support-Top| Cowl Flap J | 
| 1123 | | 28D5013-R Subport-Top Coyl Flap 1 
i 81] i | AN3-5A . Bolt | 6 
81 i | G7102-A10 Waghep | | 6 
| 8i! i AN365-1032 Nut | | | | 6 
| 81 | 24 | 32D031-0 EM Engine Cowl Flap 2 | 
| 81 | i | 27008-AL21-.064 Washey | | 2 
ial i | AN310-DD5 -Castle | | 2 | | 
| 81 | 25 , | 32D010-i6L sapor gine ICowl Rear 2 | 
[81125 | | 32D010-16R Su poft- -Wngine|0owl Rear 2 | 
1801 28D5025-L > Pláte Enginé C wl Support 2 | 
| 81 | 28D5025-R Pldte+Enginé Cowl Support 2 | 
31 | 32D010-15L Support -Eng ne Cowl Rear 2 | 
| 81 32D010-15R | Sut port ing neiCowl Rear 2 
i 81126 | 380035 Lu Engine owi Rear Support 4 
di Gi | 27 | 20D5010-2L Suppor t. ing ne|Cowl Flap 1 | 
! 81 | 28 28D5010-2R Support 2 ingine ¡Cowl Flap 1 i 
; 01/29 | 28D5010-0 Support- $ gine |Cowl Flap 2 | 
| 81:30 | 28D5010-3L Support Zë ne|Cowl Flap 1 | 
| 81 131 | 28D5010-3R Su Gab ingine|Cowl Flap 1 i 
i 81 | i | AN3-10A Bo | | | 12 
181 i | Q7ÍO2-A10 Weihe: | | 12 | 
| 81 | | | AN526-DD1032-7 iSerew| | | 12] 
ll | | AN365-1032 - | Nag | 12 
i Gli! | AN365-D1032 Nu | 12 
E noa 32D019-2L Support sembly-Engine Cowl Panel | 1 
i & | 32 | 32D019-2R Support e ssémbly-Engine Cowl Panel | 1 
181133 | | 32p5011 Tie Réd-Engine |Cowl 7 
: 31; j AN960-416 Wa he? | 28 | 
| 82 i | AN315-UR Nut | 14 
1811 | | AN365-428 mot | 14 | | 
H i i ! 
I | | | 
| | * Asterisk notesjattac m. part | | 
| 4 
| | 
| | 
Í 
H 
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SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


| (B) PBY-5A Airplanes 
PBY-6A Airplanes 


$ Parts so coded| ar 


(A) 28D5051-L 
S1 | | (A) 28D5051-R 
81 | | | š 28D5051-6 
81 | 34 | | 2805055 ^" 
1 
81 | 35 | ANH3-16 
81 ANO16-Ch16L 
81 | | AN320-4 
81 | 36 | awh86-4 | 
81 | AN23-10 
81 AN960-C10L 
1 | AN320-3 
81 | AN316-4R 
61 | 37 | 28D5052 
Så 138 | ANh3-5 
31 | | AN960-Ch16 
EN AN310-h 
811 39 | 28D5053-L 
81139 | 28D5053-R 
21 | 40 28D5053-8 
81 | || 28D3005-2 
EL | 41 i | 22D3005-1 | 
i 
EL 143 | 26D2013 
S1| 44 | | 2802014 
81 | | 28D3005-6 
61 | 52 | | 28D3005=7 
81 | 43 | 
| el. go 
81 | 
En I N3 
| 81| a5 | | $ 28D5054-L 
i t 
| 81.145 | š 28D5054-R 
| | >. Ç 
| g | 46 | (A) 28D5004-1, 
BL LEG | | A; 28D5004-R 
| 81146 | (3) 28D5004-L 
| 81; 46 | I E 28D5004-R | 
MON i 28D5004-111 
| 81 I 28D5004-11R 
81 | | | AN510-10-7 
| 81 AN510-10-6 
| 81 28D2011 
| | 
| 
| | | | (A) PBY-5A Airplanes 
i 
| 


POWER PLANT 


Se 
Se 


1 fla 


1 


& 
ls Anti ets L.H. 
me) Ins tall ation-Exhaust 
i Anti-Icing R.H. 
Push Rod |Sub-Assembly 
GE Cowl Flap 
! Special 
Ey Bolt | 


vi iş- UE End Adjusting 
poe 


tie 
-Udper Exhaust Anti- 
i icing L.H. 

"1 Flap-Upper Exhaust Anti- 
| | | Icing R.H. 

Di e-Gowl F lap Mounting 

‘Bearing Assembly-Engine 

| i 1 Cowl Flap Special 

[Beåriåg -Engine Cowl Flap 

Special 

-Engine Cowl Flap 

Bolt 

[eose tzeta Cowl Flap 

Begri g Assembly-Engine 

| | Cowl Flap Special 

Bearing g-Engine Cowl Flap 

bod Special 

|Bui hing-Cowl Flap Bearing 


alle 


x 


iBushimg-Cowl Flap Bearing 

oe GE Í 

i Nu 
Cowl EA Exhaust Anti- 
Hi 

i 

di 

Å 

1 


Á 


PA 

Rubbing Pad 
Rubbi g Pad 
Screw 


Screw! | 
TT p embly-Engine Cowl 
Flap 


| 


to luding Serial No. We 
ia HEES? to 46638 inclusive. 
Bi 16639 and on. 


pa 


A RR He P 


` 


| 


ca [on ali den 2k and PBY- 64 wa 


! 
I 
I 


PROPERTY CLASSIFICATION 


BRITISH 


© Co CO 


pp E 


Co 
pH! 


op Co CO GO 
Eo 3 p p) 


D QO m Co 


FI gap 


p3 


CO Où CO OO 09 CD CO 
ja p pr p E 


Gi 


18 


28p2011-2 


MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


28D2013 
28D2014 
28D5005-L 
28D5005-R 
28D019-5 
28p2011 
28p2011-2 
2892013 
28p2014 
20D5006 
28D2011 


28D2011-2 
2802013 
2892014 
2895002 


28D5002-8 
28D1035 
28D3005-3 


28D3005-5 


28D2013 
282014 
28D3005-2 


28D3005-4 


2852013 
28D201+ 
AN386-2-8. 
AN320-3 
28D5007 
28D5011 


20D5011-6 


2853015 


! Q7102-A1516 


22F191-7 
28D2010 

ANh-7A 
AN960-116 
AN310-4 

32D028 

AN3-7 
Q7009-AL13-.064 
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POWER PLANT — PROPERTY CLASSIFICATION | 
ASSY 
| ot BRITISH 
RT 
| ! 
| art e-Engine Cowl Flap 1 
| Bushing-Engine Cowl Flap Bolt|1 
| Bushiris-Eagino Cowl Flap 1 
lap Assemb ye ide Cowl 1 
lep A bed ide Cowl 1 
. | Lever lA sembly- Cowl Flap Control|l. 
E cuf Bearing. Asset Days Engine, Cowl 2 
| et T6 | lap 
| | Bearing A Cowl Flep 1 
| Busbing-Engine Cowl Flap Bolt |l 
| Bus ng- -Engine Cowl Flap 1 
Flap Alsssemblly-Lower Left Cowl 1 
| [Beering As Bschbly- Engine Cowl 2 
. | | | | [Flap 
| 5 ring-Engine Cowl Flap 1 
| B Engine Cowl Flap Bolt|i 
i CB naine Cowl Flap 1 | 
| gine Cowl Oil 1 
| | Cooler 
ube- Cowl, Flap Mounting iL 
Fitting- -Engihe Cowì Flep Center |l 
| Bears ing As sembly-Engine Cowl 1 
I E | Flap Special f 
besirink- -Engine Cowl Flap il 
| i i | Special j 
Bushing-Ehgine Cowi ue Bolt |1 
: Bushing-Engine Cowl Pla 1 I 
pears ng E -Engine cond 1 | 
I Flap Speciai 
EE beats ing Engine Cowl Flap 1 
E M A i ¡Special 
i Bushing-Engine Cowl Flap Bolt li | 
| Bushing-Ehgine Cowl Flap 1 | 
| | [aper Pin | 2 ! 
| Teper Pin i j I 
I Nut- Shear | 3 i 
| lab Akscht) -Bottom Cowl iL | 
| pespune Assembly-Engine Cowl 2 | 
| | Bottom Flap 
il SE un Cowl Bottom aL: 
| i | Flap A | 
Fo] ru -E ca Cowl Flap Bolt |1 | 
| | Bus Da EE Cowl Flap 1 i 
| Bol a owl Flap Special r 14 - 
Nut-Engin Eur Check ` {14 
Washer I I 14 
Wesher| 14 | 
pce e Cowl Flap , i i 
Bolt. ER, 6 
E Si 6 
TE | 6 | 
pacer-Engine wl Flap Hinge 2 
bal | | | 2 | 
1 | | + | 
| 
i | 
| | ; | N 
| x i 
| | 


| RESTRICTED 
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x SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


i ri GROUP a p p ERTS s å 
sel SEX POWER PLANT UNS PROPERTY CLASSIFICATION i 
NO. | NO. MAJOR ASSEMBLY ENGINE COWL INSTALLATION li TER TE A, =l 
j PART NUMBER [21314] NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
å 
f 81. AN310-3 
3 ol 28D5019-R 
E ei 28D5019-L 
| 81 AN3-4A 
| 81 Q7009-AL13-.06% 
| 81 | AN365-D1032 
| | 
| NACE LE COWL INSTALLATION 
3 
| 82 | | 28D3000-80 . |Nade Go? EK llation Ref ! 
| 82 i1 | | 28p3000-8 i nel- od Cowl Support 2 
4 182 12 : 28D3011 Chair j de sembly-Nacelle Cowl 1 
| i | Fl | j T L | Support 
| 8213 | 28D5014-2 Sudport Assemblly-011 Cooler 1 | 
i | bi n ME Fairing 
| 82 hb | | 28D5020 - |Support As semb] y-Nacelle Cowl 1 
U | E | Cover | 
I 182 15 | 28D5015-2 Panel las sem? hy acelle Cowl-Upper |i 
| i82 16 | í 28D5015-11 Co D inter Crank Socket d 
E 82 |7 | 28P5053 Bearing Assembly-Starter Crank |1 
| 82 | i 28D5D15-15 Filles -5 E Crank Bearing 1 | 
| 82 | | AN23-9 iCldvis Bdlt 1 
| ; i Q7007-AL13-.061 i Washer 1 | 
j 2 AN320-3 | | Nut- -Shear | Li 
1 82 18 i 28D5016 Panel las emtly-Nacelle Cowl Left Pos] | | 
i 82 i9 | 28D10k9-15 L [Hinge [Pin 2 | | 
di 82 |10 2825017 |Parel Asdemtly ivacelle Cowl Ri ght jl | 
i 82 |° i 28D1049-15 Hinge Pin 2 
ì | 82 | 11 28D5018 Dogr Assembly-Necelie Cowl Bottom |l 
| 82 112 32044 -2 ¡Hi ge |Pin 1 
| E | ! 28D2006-50L Dogr instal Jats Br -Nacelle ud a 1 
4 j bog i i ear | 
| | 82 i | 28D2006-65 Dodr Installa on-Nacelle Cowl 1 | | 
^ Oe M | Rear R.H. | 
Ñ | 82 113 | 28D2025-0 Flenge idée Nacelle Cowl i | 
; 82 ¡14 28D2025-1 Flange Asse bly-Nacelle 11 i 
| | ii | ! Cowl L.H. 
1 | 82 ill i 28D2025-15 | laned Assembly-Nacelle 1 | 
: | i MEN Cowl R.H. D | 
| 182 115 | 20D2006-31 | pede Assembly-Nacelle Cowl Rear |l | 
| 82 116 | 28D1037 | ISugport-Gowl Door Spring 4 E 
| 82 |17 i 20D1038-3 A 5 prind- Cdwl Door 2 | 
| | 82 16 i 28D2006-30 | d-Odwl oor Spring 4 
i te [19 i 28D2015 | m ‘ing Cdwl Step Door 2 | 
d 82 ¡20 | 28D2006-36 inge Pi -Cowl Step Door F 
| | 82 21 | | 28D2006-h Ip Dod Assembly-Nacelle Cowl Rear |l i 
| 188 22 | 28D2006-3 (Do Assdmbly-Nacelle Cowl 1 | ! 
; | bi | | | Rear L.H. i 
|. |82 |22 | 28D2006-41 Doar Assembly-Nacelle Cowl 1 | i 
: | | | | MESS Rear R.H. i 
| 182 (16 | | 28D1037 Sugdpont-Oow1 Door Spring D j 
| 189 117 28D1038-3 lSprling-Cdwl Door 2 | 
i | | 
| x 
| | 
1 
d i 
i 
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SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


f |r| GROUP POWER PLANT PROPERTY CLASSIFICATION | 
eee 
NO. xL MAJOR ASSEMBLY NACELLE COWL INSTALLATION asy | US | US. 

Ri PART NUMBER ln]2]3|4|s]|ê NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 

o2 | 18 28D2006-30 Pi -cŷwl| Door Spring y 

82119 28D2015 Spring-Cówl Step Door 2 
82 I 20 28p2006-36 IHinge|Pih-Cowl Step Door : 1 
82123 | 28D2006-5 Door ssemb y-Nacelle Cowl Rear | 1 
82 | 2% i 28D1049-17 Hinge|Pi 4 

ei 28P5520 [Step ins allatjon-Nacell le Cowl R.H. 1 
82125 i | 28P5519 IStêp Assembly -Nacelle Cowl 1 
82 i (A) 28P5035-2 SE Installation-Nacelle r 
82 B) 28P5035-210 Fipovall Instat) lation-Nacelle Re 
82 | 26 | A) 28P5035-7 Firevall|Sub-Assembly-Inboard L.H. | 1 
82 | 26 | B) 28P5035-201 Fipewi li|Sub-A$sembly-Inboard L.H. | 1 
82 | 27 | | (A) 28P5035-32 Firewall | Sub-Assembly-Inboard R.H. | 1 
82 | 27 i (8 28P5035-200 Firewall | Sub-Assembly-Inboard R.H. | 1. 
82128 | | (A) 28P5035-38 Firewall Sub-A sembly-0utboard L.H.| 1 
82 | 28 | 3 28P5035-202 1 ' 
82 | 29 | 28P5035-53 Firewall+Sub-A sembly- Outboard R.H. 1 


Fi m Sub-A sembly-Outboard L.H. 


I 


| 
| 
| 


| 
cliding Serial No. 46638. |; 


| (A) PBY-5A Airplanes 
| | (B) PBY-6A Airplanes 


Co 
o 
= 
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ED 


— 
< 


ESTRI 
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(VS-Add) Hun 19/104 AMO IAN Y—E3 ombr 


GROUP 
MAJOR ASSEMBLY 


Jmaxnoew 


(A) 28F6047-3 


4 51802 

| 3 C-57461 

i # 101731 

| # 10-20809-1 
# 68-13 

| 28F6047-11 

23F6047-26 

| | 2876047-27 

i | 2871596 


AN520-10-6 
AN960-10 
AC372-1032 
28F2019 


VI Ww TO 


28F6809 
28F2026-0 
28F2048-6 


| | 28F2095-6 


| | 28F4059 


Q812-8-26 
AN4-DD13A 
AN960-D416 
AC372-D428 
28F7931 


© Co CO) 
ILA 


AN960-10 
AN365-D1032 


D C5 OD 
CU) La 
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AU 


PART NUMBER 3 


Navy Type NEP-2 


# 
# Navy Type NEB-1D 
# Navy Type NED-1 


i AN526-DD1032-10 


(A) PBY-5A Airplanes 


* Asterisk notes 


POWER PLANT: 


ARY POWER UNIT INSTALLATION-PBY-5A 
415165 NOMENCLATURE 


Unit Installation 
Power Unit-Eclipse 
| 699-1-A 
Geherator-Eclipse 638-1-A 
Bill gel Pump-Eclipse 543-1-A 
Carburetpr (e 21) 
Aukil a Flat Chamber (€ 21) 
Tgnitllon| Harness (@ 21) 
| abasto.. (e 100) 
| Spark! Plugs! (€ 100) 
|T bin -Exhaust 
{i | Tubing-Asbesto 
Tupe ssembly-Fuel Line 
er Power Unit 
| paier Support 


uxiliary Power 
Unit Exhaust 


Aukilfiarfyy Ppwe 
Auxiliar 


* | Sc oul 
* | Washe 
* N I 
joes B i 
| | 
| i ! Opening 
io Power Unit 
uj let -Aux ia Power Unit 
| pr | E Pipe 
Power Unit 
| 


I | | | Exhaust-Water Seal 
|O ih 


QubLek.-Auxili alr 
| | | | Bilge Pump 

Hose- uxtliary Power Unit Bilge 
Pump Suction 

PE xiliary Power 

Unit Bilge Pump 

se- haxtiibry| Power Unit Bilge 
| | | Pump Outlet 

Hose- Flexible Fuel 

SR ne, Mu fi r Auxiliary Power 


st Be 
I. 


i Unit 
Brace av! il ary Power Unit Pulley- 
Il Bottom 
| Brace}Au ilhar 


arise anta ker]? Pose Unit Pulley- 
L | | Forward 
Pulley-Auxiliary Power Unit- 
| | Starting Cord 
spacer 
Bolt | : 
Washeb | 
Nut | | 
Strap-A Aukil| ar 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Power Unit 0il 
L | Tenk 

Screw 

Walshe 

Nu 


| 


de Unit Pulley-| 


PND PPHPPPHPPPPH HE 


FEE OPENER H F F F BR P o P FP FE D 


ding Serial No. 46638. 


PROPERTY CLASSIFICATION 


U.S. 
NAVY 


U.S. 


ARMY | BRITISH 


200 © COCO 
GIO) VI LUI 


00090) 


» | INDEX 


20 


22 


TO D FO fo TÔ 


UI UY LN Lu CO 


FO MN OLO ON OW 


PART NUMBER 


| AN914-1D 
| AN878-6 


GROUP 


—h 


MAJOR ASSEMBLY A 


28F6054 


AN515-DD8-7 
AN365- D832 
AND. -5 
AN960-D416 
AN320-4 
28F6055 


AN515-DD8-7 
AN365-D832 
28F7557 


AN526-DD1032-8 
AC372- -D1032 

AN! -DD20A 

AN 960 -Ah16L 
AC372-D428 
3752-6-036092-25 
fp-ih59h 


2865545 


AN842-6D 
AN878-6-76 
28P5166-4D 
ANQ24-10D 
AN844-6D 
AN878-6-80 
AN840-6D 


28G5186-6 
-160 


Asterisk notes 
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n s Installlation-Auxiliary 


Nut 
Brjacket 
] 


| 
Screw 


Nut 


Brac? jet Au Hl 


is 


seg 
Ny it 


ndis 


| wdsne 


Nut 


Hdse-0 


Muff 


Fitti ow Hose 
Hase ! 

F ke Special Bulkhead 
Nut -Bul ead Fitting 
Fitting Sse Elbow Hose 
Hase 

F MM 

Fitting 909 x1 ow 
Filtting- Special Hose. 


Hose 


E d 


le 


| 
| 
ku 
r | | 
| | 

| 


Float Chamber 


| 

| 
Jau ¡lidary Power Unit 
Muffler 


TUM ID PR 
F 


Lary Power Unit Fuel 
Strainer 

(e 75) 

(See Figure 174) 


Line Wie 101) 
+ uxiliary Power Unit 
| Exhaust (e 21) 


01 
i 
er 


| Š i Power Unit 
ia ch 


: UNITS | 


PER 
ASSY 


FARO TOTO dmm H 


FE I a DO FOOD EHESIO TO TO 4645. P Fu 


BRITISH 


PROPERTY CLASSIFICATION 


————————————————— O O ER INIL DON 


AN Di -5M-4 
SECTION ll GYLL? ASIENTO FARTS LISTS 


| 


GROUP 


Í FIG. | INDEX 


OMXMAD AN 


NO.| NO. US. U.S È 
PART NUMBER NOMENCLATURE | BRITISH | 
(A) 28P10010 wep Unit Installation 
# Navy Type 1A Auxilia Pbwept Unit-Lawrance 
|s SES | | | | A 30D 
Sh [1 | | 20MX70B5B | Generator | 
l| [eR HE ; | 
8h | | I AN6-22A * Bolt | | | 2 
Bi | | AN960-C616 * Wa Her i | h | | 
EN | | QSISC-12-20 * | Space} | | | $ e 
84 | AN960-D616 * [Washep | | | 8 | 
84 | AN365-624 *|Nu | | | 4 | 
181 i 28210008 Support Install ation-A.P.U. Ref 
EL | 2 | 28P1 0077 Drip Pan) Asbembly-Center 1 | 
i13 | 28710076 Drip Pani Asbembly-Aft i | 
84 4 | 28710073 -| Drip pani Assembly-Forward 1 
84 15 | 28920008 e Gasket-Al +5. Support 4 
84 | i* Scbewi | | 4 
T | | AN96 * (oe | I y 
ax: | Q7007-R13-.031 * oc i 4 
84 i QSLOD-6-14 * i Sp 4 
84 6 | | 2810061 Cohnebt bas. PLU. Exhaust Duct- ds 4 . 
| ME | ¡Flexible š 
184 | T | | 28P10064 | [ozbmp| aspenbly[a.P .U. Exhaust 1 | 
i i i "Duct ~ 
En 8 : Flange-a,P.b. Exhaust Duct 4 
E» ISerew| 1 | | 8 
¡94 | I Washer | 3D 16 | i 
rah D { | å 
| | Í | ! Specef | i i 8 | 
185 | | Nut | | | | 8 | 
¡94 19 | | Gebket-A,P. U. Exhaust Outlet + 
EN 10 | | Tube-&. PjU.|Exhaust-Flexible 1 
84 | | ANS-5 * {Boit | | | 3 
84 | AN960-C10L * |Washef | | 3 | 
84 i AX960-C10 * | wabher | 3 
8h | | AN310-3 * Nut | | | 3 
(Si 11 | 28P10088 | |StP1p[A.?.U] Exnaust Tube- 1 
" | ee ae EE | Asbestos 
3% i AN3-5A * [Bolt | | |: | 1 | | 
! | AN960-C10L * | Wapheb PO o4 2 | 
| | AC372-1032 : * (Nut | í | | p i 
12 | | 28F10118-0 Box Absegoiy-E]eo trical-Generator |l | | 
— Le A | | ¡Terminal 
i | 28E10147-6 ` Esa Terminal 1 | | 
| 28#10147-7 | Coyer+Geherator Terminal Box 1 | 
i | 28811037 I i |Idgntification-Electrical- 1 i 
E iat <. | | |A.P.U. Generator I 
L AN3064 - 28 Pi ting- onfult ‘Straight B Li | 
| | AN3066-28 Nut-Conchit|Fitting 1 | | 
13 Í | | DE Drain 1 | i 
mi. Oil Temperature Bulb (F.S.S.C.) E | f i 
| 26-6-10002 on S stim inspellation-A.P.U. l ! ; i 
i 15 | 3141-5-10D | Tritting-Tee (@ 9) : 1 i i 
16 i 3152-2-iD | | cap (e d 1 | i 
17 |: i 28-0-10002-9 i Tube-0il|to|Engine i l i i 
28 | | 28-0-10002-6 Tu CH to Engine 1 I I 
i i | i i ! i 
| | | | | | 
| 45 and on. | | | 
i 
| | 
| | | | 
| | | 
| | | 
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Figure 84—Auxiliary Power Unit (PEY.6A) 
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He OES : GROUP : POWER PLANT m PROPERTY CLASSIFICATION 
NO. | NO. | E] MAJOR ASSEMBLY — AUXILIARY POWER UNIT INSTALLATION-PBY-6A lasy | us | US. 
tl saru |1]2]2]4|s[e] — NOMENCLATURE NV | aay | me 
Qh | 19 8-0-10002-7 Tube-Dil polara 1 
& {20 |! 28-0-10002-10 Tubo-011| Return 1 
S} | 21 | | ANG42-10D | |mituzhe-bo0l Elbow 1 
Su | 22 8u0-8D | ibis fosh ` ` 1 
84 | 23 | 8-0-10002-8 | Ë= il! Veht 1 
24 | ok | | 28-0-10002-11 | |Tupe-pil|veht 1 
Sk 25 | AN8H2-8D Fipting-P0°| Elbow 1 
Ich | 26 AN91h-ìD | gei m H 
184 | 27 | | ANSKO- 4D |Fibtihg-Hosb 1 - 
8: | 25 | ¡2 ¡Tube Assegmbiy-011 Pressure de 
S4 129 | : i EE Tube, 1' 
8% | 30 | | (A) 28-0-10002-13 e Ass embiy-011 Pressure È 
184 30 | ! (3) 28-0-10002-15 ME mbly-0il Pressure 1 
184 1:31 | i ANS16-4D | aaa 7 I 1 
ERD M 2885500 Structure A ebe Ref | 
Gh | | 28-0-10001 A.P.UL Oil Pank ahd Supports - ER, | 
bi HM NE. | Installation i 
Gh | 32 | . 28-0-10026 lankiela.P.ol ofl Tank Lower Cradle | 1 | 
184 | 33 | | 23-0-10030 i |AnplelA.P.Ul oli Tank Upper Cradle | 1 | 
| M | "a | | i cross Brace | | 
8% | 34 | | 28-0-10031 langlela.P.ui Oli Tank Upper Cradle | 1 | | 
f i Pa As I Brace 
84 | 25 | | 28-0-10033 |Crpale Abselbly-A.P. U. 011 Tank- 1 | | 
! ' | i e s | i Lower | i 
84 | 36 | | 28-0-10034 | ¡Cradle Assembly-A.P.U. Oil Tank- 1 | | 
A MU I || Topper | | 
84 137 | | 28-0-5021 |A.P.Ul Oil Tank Assembly 1 ! | i 
Bh | | 28P10009 Exhaupt Duct Thstéllation-A.P.U. 1 | f ! 
Dh ` ; 28P10049 Eer: Duct, Muffler and Tube J i I 
| ! i | | | | [assembly-A.P.U. | | 
BL . 38 | | 28P10060 | | Duet Assembly-A.P.U.-Upper 1 | I 
| pi | | | | | | |Exhaust . | I d 
[8% ; 39 i 28P10057 | |Retai Le Aspoubly-A.P U, - 1 | i i 
| | ! | | | i | Exhaust Duct-Upper i i | 
188 | 40 BN 28P10058 | | |Retainer|Assembly-A.P.U.- man i 
| I Po | 5 i [| (Exhaust Duct-Lower | 
85 | | | AN520-1032 ` * | |sepew, | 78 i 
i | | AN960-10 * e her D | | 
apay ¡ 28P10056 | Tube-A.PlU.|Exhaust Duct-Lower | 1 I | 
| 42 | | 28P10059 | Clamp Aspembly-A.P.U. Exhaust |1 | 
| i ! | ¡ [Tube ‘ | I 
1443 | 28P10055 Tube-a PU, Exhaust Duct-Upper x | | 
LE i 28P10067 Bråckét-A.P|U. Upper Exhaust Duct- | 2 i 
| ue | i | [Lower | | 
: 45 i 28P10062 |Bracket- -Å.P|U. Upper Exhaust Duot- 1 i 
i | | | | | [Upper | 
| | AN3-HA * |Bolt | | 6 | 
| | AC372-1032 * [nop | | | ° | | 
i E H i 
| | MW | 
| | (A) PBY-6A Airplanes per al|No SES and on. y | i 
| | i i I 
| (B) PBY-GA Airplanês Ser al|No|s E to 63992 inclusive. | | 
i I i | | 
H 
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SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 
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| | 
Coin IR Hi Exhaust Duct- 
| ¡Flexible 
Clamp |AsgemblyqA.P.U. Exhaust Duct 
* [Bolt bobol 
* IWashey | FU 
€ | oe |. 
Self Sealing Fuel Lines Installation 
Fuel dysiem|In$tallation-A.P.U. 
| [pris Ban As jenbly-A.P. U. Fuel 
| pod |. lo | System Strainer 
niyetig-90 Elbow 
Elbov-Hoše Bulkhead 909 
| (ut Bleed Fitting 
| Hoge-Fuel Line , 
| |Busning-Heducer 
iPidting-Hose 
|Hose-Fuel Line 
(Fuel $ Stréinér (e 75) 
* | ¡Bolt T | 
* | [Wagner | 
* Nut | 
Bughing-Red cer 
| ting- SC ¡Elbow 
| piezas 0° [Elbow 
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TION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


OWER PLANT 


O K FN T HANG INTT-ENGINE MOUNT 
PART NUMBER Fr iz{[3i4{s |e NOMENCLATURE 
28B5000 Mount; Aspemply-Engine 
1Q531-7 Bolt-Engine| Mop t Li 
28P1143 Wa ina -Special Engine Mount Attaching 
AN310-10 Nu gihe Mount Attaching 
28P5003-3 Well Asstnbiy-fxhpust Cowl 
28P5080 Br ut s Drain Gang 
28P3077- 3 allation- -011 Drain 
1P3082-5 


Sc pp r-011| Drain 
Clip- SCH Spupper Attaching 


i 
| 


AN520-10-30 * | Screw 
AN520-10-8 * |Screwj | 
AN936-B10 * |Washer | | 
Q3111-1 * Nub | | | | 

| AN365-1032 | [na | | | 
Type 561 Model 2 |01 i sbr- Vechum System (e 21) 

| 2863016-2 Clip sspmbly- -Flekible Lines 
2803016-3 Clip Assembly- Flexible. Lines 
28P10001-6 Tube Asspmbly- Manifold Pressure L.H. 
28P10001-7 Tube Ass mbly- Manifold Pressure R.H. 
28E5529-6 ` Bolt-Special Starter Box 
28£5529-7 Bolt- pepiel 3 3 arber Box 
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SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


WER PLANT sus | PROPERTY CLASSIFICATION 
INIT-COWL INSTALLATION |,sv | us. | us 
PART NUMBER NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
86 (A 28p5000 - Ene m tallation L.H. |Ref 
86 | (A) 28D5000-4R En í Y ee R. Ref | 
86 | È 28D5000-5L Engine Cbwl| Insta lation L.H. [Ref 
86 | | (B) 28D5000-5R Engine Cowll Installation R.H. ¡Ref LN 
86 | i | (A) 32D005-70L Nose Cowl Assembly Engine LH. |l 
86 ` | | (A) 32D005-70R | | Nose Cowl Assembly-Engine RH. | 1 i 
86 | (3 32D005-80L Nose Cowl Assembly-Engine L.H. 1 | 
86 (Gi 32D005-80R | Nose | ow ASS Zei ly-Engine R.H. 1 
86 | 2 i 32D Coveri Assemblyl-Engine Cowl L.H. la | 
8c 32D0: Coveri Assembly-Engine Cowl R.H. l 
6 | hi Hing gel Pin Engine Cowl 2 
6 | 3 | D2029, Bushing- Engine! Cowl-Rubber 22 
86 | à 32D029-4 | Former Assembl -Engine Cowl-Rear 1 
86 | | 28D5000-6 | Skirt je Cowl 1 | 
86 i 28D5000-7 Si Iri Engine Cowl aL 
86 i 28D5000-8 Skirt a le Cowl y | 
86 i | 28D5013-L Support n op Co i Flap 1 I 
86 | 28p5013-R Suppo; L=! op i Flap 1 | 
86 | AN3-5A | Bolt i | 6 
86 i Q7102-A10 Washer | | 6 j 
85 | | AN365-1032 | Nut od 6| | 
86 | | 32D031-0 Hingel | Assenblyj-Rngine Cowl Flap 2 | | 
86 : G7008-AL21-.06h | Washer | | 2 
86 | AN310-DD5 | Nut-Clastile | 2 
86 | 28D5010-2L | Support-Engine| Cowl Flap 1 
| 86 i 28D5010-2R i Support engine Cowì Flap 1 
| 86 | 28D5010-0 | Support «Engine Cowl Fiap 2 | 
| 86 | 28D5010-3L | Support -Engine Cowl Flap 1 
186 | 28D5010-3R | support- Engine Cowl Flap i! 
i 86 32D019-2L | | Support Assembly -Engine Cowl Panel; 1 
| 86 | 32D019-2R | Support Assembly Engine Cowl Panel) 1 
ES i 32D5011 | Tile Rod Cowl FAA 
86 | | i AN960-416 Ë Washer e | | 28 
ES | | AN315-1R Nut | | 14 
186 | | aN365-428 Nut | | 14). 
186 | 8 | 28D5051-6 Pysh Rod Sub- ssembly-Cowl Flap l |, 
86 (A) 28D5053-L a Flep-U Exhaust Anti- 1 
Wm | Pee of Be Icing L.H. : 
| 86 | (A) 28D5053-R Cqwl Flap-Upper Exhaust Anti- 1 
| i | j | | | Icing R.H. 
186 | 9 | | 28D5054-L | Cou? Fiap-Top xhaust Anti- 1 
` | ñ Pella L. | i cing Lu 
i 86 28D5054-R | Cawi Flap-Top kneet Anti- 1 | 
99 | | | ! | |iIcing R.H. 
186 i 10 | 28D5004-L | Fllap As sem Ly JUpper-Cowl 1 
| 66 ii| | 28D5004-R | Flep pe seme) ly-Upper-Cowl 1 
186 | 12 | | 28D5005-L | Flap [Assembly -Side-Cowl 1 
186 | 13 | 28D5005-R Flap Assem lly Side-Cowl 1 
p vg | | 
| | (A) PBY-5A Airplanes E to end 1 pom Serial No. 46609 
i | ' 
, | | | 
| | | i | | 
| | (B) PBY-5A Airplanes ¡Se iall Nd!s hedo to 46638 inclusive. 
| | PBY-6A Airplanes [Se tal No. 46639 and on. 
| | | | TI" 
| | | E | 
| | 
i | 
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SECTION Il—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


m 


i| GROUP POWER PLANT PROPERTY CLASSIFICATION 
| rio. | inDex o a lut 7 
| NO. NO. | £i MAJOR ASSEMBLY y Jassy | ys. US. 
E PART NUMBER — NOMENCLATURE | | NAVY ARMY | BRITISH 
| 28D5006 Åseombky-i -Lower Left-Cowl 1 
i 28D5002 p Assembly Ta. Cowl-011 1 I 
i | | | 1 E 
| 2605007 ë m: | 
| 28D3013 | it do 
B i ne 3 14 
| | Weine Ai | j | D 
| Washep-Lock LIG | 
| Pibng r-Englne|Cowl Flap 12 | | 
Bout | | 6 | 
| ' Wabhe i | 6 ! | 
| ANS10-h m B UN | 16 
i : 32D028 cer-Ehgihe 0owl Flap Hinge 2 
i AN3-7 ESE poi | | -2 
86 | | Q7009-A43-.064 Wa her | | 4 
6 | i AN310-3 Nutb-C 15 | 2 | 
86 | | 28D5019-R j an are bow Flap ` Basa sE | | 
86 i 28D5019-L | ES in -Tôp gov] Flap R.H. | 1 
86 | | | ANSA 3 | 3 | i 
86 | | | 07009-AL13-.06h Ha hop | | 3 | | | | 
186 | | | AN365-D1032 | Naf NE 3 | 
H i i I i I H í 
| AE PP adh. s i | 
| | | | | f | IB | | : 
1 ! | i H ' 
i - i i | ! I 
| i | ME | ' | | 
| | RES | | 
i i ; 1 | | | | | : 
| | | E (OP deo | | š | 
! i | | | | | | 
1 | ! i ! | . ! 
I ! i i 
E od | 
yx da Kaze s FU | | 
| E je Ub à | I i I | 
a FE | Å | 
| | | | ú | pol | | 
BO | EUMD || | | 
| | i Í | | | 
TI cane | | | 
| | i | i | | | | ` i i | 
| a ENEE | | | | 
SE À METE | | ZEE NE | 
MENU EISE | E | 
|| | b dp de a | | | 
| | | UND E | | | 
i | | WE | 
| HANE 
H | S | i | i H | 
| ! | i i 
bue ou | | | 
cc. x | 
| | | | | | 
| í 
| | 
' |! | | | 
H i 
BEN | | 
I . Ê i; 
` ! | | i 
| | | i | 
H H 4 
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SECTION iI— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


i GROUP 
FIG. | INDEX| at: 
NO. I NO. | S| MAJOR ASSEMBLY 
| PART NUMBER 
37 2 
87 | | 2801001-65 
i bod ` 
87 | . | AN665-90R 
ES #0 
jar Sa 
87 | 6 
87 1 
| 87 
187 i A 
187 | à 
187 | 5 . 
187 | 
87 | 
187 i 
187 | 
| 87 | 
BT | T 
[e be 
9 
16 
il 
2 a 
12 501 
RW 55-4 
"e 5017 
"i0 '6027 
5-14 
Ca = 
50-5 
20-5 
S 5017 
1y | I4 FL 
POT |D 4 
187 | 15 7 
OT 4 46L 
187 | 16 
.87 | 10 
: 87 
"8T 
: 87 
87 
Asterisk notes 


* 


* 


att 


| 


at È s-Installation Ref 
Cable! Asfsembly-Forward-Up-Port Y 
| | i. | | Side-Elevator 
i EE sembly-Elevator È 
| | Barrel Turnbuckle 1 
| Fu SECH ssembly-Elevator i 
| Bolt | | | 1 
i Washeje | | å 
; Nut: | i | 4 
vo) Unit CI Pilot |Ref 
Ju E | (See Figure 96) 
Terminall- Elevator Cable To Servo 1 
E MEE | Unit-Forward 
| | I , i Attaching 
| Nub -Check I 1 
| Eye Bp1tl-Sepvo-Unit -Follow- -Up 1 
Low 4 Cable Attachment 
| Spacer } lí 
i Spacer | ! | 2 
I Nus C i 
Pepi pal-Bibvator Cable To Servé 1 
i i i | i Unit-Aft Attaching 
| Hub -Check | | 
| Bolt | MEL i 
i Spacer | | pal 
‘| Spacer | | | 
[Nuk | | | | 
| Cabi i Hi Elevator 
o Ga, y-Elevator 
ekle 
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NOMENCLATURE 


SS LY Elevator 


| Lil k-Ad jüstment 

| Asgembly-Elevator 
1 

le O BD yc Elevator | 
-Thpnbuckle 

i Dassembly-Elevator 

rnbuckle 
Eiu Elevator 
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SECTION H— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


H 
; | GROUP FIXED ROUIPMEN PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG. | INDEX x DEE gg š MIS 
NO: | NO. | £ MAJOR ASSEMBLY SYSTE JER rae ee Posi 
Ba PART NUMBER a I | (ARMY DIE. ARMY BRITISH 
2801013-65 : | stallation-Bulknead Ref | 
| ` | No. 3.0 
| ; Lala (See ses 
87 | 17 | 220185-5 | Stat tion No. 3.33-Control | 1 
| | i | | | | Cable Guide- Port 
BT i AN960-A6L M EE | 2 ! 
187 | | |! $5033 * | d| | i 2 
87 | 17 | 22 EE . d n No. 3.66-Control i| 1 | | , 
ME | Cable guide- Port. 
87 | | N MES | Wes her j] 2 
87 | 5 6 * | Sepew! i | 2 | 
87 | 1T ! ! | no à No.-3.33 and 3. 66 2 | | | 
| | i Control Cable Guide] i | | 
E MN: | Starboard | 
87 * Wabneb 4 | | 
87 | ! * | Screul | a 
87 EY ue x | | Block}Station No. 3.33 and 3.66) 2 I 
| | Í | | — Control Cable Guide 
| ee be Eo qo GE s 99 Starboard 
87 | , ANQGO-A6L i* | iWasher | | Y] 
87 | | | Q5033-46-6 *i |Scpewi , | 4 | 
87 | i | 2804010-2L i | | |Pulley Bracket Installation- Rep | 
| | Ke | | | ! | Bulkhead BM 
| | MIS | | | | | | | No 4. 9 L.H. ! * | 
| || ae cR E ME (See Figure | 
187 | | | 28C4010-2R | a Pulle ey Bracket Installation- . Ref. | | 
| f | Ei ae A à i Bulknead | I 
MES | Kou äer, / l. No. 4.0 R.H. | | 
| | |s i | | : | i (See Figure i 
187 | | : 2805758-0 i | |Fairléads I hstalletion-Shear — Ref. , 
E debi ee Station 
i | ! i | I | N 4.2 L.H. | i 
: Pod i i i | i (oco Figure i | | 
187 | | . 2805758-2 i | iFairiêeadb Installation-Shear Eo i 
! i | | | i | jj | Web-Station | | 
iS. | ESE A 2 R.H. | | | | 
| i i | i i i |, | | (See Figure j | 
187 | i | 2805743-L | |Pulley Bhacket Installation- Ref | | 
NE Wo ck ' Well | | 
E'R dE BIC AE. A E Co L.H. | | 
I | PO j_ | | | | (See Figure | | | 
leg | | | 2805743-R Pulley Bracket Instailation- Ref. | | 
I : in| | | | 1! a Wheel Well | | i 
| | ; Hä? | Corner R.H. | i 
| | | ju i | (See Figure I I i 
87 | i | 2805542 | Pulley Brac et Installation- Ref. | | 
| i | | | Í i Bulknead No. 5.0 | | 
| I | AE E (See Figure | I | 
(BT 126. | i 220185-4 | ES “i and Starboard-Station h i i 
f pj ! | | i No. 5.25 Control | 1 
| pi Fr ae LG Å | Cable Guide | I i 
l _ | |Q5033-46-6 * | |Sexew|. | e 18 | | | 
i i 18 | | 220185-4 IBlockiPort and Starboard-Stationi + | | | ! 
| | po | {| | No. 5.5 Control | | [ 
i | [a | | i | Cable Guide | | i i 
lar] | | Q5033-A6-6 * | Iscrevishéet Metal lg | | | 
2 18 | | 220185-4 | |Blgck+Port and Starboard-Station| 4 | | i 
TE Fu | D A el | No. 5.75 Control | | | 
i | | | | | | ie ails Cable Guide | | | 
er | |. |Sexew-Shéet Metal C | | 
MES NEN | | 
Eo. wd | parts) |. | | 
| | dl | | 
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SECTION H— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


I 
š n PROPERTY CLASSIFICATION 
e FL A UNITS 
S| MAJOR ASSEMBLY ELEVATOR CONTROL SYSTEI ase | US | US 
H PART NUMBER |112]|3[4|5|5| ` NOMENCLATURE, INAVY | ARMY | BRITISH 
| NW 
87 | 19 2804034-9 Fairlpad de Port and Starboard- {Ref 
i Station No. 6.0 
| KA and 7.0 
| | | | (See Figure 
H | l E 
87 ! 19 2804034-10 | |Fatrleads-Port and Starboard- Ref | 
= | | | Station No. 6.0 
| | i | bi ana 7.0 
| i 4 | | (See Figure 
| | i 
87 | 19 | | 2804034-11 | | Falriéads-Port and Starboard- Ref | 
i | mn Station No. 6.0 | | 
| Lk t$ | | aud 7,0 
| | | | | | (See Figure 
| | | 
87 118 | | 220185-4 | |Bl6ckÌPobt &nd Starboard- bb 3 | 
| | | po | Station No. 6.2- | 
bd | GE ND Control Cable- GIE 
| | o Ed | Guide 
| NE | | Í | 
| 87 | | Q5033-A6-6 * | ae | | 8 
| i | A | 
87 128 | i 220185-4 | |Bi igek Pout dnd Starboard- Y | | 
| i | 1 1 | $ | [| Station No. 6.4- | 
! i | i | i i | Control Cable- I | 
| | | Lal | | Guide | | | 
— l | TERRES 
| 87 | | |Q5033-A6-6 * | (Seet | B4 | 
| = SL ie ee H 
87 118 | peaches D i | (Block Pont end Starboard- E | 
| AE | i | Station No. 6.6- i 
| | AER à 3 | Control Cable- x 
| | E NEN: | | Guide 
| | | | Low E A 
ler ¡9503 33-A6-6 * | iSerlew | | | 8 i 
j | | | i CA ; 
187 118 | {220185-4 i Bloek-Port E tarboard- od i | 
| | | Rd | station No. 6.8- | 
j a | | | | | Control Cable- | | 
MEE | | | | Guide | | 
! | i ! i i 
H H ; | | { | i 
187 | 15033-A6-6 e Sorby | | | 8 | 
i | e A | | | | 
| Í | D e. | | | | 
! | | ! pol i i 
| i | aon | | | 
| | | | | | 
| | i |! |! | | 
; | | s | | 
i i* Asterisk notes attaching parts. | | i I 
i i | 
| | | I" ! 
| | ` Í | 
I ! | | | 
| | i | 
I 
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SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


si 
Ba NG Pasta FIXED EQUIPMENT ans | PROPERTY CLASSIFICATION | 
NO.| NO. C| MAJOR ASSEMBLY . VATOR . Je 
E amv iles efsjel noue — dir] mmer 
87 | 18 | 220185-4 Block Port and Starboard-Station 4 | 
| | No. 7.25-Control 
| | Cable Guide 
87 Q5033-A6-6 Is | Screw 8 
87 | 18 220185-4 |Bl ar t ànd Starboard-Station + 
| | No. 7.5-Control 
| 7 | Cable Guide . 
87 Q5033-A6-6 * |se ew 8 
87 | 20 | 220185-3 Block+Port and Starboard-Station 2 
| | No. 7.75-Elevator ` 
| Í i | Up Control Cable 
|| i | Guide ` 
El | Q5033-46-6 * Screw) | n 
| 87 | 2804024-L I Pulley Installation-Station of. 
| | | No. 7.75 and 
| | | | 8.00 L.H. 
| | | (See Figure 
87 | 2804024 -R Pulley Instállation-Station Refl. 
|] | | I No. 7.75 and 
| | | al 8.00 R.H. 
|| | | | (See Figure i 
87121 | | 2804024-6L Bracket jssembly- -Station 1 
| | | | | T.T5-Port 
82121 | 28C4024-6R | [Bracket Assembly-Station 1 
ú | | i i | 7.75-Starboard 
87 | 22 | | AN210-34 Pulley | 1 | 
87 | AN2H-15 i ¡Bolt | | 1 
| 87 i Q7102-A416 | IWa$hex- de i 2 
87 | | AN310-1 | [Nut | 1 
87 123 | | 2804024-71 | | [Bráeket Assembly- -Station 8.0 |l | | 
| ME i Port ! i 
87 | 23 i 2804024-TR deer Assembly -Station 8.0 | 1 
| | i | Starboard i | 
87 | 24 1210-34 i i | | |pulley | i | 
87 4-15 | | [Bolt | 1 | i 
E | Q7102-A1N16 ‘Wash Li 2 | 
87 | | i AN310-Ł Inut | 1 
87 | i 2804026-2L Pulley I nstallation-B.E. No. 11 | 
| | Res | 8.33 L.H. | 
8T i 2801026-2R IPulley Installation-P.F. No. 1 i | 
| | | .- aM | 8.33 R.H. | 
87 i | 28C4026-7 | ¡Angle L.H. |2 | 
| 87 | | 2804026-6 ; (Anglo : L.H. | 1 I 
87 i | AN3-DEA * ¡Bolt 10 | 
| 87 | |AN365-D1032 * Nut 10 | 
187 | 25 2804027 -12L Brackét Assembly-Pulley 1 | | 
| | l ! | 1 l SR B.F. ; | 
bn i ide 8.33 L.H. ! | 
a7 | I 2804027-12R ‘Bracket Assembly-Pulley 1 i i 
i i | | Control- B.F. | 
EE | | 8.33 R.H. i | | 
i 87 AN3-DUA | [Bolt 4 | 
187 | | AN365-D1032 Nut | 4 | 
187 126 | | AN210-4a lle lo | i 
| 87 | | AN24-15 | si | | 
87 | | AN960-DU16 | dhe 2 | ! 
87 | | AN320-4 d | | 1 | | 
H 
H 
| | * Asterisk notes att ching [parts 
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dob Ade 


Coo» OO 02 Co CO CO CO 


266 


db 


AA 


INDEX 
O. 


31 


| 39 


AN3-3A 


| AN960-D416 


| 280078-4 
| 280076 


AN320-4 


SECTION li—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP 
MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


2804028-L 


28C4028-R 


28c4028-8 
2864028-9 
28C4028-6L 
2804028-6R 
28C4028-7L 
2804028-7R 
Q808-D4-20 
AN3-3A 
AN365-1032 


* Xx OK * 


AN365-1032 
AN210-4A 
AN24-15 


AN320-4 
280078 


280078-2 


ECO 
Q620-6-D31 
Q612-8-6 
Q614-10-6 
28C078-5 
280078-6 
280077 


280080 


280080-2 
28C081 


280081 -2 
280081-3 
2803023 
AN200-K4 
28010085 


| 230079 


280079-2 
AN200-K4 
2803023 
ANDR. 28 
AN960-416 
AN320-4 
2805046 
Q7102-AL416 


KK Ok E * 
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AN 01 -5M- 4 


XED EQUIPMENT 


ELEVATOR CONTROL SYS 


SESESESES 


Pulle 


Pulley 


(Bracket, 


Washe 


NC MENCLATURE 


Installation-B.F. No. 
8.66 Elevator 
UD- L.H. 
Installation-B.F. No. 
8.66 Elevator 
Up- 


Chànnél 
Gusse 
Bracket a, 


Bracket 

Bracket 

Spacep-P lley Guard 4 
Bolt 

Nu 

Boit 

Nu 
Pu 
Boit 


. 
a +. e 


DHE tg t: td tt tt pU 


. 


mio Tn bo Irt Ea Pa: Et Ert 


e ns s 


ley 


Nu 

lcpa Assembly-Elevator 
Control 

Bellc 

Bellc 


Fl ngi 


dai g- 
Space 

Bushing 
Bushi g 


Stp D-Upper 
sep pe ft 


ani 
enk 
-Elevator Control- 
MYN YN 
all (e 3) (28c078-3) 


tHElpvator Control- 
Bellcrank 
mbl.y-Elovator 
Operating 


Control 


d-Elevator 
Operating 
Adjustable 


Control 
Tube- 


vi 
8 
ce 


ring-Ball 
-Check 
-Elevator Control 


Operating Tube 
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PE 
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PROPERTY CLASS 


IFICATION 


BRITISH 


RESTRICTED 
AN Ol-5M-4 
SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


PROPERTY CLASSIFICATION 
MAJOR ASSEMBLY 
U.S. U.S. BRIT 
PART NUMBER NAVY | ARMY ASH 
AN25=14 * 2 
AN960-516 * 2 
AN320-5 | * Nut-Cåstle 2 
| 2805511-3 Cable AS alia Port 1 | 
Side-Rudder 
oo | 1 2805511-12 CablerSubassembly l 
88 | 2 AN155-h68 | IBarrel-Tŵrnbuckle 1 
8813 | 2005511-15 i | |CablelSubassembly 1 
88 2801001-65 i |Sepvo|Unit-installation-Gyro Pilot Ref. | 
8 I ps | (See Figure ; | | 
88 | 4 | AN665-80R I Te minal Rudder Cable To Servo |2 |: i 
| | | E -Aft 
NE jh cfa ttaching 
88 | | AN316-6R | Nut -Check 2 | 
88 |5 | | 2801134 Ey Bolt Servo Unit-Follow-Up 2 
| | | E | Cable Attachment 
i | Rudder Cable To I ; 
- TR | DE | Servo Unit i 
88 | 18812 85 Fo 2 | 
on i ! pace J 
88 AN320-k Nut -Castle 2 
88 | 2805510-55 |. ` unten ly-Aft-Port Side- | 1 
j | | | Rudder 
88 | 6 | 28C5510-17 | Cable |aubassenbiy . J 
88 7 | AN155-46L | Barrel -Turnbuckle 1 
88 18 | i2805510-25 Cabie+Subassembly 1 ! 
88 19 | 2806027 | GI EES 2 
88 | AN-25-15 Bo |1 
88 AN960-516L | | Washes h 
88 i AN320-5 ] Nut | l 
88 AN25-20 * Bolt | | 2 
88 | | AN320-5 * mug | | 2 
88 | AN960-516 * [Washers , a |6 
88 | 2805018-55 | (Cable lasse mbly-Starboard Side- |l 
i e x i | | Rudder 
88 [10 || 280501819 | I [Cale Supassenbly 1 | | 
8 2 AN155-468 id ¡Bayrel -Turnbuckle 1 | 
88 |11 | | 2805018-16 | | ¡Cable+Subassembly [1 
188 7 | |AN155-46L | | |Bapre|-Tyrnbuckle 1 
|88 | 12 | | 2805018-23 Lope ICeblelSubassembly 1 
E 9 i N | | [Link -Ad djustment | 
8 | AN25 -1! | | |B 
88 | AN960-516L * | ain y | 
o | S ` 
| 88 | | AN320-5 * TE Nu; 1 | 
| 88 i 2801012-65 | Pulley-Instållation-Surface B 
| i | | i T Controls-Bulkhead 
Í. | | No. 2.0 i 
| 58 | | | 28c1010-L & 3 : | Rejnfôr rcêment-Installation 1 | 
i “i i i I | Bulkhead No. 2.0 | 
| | | | Surface i 
bue ul | | | Control L.H. | 
88 | | 26C1010-R | Reinforcément-Installation 1 | 
| | | Bulkhead No. 2.0 | 
| | | | Surface | | 
NE | gi i | | Control R.H. | | | 
| 99. 28C1010-12 iReinf rcement-Subassembly | 1 I l | 
| 68 | 2801010-13 | [Reinfórcement-Subassembly | 1 | i 
| | | | 
I * Asterisk notes attach! | I 
Ë | 
H 


RESTRICTED 
AN 01 -5M- 4 
SECTION lI— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


PROPERTY CLASSIFICATION 


BRITISH 
88. 2801010-18 i 
Subassembly L.H. 
88 28C1010-19 Jr 
I Subassembly R.H. 
88 | | 25C1010-6 | 13 1 
85 | 2801010-7 | i 1 
88 | AN3-6A * | a 
88 | AN3-4A E Bolt 
88 | AN960-10 * | Lie 10 
es AN365-1032 * ¡Nu 10 | 
88 |15 | | 2801046 Housing- -durface Controls 1 
| o | ' Station No. 2.0- | 
i | Port Side Pulley 
88 116 | | 200087-6 | E Pulley-Ball Bearing 3 . | 
58 | AN24 -32 SE | EN | i 
88 ; ; AN320-4 * Nu 
88 | | AN2U-19 * Bolt | i ns 
88 | | | AN320-h * Nut qe 
88 | 17 | i28C029-L | Kee g-dtation No. ues i 
d ¡ Elevator Pulley 
g E S I 
a ! | AN392-39 x | |Piri-rlat Head 1 
8 | AN960-6 [Washer 
88 | 16 | 200087-6 | ¡Pulley- -Báll Bearing H 
3 | aselao a poit M 1 
88 | | AN320-å * ut | 
88 (18 | 28F1522-2 | Boot -8ubassembly-Light Shield|l 
| | | | EA | i Pulleys-Bulxhead 
| | | MEM | L | No. 2.0- Port Side 
88 119 ! I | | ! Bogt- EE Shieldj 1 
| | poy Í | | Pulleys-Bulkhead 
| i | | | | | mo. 2.0-Port Side 
88 ! * | . | [Segev] 5 
88 * | Waghey 2 
88 Er | | eb | 5 
182 115 | | 230088. IR | iHousing- IRR ace Controls- LC" ls 
i ! | | | lì Station No. 2.0--. F | 
| e i | | i | Starboard Side |. | 
E | | AN392-33 x | | |-Fjat [Head 11 | 
| i !AN392-61 sl" pir -Piat ¡Head I | 
| ' | ANO6G-6 i* | | [Wagner | 2 | 
| i 200087 -5 i | ¡Pulley-Ball Bearing 3 
| i | kuch o ix | IB it 1 1 i 
MEETS IS | | i: o4 : 
| | | AN320-4 Lx | | mut ìi | 
í I 4-19 * | Bolt 1 | 
i 0-4 * [Nui 1 | 
i | 280029R | Housing- ulkhead No. 2.0- 1 | 
i | | Elevator Pulley- | 
| E | Starboard Side | | | | 
| AN392-39 po [Pin | l | 
| | AN960-6 Le Wagner 1 
| | 20C087-6 i | Pulley dl Bearing 1 | 
| AN2h-19 * Bolt 1 | 
o Geen! | | 
| | AN320-4 * | Nu 1 
| | 28F1522-3 | [Bodt -gubdssembly-Light Shield] 1 | | 
| i | | Pulleys -Bulkhead ! 
| | i | No. 2.0- Starboard | 
| i | side n i 
E Asterisk notes detdendng: x 
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AN O1-5M-4 Group Assembly Parts Lisi 
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RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION lI— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS | 


MEN PROPERTY CLASSIFICATION 
UNITS 
` PER i 


ASSY U.S. j 
pps NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 


MAJOR ASSEMBLY 


I PART NUMBER 
| | 
88 | 19 28F1522-5 Boot-Subassembly-Light Shield 1 
Pulley-Bulkhead | 3 
No. 2.0-Starboard | 
Side | | | 
88 AN515-D8-8 * Screw 5 
88 | AES: * We De 5 
38 AN305-DO-32 * 5 
88 | 20 280027-L | R Hoax ower-Bulkhead No. 1 
| 2.00-Rudder and 
| Aileron Pulley L.H. 
88 | 20 280027-R Housihg-hower-Bulkhead No. P 
| 2.00-Rudder and 
| : | | | a Aileron Pulley R.H. 
83 | 16 200087-6 Pulle; ll Bearing 4 
88 | m * ` |Bolt la | 1 | 
88 | AN320- * Nut-C e 1 
88 | 21 | 2801016-40L Guard LAT eron and Rudder 1 
| | Pulleys-Lower 
I | I | i | | Bulkhead No. 2.00 
88 | | 2501013-65 Pulley- He 1 
| ME | | | | No. 
f I iBrackét - haley. Bort 1 
eo i gue | 1 
| dé | | Pulle il 
Š i * Ex pe i 1 f 
! * i Nut | | 1 | 
| | | |Gu$set-Rêinforcement f 1 i 
¡Hoúsiñg-Port Side-Elevator 1 | | 
i | i Pulley | | 
| Housing - ort Side-Aileron 1 
| | RE ehi l Pulley i | 
| Ri [Hots ing- -fort Side-Rudder 1 i i 
| i | Pulley 
E : Boye | | x 
MT * Bolt | | 3 ; 
| * | Bolt | | 3 | A 
* i [Bolt | i 2 | 
* | | [Bolt | ¡2 | i 
pe Washer | 12 | | | 
| MESS act | 3 | 
ja FER ME 3 | | | 
* Nu | | 3 ! 
Brdoltt- nabod Side- ih | | 
L Í` I Elevator Pulley i | 
|Bráckét-Starboard Side- 1 I 
| | T ! Elevator Pulley | 
Bracket - fener Side- 1 | i 
| Aileron Pulley | 
Br&cket- i et Side | 
Rudder Pulley i 
i o2 ! 23 [Pulley | Y | 
| AN21 * Bolt | i | 
1 og ! FAN^>2( ] * Nu l i 
| i t ahi H 
| 88 | | |220185-3 ` Black di ard Sido Station, [1 | i 
I | | ! No. 3.33 and 3.66 | | 
i | | Cable-Guide | 
GE i (See Figure | i 
88 | : | ANG6O-A6L * Haghe 2 
I 88: | Q5033A6-6 * 2 
TE i | 
| | i* Asterisk notes aftad i 


. | INDEX 
NO. 


Q ra >n O < 


*| GROUP 


i 
j 
i 


MAJOR ASSEMBLY 


2804010-2L 


28C4010-2R 


| 28C4010-12L 


28C4010-12R 
28C4010-14 
28C4010-21 
2804010-25 
2804010-26L 
28C4010-26R 
AN3DD-6A 


| AN365-D1032 


2804010-20 
28C4010-13L 
28C4010-13R 
28C4010-9 
AN3-hA 
AN960-10 
AN365-1032 
2804010-30 
2804010-24L 
28c4010-24R 
ANY-6A | 
AN210-4A 
AN24-15 
Q7102-D416 
AN320-4 
2805758-0L 


2805758-2R 


2805529-L 


2805529-R 


AN515-D8-1h 
AN365-D832 
AN515-D8-12 
AN365-D832 
2805743-L 


2805743-R 


2805743-7 
2805743-8 
2805743-6 
2805747-0 


2805747-2 


* 


* ok * ox 


| 
* 


le 
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SECTION II-GROUP ASSEMBLY PART: LISTS 


En f | 
FIXED EQUIPMENT . EN Í PROPERTY CLASSIFICATION 


RUDDER CONTROL SYSTEM 


| PART NUMBER [1 [2[3[4l5] el] 


NOMENCLATURE 


Brackets+Ingtallation-At Bulk- 
| head No. 4.0 

Control L.H. 

Brackets+Installation-At Bulk- 

head No. 4.0 

Control R.H. 

L.H. 

R.H. 


L 2H. 


L.H. 
R.H. 


Angle | 
Guard Subassembly-Pulley L.H. 
a R.H. 


Bolt 


ele | 


er 
au 
ved rl TE stallation-Shear 
Web Station No.4.2 
Controls L.H. 
Fa ine stallation-Shear 


Web-Station No.4.2 
Controls R.H. 
d+Controls-Surface 
| Shear ol-Cables- 
"1 Shear Web L.H. 
Fairlead (Da S Surface 
| Control-Cables- 
| | Shear Web R.H. 
iScrew 
Nut 
[Screw | 
‘Nut 
Bréckét-ins allation-Controls- 


Corner Pulley L.H. 
allation-Controls- 
At wheel Well 
Corner Pulley R.H. 
-Supporting 


t-Ins 


I 
| At Wheel Well 


| 

A | 

¡ADE 

Ang Supporting 

Supporting 

t-Assembly-Controls- 
At wheel Well 


Corner Pulley L.H. 
Br Lader issembly- Controls- 
At Wneel Well 
Corner Pulley R.H. 
m 


ts 


RESTRICTED 


I3 4 CO 47 47 CO 7 47 F2. O0 O0 CO A HE OTO FE E EFE FI ED ES 


PER 
ASSY 


1 


P Barr 


PPPH 


U.S. 
NAVY 


BRITISH 


CO CD Co CO CD CO 
O5 © 05 65 Co Co 


88 


88 


88 


88 


5 
Co 


Co C 0D 


Masu DE CD REED O c RE SERLO SAGA DON EE TA 
eo © 
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40 
34 
41 


4 


ki 


y 


OmXao-1"w 


MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


Q4011-0-1 
AN210-1A 
Q400%4-0-2 
AN210-hA 
Q4004-0-1 
AN210-4A 
2805542 


2805542-6 
| 2806022 
2806023-L 
2806023-R 
2805769 


Q4004-0-1 
| AN210-4A 
220185-4 


220185-4 


| 220185-4 


2804034-9 


2804034-10 


i 2804034-11 


AN520-D10-16 


220185-4 


Asterisk notes af 
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RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIXED EQUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 


x 


DDE! ONTROL SYSTE ASSY | US US 


| 


— TI UNITS 


PER 


HØGT NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 


Brácket-Two-li Pulley L.H. |] 1 
Pulie L.H. 2 
Pulte t-83 Pulley 3 
3 
-33 Pulley 1 
p ker a 
Bråcket-Installation-Controls- 1: 
i Bulkhead No. 5.0 
| | Pulley 
Fille i 2 
Clip | 2 
clip | L.H. | 1 
Clip : ROI. | 23 
Bracket- -Asgenbiy-controis” 1 - 
| Station 5.0- 
| ! Surface Controls 
Bracket-33 Pulley 6 
Pulls 6 
BldokiPojt nd Starboard-StationRef. 


| | No. 5.25-Control- 

| | Cable Guide 

| | | (See Figure À 
B1dokjPojt a Starboard- o 

REEL 

q an 

| 


No. 5.5» Control 
Cable Guide 
(See Figure 
d Starboard- Stationmef. 
5.75-Control- 
Gable Guide 


E See Figure 

ih i and Starboard- 4 

| No. 6.0 and 7.0 

| Control System 

wae -Port and Sterboard- 4 
| 


Station. No. 6.0 
E 7.0 Control 
| | System l | 
eads-Port and Starboard- 4 p | 
Station No. 6.0 
and 7.0-Control 
System 


x 
x 
x 
E | x 
x 


Nut 8 | 
lo k-Po t and Sterboard-Stationfef, | 
No. 6.20-Control- 
| Cable Guíde ! 
(See Figure | 
lopk-Porb and Starboard-Station |Ref | 
No. 6.40-Control- 
Cable Guide 
(See Figure ! 
d Starboard-Station (Ref i 
No. 6.60-Control- 
Cable Guide ` 
(See Figure 


1obk-Port a 


RESTRICTED 
AN 01 -5M-4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


t| GROUP | PROPERTY CLASS | 
Yi TT o ENT E 
! FIG. | INDEX| oi — FIXED EQUIPMENT vun S DA a 
ci ER | 
NO. I NO. d MAJOR ASSEMBLY R FR To TR mi ASSY | U.S. U.S. a 
: PART NUMBER AZIO: NAVY | ARMY BRITISH 
88 | 41 220185 -4 TE Bldck-Poxt and Starboard-Station| Ref 
No.6.8 Control- 
| Cable Guide 
| I | | (See Figure 
88 |41 220185-4 Bldck4Pont dnd Starboard-Station| Ref 
| | No.7.25-Control- 
| | TEE | Cable Guide 
" | | | (See Figure 
88 | 41 | 220185-4 Blgck4Por't and Starboard-Station Ref 
! o | No.7.5-Control- a 
i | | (o Guide 
GI i MEME i ( See Figure | 
| 88 | 2801021 -L, Pu ley-Instal llation-Station 1 
| i I No.7.75and 8.00 
| | | Surface 
| ode d Controls L.H. | 
88 28C04024-R Pulley-Inst llation-Station Y i 
b] LEN 
pd | MEI | No.7.75 and 8.00 
| | E | Surface 
= 7 q Fr | | E Sl Controls R.E. 
| p45 | 12001024-0L i Bra&cket-Subassenbly- 1 
bod | i Eq. 1 | Pulley L.H. 
| 88 45 2804024-6R Warp ad | i Bracket -§ lubassembly- 1 
| 23 | ANTA-11 EE B ut [Pettey Fu 
Sch "ART 231 |, Bolt | | 
| 88 | ANQ6O-A416 | | | Washen | LS 
| 88 | 12805106-L . | | Hnstallation-Controls-B.F. No. [Ref] 
| | | i i! 1 i |8.66-Rudder 
! | | |] i i hb | Cable L.H | 
poros M A E | (See Figure 
¡09 146 2805106-R lInstallation-Controls-B.F. No.  |Refj 
i i | | | | F 8.66-Rudder | 
f i | MEE E | Ee R.H. 
REGINE i || | | | (See Figure i | 
| 88 | | 2805106-2L |. Hnsteileuion-Controls-B.F. No. |l | 
| | ! Po TE 8.66-Rudder I 
NC E | | | {|| + Cable L.H. 
185 | 2805106-2R |  |Installation-Controls-B.F. No. 11 
| ! ; | | | f | 8.66-Rudder 
| f | i | Gable R.H. 
E ER [24008 A i | | Brack dt -3> Pulley i 
188 ¡32 | [AN ulley | 
188 ¡47 | | 2805101 -0 | Unsballation-Control -Fin- Ref 
| | i i | MEME. i Rudder Pulley 
i ; a | |: . (See Figure 
| 88 |  28C5101-2 ! Installeuio n-Control-Fin- . 1 | 
l. | 1, i | i i | Rudder Pulley | 
188 148 I Q4004-2-1 Geess } Pulley 2 ! 
| 88 ¡34 AN210-4A Pu ley 2 | 
188 | | |2881006-103 ` in-Asse ly-H 11 Lower | Ref 
a i | I I Pre (See Figure 
186 | 2801079 : Guard Lower Pn Cable- |? | 
| | | MEME . | Pulley ! 
188 | | 4N210-3A Pulley; 2 
188 | AN24-15 Bolt | | ' 2 | 
[£8 | AN960 -416 ashe 2 
188 | | AN320-4 Nut | | | 2 | 
i | | 
| | 
| | 
i | 
| | | | 
i + 


A Udo ie ni ii rei 
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H 
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i 
| 
1 
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FIG. 
NO. 


MONO NO MO y NO ^D 


OO vM 


SONO NO 
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INDEX 
NO. 


OW 


NG I 


OmxncO-w 


1 
1 


GROUP 


NEWN i 
MAJOR ASSEMBLY 


PART NUMBER 


28C5512-0 
2805512-12 


AN155-46S 
2805512-15 


2801001-65 


| AN665-80R 


AN316-6R 
2801134 


Q810-8-8 
G812-8-5 


| AN320-4 
, AN665-80R 


AN316-6R 
AN24-14 
Q810-8-8 
Q812-8-5 
AN320-4 
2805512-53 


2805512-1h 


| AN155-46L 


2805512-17 
2306027 


| AN25-14 


AN960-516L 
AN320-5 
AN25~14 


AN960-516 


AN320-5 
2802086-57 


2802086-20 


| AN155-468 


2802086-22 
AN155-L6L 


| 2802086-24 
| 2806027 


AN25-14 
AN960-516L 
AN320-5 


SECTION 


RESTRICTED 
AN 01 -5M- 4 I 
H— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIXED EQUIPMENT 


112 


Se 


i 
| 


E: xis st 


i Sp: cep 


AILERON CONTROL 
34] 51 6 NOMENCLATURE 


Cable-Assembly-Aileron Control- 
Port-Forward 
DEE 
Control-Port 
Barrel -Turnbuckle 
Ca le-Subassembly- -Aileron 
. Control-Port 
PVO Unht- ns EE -Gyro Pilot 
(See Figure 
Te mial-at eron Cable To Servo 
| | Unit-Forward- 


Nu Sia 
By Mil 


Attaching 


Cable Attachment 


| 
"m Unit-Follow-Up 
(Aileron Cable) 


ET 
spp cer 


e 
Tei bath alrA AM Cable To Servo 
Unit-Aft-Attaching 
Nub- see 
Bolt e 
H 
Spacer 
Nub-Castle | 
Caple-Assem ly-Aileron 
f | Control-Port-Aft 
| Ceble-Subassembly-Aileron 
| | : Control-Port 
Barrel -Turn uckle 
| Cable-Su assembly-Aileron 
Control-Port 
rols-3/16 Cable- 


Adjustment 

| Wa&he | 

aU a HE e ; 
o Push-Pull Tube 


Attaching 


mbly-Aileron-Cockpit 
To Panel-Star- 
board Side 
ie} Subassenbiy- -Cockpit 
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AN960-516 
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AN320-5 


2801012-65 
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| | No. 
| l HE 
nea Installation-Bulkhead 
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(See Figure 
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GROUP FIXED EQUIPMENT 
UNITS 
MAJOR ASSEMBLY AILERON CONTROL ASSY 
past omni EA 
28C1019 Brack t-Instiallation-Center- 1 
Sectlon-Rear-Span- 
i Aileron Pulley 
i 2801107 A t-(enter Section-Rear 1 
: Spar-Aileron CH 
i 2801107-2 | Di |Costirg-Bracket 1 
| Q612-8-8 KEE I Spacer 2 
| 200087 -6 | Pulley 2 
280051 b Aë Gudrd4Control-Center Section-|l 
Polo Ke ileron Pulley- 
i NE NE Ici | | Bracket 
| AN2H-31 | | | Bolt 1 
i ANO60-416 | Sui 1 
i AN3Z20-4 Nuti-Castile i 
| 280021 -50 | Tute -Gontroi -Aileron-Push and Ñ 
i 24 ' | Pull Assembly 
| 280021-8 | Dote? -Qontrol -Aileron-Push and|i 
po i | | Pull Subassembly 
| 280021-3 | | ru ute 1 
: 280054 | | G: evis|-Control-Aileron- 1 
i te ke T d T push Pull Tube 
! 280054-2 | | Ben 1 
| Q600-8-6 | E i Bushing 2 
12806028 | i | Clamp-Controls-Aileron als 
Í ja | ' Push and Pull Tube- 
T | | | I | Cable 
| 2806028-2 | | | ! Cla mp È 
:Q600-10-8 | | | | Bushing 1 
| ANED&-21 * | Bolt 2 
| ANG60-D416 i | Washer 2 
| AN310-DU * | Nuti-Castle 2 
| 280021-9 ue -Control-Aileron-Push 1 
| | | | | and Pull-Sub- 
! | | Assembly 
¡280021 -2 l | Pua be 1 
¡280054 | pi leis -Control-Aileron- 1 
M | ME | Push Pull Tube 
12806028 pol | Clamp- ontrols-Aileron 11 
i I | | ! Push and Pull- 
; | i || Cable 
(AN4D®-21 1 | | | Bolt 2 
I ANG60-DA16. | | | | Wasne 2 
| AN310-D4 E Nut-Calstle 2 
280021-5 i Space 1 
[280021 -4 Sleev 1 
| AN2h-31 * ME Bole h 
AN960-D416 x | Washe m 
AN320-4 Es | Nuti- -Caj stle š D 
28W2014-200 Spar-Win echte Section-Rear Ref 
| i 1 | (See Figure 
! 28C2025-L racket -Installation-Ailéron- 1 
| . ! I Control Tube 
¡2802025-R Bracke -Installation-Aileron- 1 
| | Control Tube 
12804010 kelt -Control-Aileron Push 15 
and Pull Tube 
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FIG. | INDEX| © UNITS 
NO. I NO, k MAJOR ASSEMBLY ATI RON CONTROL hie US. US. 
5 PART NUMBER 1 E NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
89 | 26 286055 Bebri ii ontrol-Aileron-Operat-| 10 
; ing letal I 
89 22C101-3 a ag ontrol-Aileron Operat-: 2 | | 
ing Tube Bracket- | | 
i | i ` Outer 
89 | i i 2804097 ! leb-Cbntrol-Aileron Operat 1 
LI Si b | (FÉ ing Tube Bearing 
8a | | | G610D-6-55 | sob ce 4 
89 | 2102 | i: erj-Co trols-Aileron- 1 
Í | Operating Tube- | | 
“ | i i Bearing š 
89 | | AN3-26A | | Bolt | 4 
| 89 i | AN960-10 | | Washer h 
| 89 AN372-1032 i {Nut | n 
89 | | AND 12 * Bolt | | 2 
89 | | AN960-In6- .0156 |» ën | 5 
39 : | AN310- * Nut 2 I 
| 89 | | 280022-L | ever-Insta lation-Control- 1 | 
| | i PE so Aileron-Outer 
| I | i | | [| Panel Inboard L.H. 
| 89 | | 280022-R | | Lever Installation- Control- 1 
a | | | Aileron-Outer 
M i | Panel Inboard R.H. 
39 | 27 | | 2801023-2 Bearer A Us d 
: ! | Support | 
89 | | 28c1021-2 hb ls Mud | Bebreb-Aileron-Bellerank-| 1 | 
89 | | Q600-16-24 | | | |Bubhihg Port 373 | 
89 | 28 | 2801023-3 | | Bearep-AL1eron- depa 1 | 
| MEE Support ! | 
89 | | 2601021-3 | | | Behzep-Atteron-Be1orank- 1 | 
NM | ! I Support | 
i | Q600-16-24 | | Bushibs 1 
| 23 | 280022-2 | | Tube i 2 
| G1 30 | | 280022-3 Tube | | 1 
5 31 | | 25C022-1. i Tube Í 1 
189) 32 | | 28c1024-3 | | Tube End-Aileron-Bellerank- | 2 | 
: ME fo d Ff [ Support ! | 
85 | | ANb-12 * | |Bolt | 1 | | | 
29 | ST < s * | Bolt | i | 
86 | | 1960-116 x | Ln | Š | | 
| 89 I | AN310-1 | * Nup-Chstìe 2 
1891 33 | 22010212 ! As End-Aileron-Bellcrank- 2 
i | i I Support. | | 
i TE * Bolt 1 i 
I | * Bolt Y . 
| i * Wabhe 2 | 
| a | AN U* Nut -C stle 2 i 
i í | 28C022-5 Reinfprcement-Tube End n 
E | 280065 LeyerrControl-Assembly- 1 
| MM | ; Outer Panel- 
| | ! Aileron | 
| 89 280064 | | Le er}-Control-0uter Panel | 1 i 
| | | ' Aileron ; 
| SH | Li; | Pl&te-Lever _ | 
| 89 | | | Q600-10- Bushing - | | | 
| 89 | | 2805081 frener-Aileron-Control- 1 | 
| | Lever 
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Balt 
Walang 
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Tube -Contr 


ae 


Clevis-Control-Aileron- 
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-Aileron Operating- 
Short Assembly 
onitrol-Aileron 
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Plug | 
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1 GROUP FIXED EQUIPMENT Tm PROPERTY CLASSIFICATION 
E| MAJOR ASSEMBLY ELEVATOR AND RUDDER TAB ass I US | us 
È PART NUMBER NOMENCLATURE | NAVY | ARMY BRITISH 
2802079-16 
Control-Aft(In- 
| board Rudder Tab) 
AN155-8S rrel-Turnbuckle 2 
i 2802079-26 . Cablel-Subassemply-Rudder 1 
Flap-Control-Aft 
2802079-20 | Cablei-Subassembly-Rudder : 1 
Flap-Control-Aft 
28C2079-17 le-Assembly-Rudder Flap- 1 
| Control-Aft (Out- 
= Rudder Tab) 
AN155-85 Barre rnbuekle 2 
2802079-26 ud Lon Vë: Hudder 1 
É Flap-Conlrol-Aft 
2802079-21 Ge lesa assembly-Rudder 1 
Flap-Control-Aft 
28C1100-9 ch sabre embly-Rudder and 1 
Elevator dii 
Control (Rudder Tab 
| Cable To Sprocket) 
I (5B2) (e 48) | 
| AN23-10 Bolt 2 
‘AN960-10 el 2 
AN320-10 ` Nub-C 2 
28C112h-20 > Gable sth embly-Elevator Tab 1 
Control-Aft (In- 
| | board-Elevator Tab) | 
| 90| I AN155-8S | Barrel -Tirnbuckle 2 
9016 2801124-26 | CablerSubassembly-Elevetor 1 i 
| Flap Control-Aft | 
901 7 28c1124-2  - Ca 1e Subaosenbly -Elevaior 1 
! |Flap Control-Aft 
90 | 2801124-21 a iN As} au [rossa Flap H 
| | Control-Aft (0ut- 
| ! | E Tab) | 
901 1 | AN155-88 d | Baprel-Thrnbuckle 2 x | 
901 8 | 28C1124-27 | Cable-Subassembly-Elevator 1 | 
Flap Control-Aft H 
901 9 2801124-3 Cable-Subassembly-Elevator 1 
Flep Control-Aft I 
90} 10 2801100-2 ChàinrAssemply-Rudder and 2 i 
| Elevator Flap- 
Control(Elevator Ta 
Cable To Sprocket) 
(5B2) (@ 48) a 
90! ii | 280071 Link-$tabilizer-Flap Control- 2 
i Chain To Cable-. 
| Connecting | i 
| 901 AN23-13 Bolt | 2 | 
| 90 Q600-6-5.5 Bushihg 2 i 
i 90 | AN960-10 wep h i 
| 90 AN320-3 Lo 2 | i 
i 00] 12 | | 2801091-3 Cable zi ly-Elevator Tab 1 | I 
i | Upper | | | 
| 90} 13 2801091-2 Cable|Assembly-Elevator Tab 1 d 
| | | Lower 
i 90| 1 AN155-88 Barrel Turnbuckle y 
x | 
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2805758-0L 


2805762 


AN515-D8-8 
AN365-D832 
2805760 


AN515-D8-8 
AN365-D832 
2805748 


2805767 
2805541 


AN3-D14A 
Q810D-6-32 
AN365-D1032 
AN210-1A 
Q810D-6-8 
AN3-D33 
AN960-AL10 
AN310-D3 
AN3D-7A 
AN365-D1032 
28014012-6 


2804012-7 
Q808-D4-23 
AN210-1A 
AN3-17 
AN960-A10 
AN320-3 


| AN23-8 


AN960-A10 
AN365-1032 
2805519 


2805519-6 
2805519-50 


AN526-DD1032-8 


AN365-D1032 
AN210-2A 


| AN23-18 
AN960-D10 
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FIXED EQUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 


UNITS 
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NAVY | ARMY | BRITISH 


Lat No.4.2 
Controls L.H. 


(See Figure 
Controls-Elevator 
| Tab Nose Down and 
Right Rudder Tab- 
Shear Web 
* Screw 4 
* : Nu | 4 
Fairlpad}+Controls-Elevator 1 
i | Tab Nose Up-Left 
| i Rudder Tab-Shear wer 
* Screw] 8 
*| Nut | . 8 
Ta cei 1 
| Controls-Station 
| | No. 4.66 
Tab Bracket-Assembly-Controls 1 
| Station No.4.66 
| | Bracket-Controls-Tab- 1 
| | Station No.4 66 
| |Boit 1 
| | Spacer 1 
| Nu 1 
Pulley 2 
I EON 1 
ees I 
| |Washe I | 
| | Nu 1 
* Foa 1 
* 1 
m Bracket-Subassembly- iL 
Installation-Controls 
| Tab fee -Station 
| | Lic; 
| Br du uc. 1 
E ce il 
Pulle 2 
Bolt 1 
Washe 2 | 
| Nut-Cástle 1 | 
* | Bolt | 4 
* | Wa 4 
* m il 4 
Tab Brackets-Installation- 1 | 
| Control-Station I 
! No. 4.75 , | 
Angle Bracket Supporting 3 | 
Tab Byackets-Subassembly- J 
Control -Station 
| No. 4.75 
* Screw 6 
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28C1105-8 


Q5033-6-6 
28c1105-3 


Q5033-6-6 
2801105-4 


G5033A6-6 
2802106-2 


2802106-3 I 
AN515-D8-10 
AN365-D832 
28010040 


28010039 


AC525-D10-8 
AC525-D10-11 
Q832D-7-6 
40372-D1032 
Q4012-1-1 
AN210-24 
Q710241516 
2302089 


2802089-2 
AN515-D8-24 
Q810-D6-35.5 
AN365-D832 
AN210-2A 
AN23-25 
Q810-D6-15 
G7007-AL13-069 
! (4 2875087-0 
i {B) 2875087-52 
i 2875081 


AN501-10-24 
AN365-1032 
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* Screw-Shbet! Metal 2 
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| GROUP Ges 
NO. I NO. N MAJOR ASSEMBLY OR AND RUDDER TAB A US, Us. 
eweg — [Y 2 EN EE |+]  NOMNODRRE — | wA Ar mss 
90! 36 2875082 Nut-Rudder Tab-Control- 1 
Thrust Bearing- 
I Retaining . 
90| 37 2875083 Link-Rudder Tab-Control- 1 
Screw 
90} 38 220354 Housing-Flap Control-Thrust 2 
i Bearing 
90 xc-8 Bopring @ 3) 2 
90 28B1006-82 Shim 2 |. 
90; 39 2801052 Coyer|Plàte-Rudder-Flap 2 
Control-Thrust 
Bearing 
90 ! AN3DD-10A -> * Bolt 4 
90 | AN365-D1032 - * Nut | 4 
90 H966 Sp»ocketiRudder Tab-Control |l 
| (e 48) (2875090) 
oo| 40 | | AN960-C416L Washe à 
90 | AN320-4 Mot Castle 1 
90| 41 | 2875117 Guard+Tab Control-Adjusting |l 
H | | Screw š 
90 | | AN3-DD3A [Bolt 3 
90 | AN365-D1032 (Screw | 3. 
90 2875085 Rod-Asse bly-Rudder Tab 1 
| | | (Control-Connecting | 
| 90 | 42 2875085-6 | ¡Roq-Rudder Tab Control- ak 
i | | i ¡Connecting 
| 90 | 43 2875094 | IRoû End-Rudder Tap- 1 
| | | Control -Connecting : 
90 | 44 | | 2875089 | iRoé End-Rudder Tab- dei 
| | Control-Connecting 
90 l'AN23-13 Bolt y 
90 | i Q7102-A10 | Washer 2 
| $0 | | AN320-3 Nut -Cástle 1 
I GO | 45 i 2875086 [Gu3de As embly-Rudder Tab- 1 
| | | oi Control l 
oo | 2875086-6 | ES le 1 | 
90 2815086 -7 i [Block i | | 
90 | AN515-D8-12 | |Screw 2 | | 
90 | AN365 -D832 | Nui | 2 
90 | AN23-14 | [Bolt | 1 | 
| 90 Q7102-A10 | Washer 2 | 
| 90 AN320-3 | | Nut Cast e 1 
190146 | | (a) 2875088 i (Rod a: sembly-Rudder Tab- I | 
MN Control | 
90 | 46 | | (B) 2875088-52 Roë-A$sembly-Rudder Tab- 1 
| I | Control 
| 90 | (a) 2875088-6 jRod-Ridder Tab-Control 1 
í 90 i | (B) 2875088-53 IRoa-Rudder Tab-Control l i 
99 | 2875092 [Rod End-Rudder Tab- 1 | 
i | | Control-Aft i 
! 90 | | K3-A | [Begring (8 3) ic 
i | : (A) PBY-5A Airplanes nea luding Airplane Serial No. TT 
! I 
| (B) PBY-6A Airplanes, No. 6639 and on. | 
} i ! | 
| x Asterisk notes attaching |parts | | | 
GA | | 
| | 
; d 


286 f | RESTRICTED 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION II.— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


$ 
dels : GROUP FIXED EQ MEN a PROPERTY CLASSIFICATION | 
| NO. | NO. | E| MAJOR ASSEMBLY â o BD TAR mess. 
on 2875091 B End-Control-Rod-Threaded | 1 
ER REB-3N Rod End (e 3) 1 ! 
30 AN316-4R Nu 1 | ! 
30 | AN23-14 Bollt 1 | | 
90 Q7102-A10 Welsh 2 | | 
30 AN320-3 Nu | 1 | 
90 2801011, Bracket-Assembly-Flap Control- | 1 I 
Stabilizer 
90 | +7 2801043 Bracket-Flap Control- 1 
Stabilizer-Pulley 
90 2801012 Bracket-Flap Control- 1 
š Nx Stabilizer-Pulley 
90 | 48 2801045 FalrleadkFlap Control- 2 
š Stabilizer-Pulley 
Bracket 
90 i | 2801045-3 Blbck-Fairlead 1 | 
90 2801045-2 Blpck+Fairlead 1 
90 AN515-8-18 Screw 1 
90 AN365-832 Nu 1 | 
90 G5033-6-6 Sober Sheet Metal 2 
90 AN392-31 Pi i. 
90 AN210-2A | Pulle 2 
90 i AN23-19 Bolt l 
90 Q600-6-5 | Bu pu g b J: 
90 | | AN320-3 lag. LO 1 
90 |.) AN3-3 * | Bolt 4 
30 | | Q710-2A10 * | |Wabh à 8 
90 | | AN310-3 * Nut | 4 
90 | 49 | 28C1086-L | Bråck cket Support- 1 
he Stabilizer- i 
| je Flap L.H. 
90 2801086-R | Br ckêt- ps Support- 1 
| | | stan eene | | 
| (e Flap R.H. 
90 2801086-2 | Br A procket Support L.H.| 1 
90 2801086-3 Bracket-Sprocket Support R.H.| 1 
30 | | | xc-8 Bearing (2801086-4) (e 3) 1 | 
90 AN3 -4 : * Bolt 18 | 
[Sol | |@7io2-aro * GT 8 | | 
90 +. | | AN320-3 * Nu 8 
90150 | | 2801155 Sproc Tab Control (H-968) di | 
EE (e 48) 
| 90 28c1092 Bolt 2 | 
| 90 AN365 -632 Nut 2 | 
90 | 51 2801087-L Guard+F ontrol-Elevator i f 
| Sprocket L.H. | | 
I 96 | 51 20201087 -R Guárd+F1 ontrol-Elevator 1 | | 
| | | | Sprocket R.H. ! 
i. 90] | &N515- D8-5 Screw i D | i 
| 20] | AN935-8L SCH shér 4 | | 
i 901 | | AN960-D8 Washe 4 : 
: Go | 52 28C1047-7 [5c ewlrldp Qontrol-Elevator 2 
bo | | Flap-Operating 
Lool53 | | 28c068 Gudrd4Flap Gontrol-Operating 2 
i | - | | Screw I ! 
| 90 | | | AN520-6-5 Scnew 2 | | | 
| 90 | | AN935-6 ì 2 | 
| 90 AN960-6 2. 
90 AN345-6 Nu 2 
i* Asterisk notes dit ching |pa 


RESTRICTED | | 287 


RESTRICTED 
AN 01 -5M-4 
SECTION li-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| Cover Plate Flap Control- 
bar Bearing 
ch trol-Thrust Bearing 


Retaining 


| 
| Nut-Flat 
| 


Bearing Attachment 


t-Stabilizer-Flap 


Bolt 

Spi ce El evator-Flap :Control- 
Poort pe Operating-Screw 
| 


an 
Sobket -Flap Operating-Tube 
Ari SESCH er To Elevator- 
I Flap-Adjustable- 
| REE 
Tu e-Arm| 
| Re -Tab Control- 
| [operating Tube 
| | Bushing 
| i; 


a tabilizer To 


Elevator Tab- 
Adjustment 


Fork-Arm-Stabilizer To 
Elevator Tab- 


Adjustable 


| 
b- E 
Arm-E JL. To Tab-Adjustable 
Tube adl 


| 
| 
Bolt | 
ci 


-— 


Tab Control Operat- 


i | ing 
| Bushing 
Clevis-Tab Control Operating 


| Tube 

Casting 

Bubhitg 

Li k-Eleyat P and Rudder Hinge- | 
Flap Control 

Linmk-zile ER Hinge-Tab Control 


rr gi EXE 
MAJOR ASSEMBLY ; 
PART NUMBER 

220354 
| KC-8 
90 | 2872029-26 
90 | 54 280044 
90 | 55 | | 220358 
90 AN3 -6 * 
90 i | 2801101 
90 | AN310-3 
90 | 56 i 280073 
90 | | AN3-4 
90 Q7102-A10 
90 | AN320-3 
90 I 57 280048 
90 | 58 2805023 
90 | | | 2805023-6 
i 90 | | 220359-3 
E | Q600-6-4 
a | 2805024 
É | | 2805025 ` 
¡ 90 | | | AN315-D62 
190 | | AN3-12 
EN | AN360-10 
j 90 | 59 2801078 
190 | 2801078-2 
| 90 280128 
90 | | Q610-6-6 
90 280046 
loo | 280046-2 
| 40 Q610-6-+% 
| 90 | 60 (A) 2801082 - 
| 90 i 60 (B) 28710109 
| 90 | -30 
| 99 | Q7102-A416 
{90 | Q800-8-6 
| 90 B) 28T10404 
| 90 | Q7012-M17-.064 
i 90 AN310-4 
90 AN23-13 
| 90 AN320-3 
i 
| (A) PBY-5A Airplanes, 
| (B) PBY-6A — 


RESTRICTED 


coco N NN. mo 


MMAR AN NO 
no 


HH Hp 


TO PO TO PET) PNE WE PP_NMINY 


BRITISH 


GROUP 


MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


(LEES > 


2602032 
2802032- e 
2309-8-8 
KAA 
AN515-D8-12 
| ANO35-8 
AN960-D8 


2802030-10 
Q300-D14-16 | 
2801092 

ANS 960 - 6 

[AND -632 
| | 2802029- 58 
i 12801066-3 
2801092 | 
AN960-6 i 
AN365-632 j 
(A) 28C5751-0 | 


AN526-D1032-8 £ 
AN265-D1032 + 
| 2805077 
boi 
| 2805078 


| | AN526-DD832-7 
AN365 -D832 

| | AN210-2A 

| AN3-7 

! AN960-10 
AN310-3 

(B) 28F10041 


28010044 
AC525-D10-9 a * 
| AN365-D1032 * 
| 28010062 


(8) PBY-5A Airplane sl 


* Asterisk notes 


| 


ATLERON TAB SYSTEM 


¡KK F OO mn 


RESTRICTED 
AN 01 - 5M - 4 
SECTION li— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


n 


E Mitel 


6 | NOMENCLATURE 
Gebr Box-Assembly-Aileron 
Tab 
| om Gear 


| | Bering (e 3) 
l | Spå cer 
Gear and Shaft-Subassembly 
Gear, | Shaft) and Drain Sub- 
lisent 

ly-Forward-Aileron 
| Tab 
| | Indicåtor 

| Screw! 
Webher 
Cover tAssembly - Gear Box 

| Cover 
! | Spacer 

| Beåring (e 3) 
| Screwj 
| (we hei 
|Washep 
Tube | 
Spacer 
Pin- Taper ` 
Washer 
Nut 
iPointer-Aileron Tab 
| Handwheel-Aileron Tab 
ban Ma 


i du 


| Ee | | 
E Flate-Controls-Aileron 
Tab Indicator 


ileron Tab-At 
boe No. 1.33- 
Lower Pulley 
ileron Tab-At 
Bulkhead No. 
Upper Pulley 


1.33- 


Pilot!s Insturment 
Panel 
(See Figure 149) 
icgtor-Assembly-Controls 
Ai leron Tab 

| 


-Castle 
ssembliy-Furnishings- 
i 
! 
| 


| 
ad ssembly-Control- 
ileron Tab 
` Indicator 


24 lto 46638 inclusive. 


PROPERTY CLASSIFICATION | 


4 
AR | BRITISH 


HPPPHH, Hi 


PNM PPPPPPPPPHE Feb qm pii PME P 


KFF E 


RESTRICTE 
AN 01-5M-4 
SECTION II-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIXED EQUIPMENT m PROPERTY CLASSIFICATION 
MAJOR ASSEMBLY LERON TAB SYSTEM Asr | us. us 
PART NUMBER NOMENCLATURE BRITISH 
al | 15 28010045 | Drbm-bontrol-Aileron Tab 
el i Control 
31 | 16 | 28C10050 Sphcer-Assembly-Controls-| 1 si 
91 I Aileron Tab i 
| | | | Indicator i 
gl ; 28010049 [Spacer Controls-Aileron 1 
ME | | i |Tab Indicator 
91 | | 28010056-6 | | | Gepe-Controls-Aileron 1 
! ME Tab Indicator 
91 I 17 | | 28010057 | | Gehr-Assembly-Controls- | 1 
| | 5 0 E | Aileron Tab 
! ME I | k. lindicator 
cl | 28010 :56-7 ! | | | Gebr- Controls-Aileron |l 
ME | | Tab Indicator 
51 | | 28010056-9 i | Gepr r-Controls-Aileron | 1 
| ol | | [mab Indicator 
| 91| | | AN960 A616L |* | |vapne 1 
or | 18 | 28010046 i | Dihl-Assembly-Control- 1 
E I | | |Aileron Tab 
I ME | | j| Indicator 
gi | | 28010047 | | Plate-Controls-Aileron 
| Pa | i |Tab Indicator Dial 
ol | i | 28010056-8: di | |Gehr-Controls-Aileron | 1 
i | | i | Tab Indicator 
91 ! i 28010043 | i Baekplate-Controls- 1 | 
| | | | | ! | i | |Aileron Tab 
| i ME MEME | | Indicator ! 
ei 19 | | 2801066-0 | | | |Hehawheel-aileron Tab 1 | 
| | | E d» uh. Ey edd | Control- -Gear Box I 
| | 2801092 i | |Pin-Taper 1 
| AN960-A6 | |Wabher 1 
| | AN365-632 i {Nut | 1 
| | 2802036-52 bol iCabìe-Asbembly-Forward- Y 
| | | I | | | Aileron Tab 
i | À | | ' Screuj | 1 
i | AN | ¡Waphet | 2 ! 
| | AN36 EE. (non o] 1 
| 2801005 | ¡Bloc exLCo trol-Aileron Tab- 11 I 
| | i | | | [|Indicator Bearing 
i Sl | 2i | i Q816-M6-90 | ¡Roliep-M carta 1 | 
| 92 i | AN23-54 x | | 1 | 
|8 i | AN900-A10 * |W 1 | 
EST I | Q7102-AL10 * $ Y | | 
91 | i | AN310-3 * | | à | 
| av | | | 28P100E1-6 | | I cet -Reinforcement 1 I 
eplet 1 i "UIT E -ì2"-Pulley i | 
GL 1 23 ; | AN?10-1A ME: i | ¡Pulley | | 
| 91 | ok i Qh012-1-2 | Bracket- ae 2l.Pulley 1 | | 
91113 | AN210-2A ! ¡Pulle 
| 91 | 2801012-65 I ss -Ihstallation-Bulkhead Ref | 
| : |No.2.0 | I 
| ! Iu EMEN (See Figure | i 
i 91253 | | 2805768 J |FeirleadlAileron-Controls- 1 | 
| | HE | | | [Bulkhead No. 2.0 i 
| g| 26 | | 2802049-2 ! | Brecket - ileron Tab--Pulley i 4 | | 
ES | | | | 
| | | | 
| | * Asterisk notes | I 
| | 
| | 
| | 


RESTRICTED 


Section li 
` AN 07-5M -4 


Group Assembly Parts List 


RESTRICTED 


AN 01 - 5M-4 
SECTION li—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


$ 
T 
E| MAJOR ASSEMBLY 
d PART NUMBER 1 
AN515-D8-10 
AN365-D832 
91 AN210-1A 
91 AN3-6 
oi Q7102-A10 
91 | AN310-3 
91] 27 | | 2802049-3 
ài | | AN515-D8-10 * 
ol | AN365-D832 * 
911 23 AN210-14 
91 AN3-6 | 
| 91 Q7102-A10 | 
ol | AN310-3 
ol i | 28C1013-65 ; 
91| 28 | 2802049-5 
31 | AN515-D8-6 * 
91 AN365-D832 - * 
91. 23 AN210-1A 
91 | | AN3-6 
91 : Q7102-A10 
91 | AN310-3 
91 | 2804030-2 
I i 
i I 
91| 29 2804030-6 
91 AN515-D6-8 * 
91 AN365-DF1032 + 
91 2805743 
j i 
91122 | | Q4011-0-1 
91 | 23 AN210-1A 
E | 2805748 
| 91 2865140 
91 30 Q4011-1-7 
91| 23 AN210-1A - 
i 91 28010100 
i i 
| | I 
| 91 | 31 | 28c10102 
— | 
i 91 | AC525-10-12 * 
| 91! AC525-10-10 * 
| | Q814-D7-6 ke 
| | Q7102-AL10 * 
i i | Q4012-1-2 
| | AN210-24 
| * Asterisk notes 


292 


FIXED EOUIPMENT 


AILERON TAB SYSTEM 
NOMENCLATURE 


h 
y } 
e. 1 
i 1 
Washer 1 
Nu -Clastile 1 
| Bracket-Aileron Tab-Pulley 1 
j Se e 4 
Nut | 4 
Pulle i 
Bolt 1 
Washe 1 
Nuk- Castle d 
| Pulley-Inst llation-Bulkhead Ref 
| No. 3.0 
| (See Figure 96) 
Brac t-Aileron Tab-Pulley 2 
Scre | 8 
| Nuit 8 
Pulle 2 
Bolt 2 
Weghe 2 
Nut -Castle 2 
Ta Bracket -Installation- Ref 
| Controls-Station i 
| No. 4.0 
(See Figure 90) 
Bracket-Bupasusembly- 1 
| | | Installation- 
| | Station No. 4.0 
| | Aileron Tab-Pulley 
ew | 4 


Two-ll-Pulley 1 


Pull 
Es 
Ta 


met 


EE DE 
w. 


Instellation-ControlRef 
Station 4.66 i 
(See Figure 90) 


Í Wheel Well Corner 
ket- 

å 

dë 


F 
Ë 


y 
acket-Installation-At {Ref 
t 


1 
| Bra oe wo-li-Pulley a 
Pulle 2 
Bri SE nstallation-Controls- [Ref 
| Aileron and Aileron | 
i | Tab-Station NO.5.0| 
M | (See Figure 89) 
cxst- ontrols-Aileron Tabl 1 
x i Station No. 5.0 j 
Screw 2 
| Borev 2 
| Spå VEE | 2 
vel her | 8 
1 
i 2 


| Pujley 


al -24" -Pulley 


PROPERTY CLASSIFICATION 


BRITISH 


33 


13 


34 


35 


36 


OMANO —t 


GROUP 


MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


2805763-2 
2805527 


AN515-D8-8 
AN365-D832 
2801019 


2801019-4 


2802052 


AN515-8-9 
AN960-AB 
AN365-832 
AN515-8-8 
AN960-A8 
AN365-D832 
AN210-2A 
2802053 


AN3-11 


| AN960-10 


AN310-3 
2802158 


2802158-2 
2302038 


AN515-D8-14 
AN365-D832 
284004 -600 


| 284004 -601 


2802039 


2302039-2 
2802039-6 
2802039-3 
2862039-4 
2802039-5 
AN515-8-20 
AN365-832 
AN515-8-14 
AN365-832 
2802050 


2802045 


2802044 | 
X8-A 
2802042 
28C2045-3 


* Asterisk notes 


RESTRICTED 
AN Ol -5M-4 


SECTION H— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


* k kk k KK 


Wing-Assé >mbi y-0 uter Panel 


FIXED EQUIPMENT 


A ON TAB SME 


1 5 | 6 NOMENCLATURE 


Fa RARES 
Surface and Tab 
Control Cables 


Cables-Bulkhead 


ege Controls-Aileron Tab 1 


No, 5.0 


casi | 


Section-Rear Spar- 
Aileron Pulley 
(See Figure 
[Brick t- -tenter Section Rear 
Spar-Aileron Tab 
m cket-Aileron Tab- 
Control Center 
Section 


ES ew 
Washe 


| 
B ley 


Guård-Aileron Tab-Controls 
Pulley 


| lol t 
i i 
-Castle 
Br a :-fatflead-ALloron Tab 
[control Cables 
| .ckèt-Fairlead Supporting 
Fairlead+Aileron Tab-Rear 
Spar 


| 
| 


Screw 
Nut 
L.H 
Å ¡(See Figure 10) 
Wing-Assembiy-Quter Panel 
(Ses Figure 10) 
A ron Tab-Control- 
Cable Fairlead 


Su Í| 


ser -Fairlead 
Block LP hénolic 
B19 ck+Phénolic 


‘Controls In Wing- 
[Installation 
Mechanism-Assembly-Aileron 
{Tab Control-At Rear 
[Sper 
Suppo lt -Meghant sit 
Sele (oe (@ 3) 


clot (©48) (H-964) 


| ater n a 


spå ac 


H 
I 
i 
H 


R.H. Ref 


| 
De aU t- IM E | 


O WU 


E 


HD + Oo + D HEN 


DON. FH HHH 


wi 


1 


FJ ^ FBIDIOTO FO FH ED ES p IS 


PROPERTY CLASSIFICATION 


BRITISH 


293 


RESTRICTED 
AN 01 -5M.- 4 


SECTION lI— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| | SÍ GROUP 
FIG. | INDEX| o 
NO. I NO. & MAJOR ASSEMBLY 
B PART NUMBER 
91 2802045-2 
91 AN960-616 
1 AN310-6 
91 | 37 2803016-10 
H 
ei | | 2803016-2 
91 AN366-DF832 
EH 2863017 
1| 2803016-4 
91 i 28011000 
91 A0525-D10-12 
91 | AN515-D8-8 
EN AN365-D832 
91 AN3-5 
91 AN960-10 
91 | AN310-3 
91 i 2802050-2 
91 | 2802050-3 
91 | AN515-D8-8 
91 AN365-D832 
91 AN515-D8-8 
| 91 | AN365-D832 
91! 38 i 2000l8-2: 
91 i AN3-7 
j 91 ' AN960-10 
jol | | AN310-3 
pon 39 | | 2802047 
Pod | 
91 40 i 2802040 
91 i | AN3-11 
| 91 ! | AN960-10 
i OL | i AN310-3 
i gli 41 | | 2802046 
i Li | H AN3 -7 
| gl ' | AN960-10 
i 91] | | AN310-3 
| 911 42 | ; 2802082-57 
i l EE 
: 91] i | AN155-88 
< SLI | | 2801100-6 
91,83 | | 5B2 
i GL | | | AN23-10 
| 92 | i AN960-10 
i 91| | | AN320-3 
1 4 
PUW x 
| 


* Asterisk notes 


ESERERERESIEI 


* * ck ok * 


* * 


FIXED EQUIPMENT 


AILERON TAB SYSTEM 
NOMENCLATURE 


Rod -Siteel 
Welshep 
Nub -C stle 


So ket G ide-Assembly-Aileron 


Tab Control 
| Support -Socket Guide 
| Plate-Nut 
Guard 
i Flang 
Guide-Control-Aileron-Tab 
Socket 
i 


Nut 

Sopkes-Flap Operating Tube 

Bolt | | 

Washer 

‘Nut - Castle 

Tube-Aileron Tab Control- 
| | {Spar To Aileron- 

| |Connecting 
Libk- Aileron Tab Control 


ine he 


! Tube-Aileron Tab Control-. 
| Satta Aileron To Tab- 

i | Connecting 
| Bolt | 


Washe 
Nut-Castle 
cap: 


| | l | |Control-Aft. 
¡Ba rel -Turnbuckle 
ChaintAssem ly-Aileron Tab 
[on GE 
* Boit : ! 
* | [Wagner | 
A | 
| | | 
| | 
tt mim parta] 
I 
| 


| 


| 


MIONHPE DHHH 


HEHEHE 


al 


NAVY 


Uc 


ARMY 


PROPERTY CLASSIFICATION | 


EE E 


BRITISH 


A e ion A 


RESTRICTED: Section ii 
AN Qi-5M-4 Group Assembly Paris List 


RESTRICTED 
AN 01 -5M-4 
SECTION li—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| T ase H GROUE FIXED EQUIPMENT unir | PROPERTY CLASSIFICATION 
mo, | 
NO. | NO, | | MAJOR ASSEMBLY — FLAP_CONTROL GEAR BOX «sv | US | US 
| : PART NUMBER bia pala NOMENCLATURE NAVY, ARMY | BRITISH 
va | 2801018-0 ‘ | InBtallakio -Flap Control-Gear | 1 
I Box 
i 02 2801018-2 Installation-Flap Control- 1 
| Gear Box-Sub- 
| E Assembly 
| 92 i 2801070-0 | | ! Gepr PM Flap 1 
i i ontro 
i 92 | 1 | | 2801072 | | Bok-Flap Control-Gear | 1 
| 92 2801071 | i Box-Casting-Flap 1 
| | Control-Gear 
92 .KC-6 | Bearing (@ 3) i 2 
| | (2801072- 2) | 
92 Q600-6-8 | Bushing 3 
| 9212 2801068-h * | | ; Smart (Mechanism 1 
| Details Flap Control 
I j | | Gear Box f 
9213 | | 2801067-2 AE Drim-Elevator-Plap 1 
` | | od | i Control-Cable 
921%. | | 2801123-2 | Cable-Assembly-Flap LT 
i | Po | Control-Through Gear I 
| | i Box (Elevator Tab) I 
| 92 ! | AN526-D832-6 | | ES ew-Cable To Drum- i I 
T i | | [Attaching | I 
92 | 5 2801070-8 | | | | | jPin-Lock 2 I 
| 92] 6 33280 | | | Gear (€ 48)(2801070-5) | i | 
| 92 i | AN935 -6 | | | | Wapher à 
i 92 i | ANS15-6-8 (ae E a | Screw 4 | 
{921 7 | 2801068- 8 Í Í | Spacer (Mechanism 1 | | 
| | [. 1 UR id | | | |Details-Flap Control | 
| | | | Í |Gear Box) | | 
19218 ¡ H2030L | | | | {Gear (e 18)(2801070-3) | 1 | | 
19219 AN280-H404 | 4 ¡Key-Woodruff 1 | | 
| G2 | io |! 28C1068-5 | | PH iSha?t (Mechanism 1 
Y | | | i | | | | | iDetalls Flap Control I i | 
i | | L 1! 1! Gear Box) | 
EE | 
| 902,11 | | 2801067-3 | | | [Drim-Ruader-Flap . |l | | | 
| | | | | le d Control-Cable: | | 
| 92 | 12 | | 2801123-3 | d ica le-Assembly-Flap 1 i I 
| aM | | i | IControl-Through Gear! | 
: ; | | | Box (Rudder Tab) | i | 
| 92 | AN526-D832-6 | | ! | ! GE To Drum- i| | 
; i | sas i i 
i 92 | 13 2801070-9 | | ! -Loc 12 | | 
i 92 LIE | | 33264 | celo (63) (2801070- 6) il | | | 
22. | i AN935-6 | | Mines n | | 
i92 | | AN515-6-B | | |Sctew, 1 | | 
{92 1125 | | 2801068-6 ; | ae cio Control- 3 i 
i | ! i Gear Box) | | 
192136 | |G170 ii poer (€48) (28c1070-4) |3 | I 
i 92! .! | 2801068-7 | | | [Retainer 3 | | | 
Var pir i 2801069-3 | | |Indicator-Rudder and 2 | | | 
| | | | |Elevator-Flap Control | | i 
Sez | | [Gear Box | | i 
¡92 18 | | 2801069-2 | | | Indicator-Rudder aná |l | | | 
i i b | Elevator-Flap i ! i : 
| | E | |` | | Control-Gear Box | | ! | 
| 92 |19 | ;2801068-9 | | IShaft (Mechanism 1 | : i 
; | | | ME [Details Flap Control | i 
EE | | | | | | pee Box). Po | | i 
B | | | i 
EN: | | | 
| | | | | 
H I i 
NN | | | 
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MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


H2015L 
AN280-H404 
AN201-K6A 
2801065-5 


2801063-2 
Q2601-2 


G2601-2B 


2801092 


AN960-6 
AN365-632 
28C1076-3 
2801076-2 
| AN505-6-6 
28C1073 


i 2801072- 2 
| KC-6 


Q600-6-8 
2801076-2 


AN515-8-12 
AN960-A8 

| AN935-8 

| 2801066 
| 


| 2801092 


AN960-6 
AN365-632 
| 28C1070-10 
| AN515-6-10 
AN365-632 
2801077-NL 
2801077-NR 
ANS535-00-4 
2801075 


2801074 


| KC-6 
2801065-5 


2801063-2 
Q2601-2 
G2601-2B 
2801092 


| AN960-6 

| AN365-632 

| AN3-55A 

AN3-D4A 
AN365-D1032 

hrs Asterisk notes 
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AN 01 -5M- 4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


O 
ts 
Ap eae 
[e] 
® 


NOMENCLATURE 


Gebr (@48) (2801070-2) 
Key-Woodruff 
Bearing 
Assembly-Elevator- 
Flap-Control 
Arm Elevator Flap- 
Control Crank 
| Knpb-Elevator Flap- 
Control -Crank 
Bolt-Elevator Flap- 
Control -Crank 
i-Fliap Control- 
Sprocket Taper 


Cra. 


PENG ` 


late Thrust 

pre te Thrust 

Screw 

Cover Flap Control-Gear 
Box 

Plate-Cover 

Bearing (e 3) 

| (28C1073-3) 

i Bushing 

| Plate-Elevator and 
! Rudder Flap Control 
| Gear Box-Thrust 

Screw 

Wapher 

Wagher-Lock 

Handwnheel-Flap Control 

pee 


¡Gear Box-Rudder 
h-Flep Control- 
pe Taper 
apher 


uum 


CAS ATA dm 


(eis lead 
jore Ww 
Tito- Name L.H. 
Sg R.H. 
ew-Drive 
Elevator Flap 
[ed Crank 
upport (Casting) 
| Elevator Flap 
o 
Bearing (@3) (2801075-2 
SS 
p lap-Control 
eg Flap- 
ES | contr rol -Crank 
ert -Elevator Flap- 
| 
| 
ie 


ta IG go "Jd tua 


i Control-Crank 
Boit-Elevator Flap- 
plen Contr RESSE 


+: 


H HO PF ++ += 


1 
| 1 
1 
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NAVY | ARMY 
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RESTRICTED 
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SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| î| GROUP PIENA — PROPERTY CLASSIFICATION | 
FIG. I INDEX] O - UNITS 

NO.| NO. E MAJOR ASSEMBLY ¡ONTROLS LOCK SYSTEM av | us. | us. 

d PART NUMBER 1[2[3|4]s]6 NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
93 2804050-50 Lock-Instlallation-Rudder 1 
93 2804060-0 Lodk-Installation-Cockpit- 1 
| : Rudder 

93 | 2804062 Support -Rudder Lock 1 

93 |1 | 23904062- 6 lousing 1 i 

93 |2 i 2003 Ps -PHenolic 1 

93 |3 i 2€ Plate-Rubbing 1 | 

93 | AN505-6-8 * Screw E I 

93 | AN505-6-5 * | E ew 1 

93 | AN526- DD832-8 * Screw 8 

93 | A365 -D832 * Nu 8 i 
93 | 4 | 2804066 Hardl¢-Adsembly 1 | 
93 | AN5-25 * Bolt X 

93 AN320-5 : * Nut 1 | 

9315 | 12804060-2 Support 2 | ! | 
93 16 [NNF-002 > Plate Rudder Lock-Instruction|l 

93 | AN520-1032 - 7 * Screw | y 

93 | | 1Q7102-AL1O * Me hen | 8 

93 | AN365-1032 * m TE A 

93 | ANQ40-DI1 * ey 2 

93 |7 | 28C4067 au Cable and Retainer 1 
i i i | iandle ! 

1:93 AN365-1032 * | 2 ! | 

93 | | 2804079 Kl “st alletion-Rudder 1 
b 4 | i | [Lock-Pilot!s | | 
| | i | o] ! Compartment Pulley 

93 |8 2804079-4 - aw t-Subassembly- 1 

| l | e Installation 

93 | | AN520-D10-10 3 po eng | h 

| 93 | AN960-D10 * [ashe 4 

93^ 1 AN935-10 * Washe n 

93 | | AN315-D10 * | | us | 4 

193 ¡9 ! AN210-2A | Pulley E ! 

193 | i 2804079-3 * | oit . È 

193 | | AN960-D10 * Nashe a | ! 
193 | | AN320-3 * fut i 1 | 
193 110 2804078-5 Fairlead-At Stations No. 1.66, |10 | | 
| 2.50, 3.0, 3.33 ana | | 

| | p. .66 

ER i {Q50334-6-6 * Scrlew ! 20 | 
93 |12 2804078-1 | [Fairlead-At Station No. NA 4 | | 
93 | | |AN515-D6-12 * Screw 4 i | 
193 | | AN365-D632 * Nut A | | 
193 |12 | 28Ch078-2 Fairlead-At Stations No. cu 25, 5 i 
| | (TA, 8-0, 8.33, | 

| and 9.0 

193 Q5033A-6-6 * Screw fetal 10. i 
ER 113 2804078-1 al lead ac tations No. 5.75, |6 I i 
! I 6.20, 6. bo, 6.80, | 
| | .25, and 7.50 | | 
[93 | Q5033A-6-6 * Bore 12 | | 
193 | 12804048 stallation-At Bulk- 1 | I I 
| | | head No. 4.0- PO 
i | | Control Lock. | | 
193 [14 2804048-8 Al ket -Subassembly 1 | 
193 | AN3-DHA * olf š 4 | | 
193 | AN365-D1032 * Nut! D I 
193 {9 | AN210-2A Pulley 2 š | | 
AN23-28 ° ° | 
i | | 
| * Asterisk notes | | 
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Figure 93—Tonirols Lock System 
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RESTRICTED 
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SECTION li-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


$ 
1| GROUP TX m 
FIG. | INDEXÎ o : FIXED EQUIP 
NO. | NO. | S| MAJOR ASSEMBLY ONTRO i 
B PART NUMBER pole otal eee NOMENCLATURE 
93 Q810-6-8 * Space 
93 | AN960-D10 * Wa ad 
33 | AN320-3 * Nu 
93 | 15 | | 2804048-9 an " 
93 | 16 i 2504048-10 Fai rlead 
93 | 17 ' 2804048-11 Bibox Fatrlead 
93 | i AN520-D10-8 * cpew 
93 | AN365-D1032 * 
93 2804039 Br Gil nstallation-On Shear 
i Web 
93 | 18 2804039-9 Bracket-bubassembly 
93 l9 | AN210-1A . Puile 
93 i AN23-17 * Bolt 
93 ' AN960-D10 * Weshe 
93 ; AN310-3 * Nut-C e : 
93 20 | 2804015 Brick rne stallation-At Bulk- 
| | | head No. 5.0- 
i | | I | Control Lock 
93 | AN3-DliA * Bolt | 
93 | i | AN365-DF1032 * Nut 
93 | 9 | AN210-2A Pulley 
93 | | AN23-17 * | [Bolt | | 
93 | AN960-D10 * | [Washer 
93 | AN320-3 * lut | | 
93 | 21 | 2804058 Bråckét- installetion-Rudder 
I | Dal ¡Lock-Pulley 
193 | | 2804058-1 ol Bracket | 
193 | : Q808-D4-19 * | Space | 
ES i | 2804058-2 | Angle] 
193 | | | AN3-D5A * | | Bolt | | 
ES | | | AN365-D1032 * | | [Nut | | 
63 | AN3-DD4A * | (Bolt | 
33 | | AN365-D1032 * || nu | 
92 | | ANDIO-2A | ¡pu ley 
93 | | ; AN23-17 * | | ¡Bo A 
93 | | AN960-10 * | | Wed 
[93 AN320-3 Lal | nue 
| 63 2875101 k -insŵalletion-Tailpost- 
| | Rudder Control 
las 122 | (A) 2804070 mM t-Rudder Lock-Tailpost 
193 | i | (B) 28C4070-30 Support -Rudder Lock- Tailpost 
i 93 i #30 NE Pa ing (e 17 
Ech | 1308 | Padkidg (e 17 
193. | | 4307 Packing (e 17 
193123 | | 2804055 pe 
193 28 | 280x068 ¡Lujricatór 
193 | AN3-24 * Bode. ME 
193 AN960-DIO -> = |* Washex | 
193 | ! 1Q7102-D3 * Washe 
i93] AN310-D3 * Tei 
[93125 2875104 Begring 
| 33 | AN3-6 * Bolt | 
| 93 | | AN960-A10 * Washer 
| 93 Q7102-10 * Waghe 
| 93 ! AN310-3 * ui x EE 
| | | | 
| | | | (A) PBY-5A Atrplands, up to, and Fe Serial No. 466 
I | 
| | (B) PBY-6A Airplanés Serial [No] 46639 and on. 
| | 
| | * Asterisk notes a ch ng | 
| | | 
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O 
A) 
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36 


37 


PART NUMBER 


2875102 
2804076 
i 2805105 
| AN23-19 * 
| AN320-3 

! 2804074 s 
| AN24~29 

i Q7102-116 
AN320-4 
2875101-6 

NSCOOL 

2801080-5 


| 28C4080-10 
| AN155-88 

i 2804080-12 
| AN155-88 
AN160-88 : | 
| AN520-10-20 i 
| AN960-D10 

| AN365-D1032 
' AN23-9 

i AN320-3 

| 2805570 


kx * * k k 


| 2805567 


| 2805567-6 
! 28F5112 

| AN} -17A 
Q7008-AL17-.061 * 
| AN365-428 
28F5113 

| Q7102-ALÀ16 * 
| AN315-4 
| Q5761 -K5-6. 75 
Q5761-K6-3.375 
Q5728-K1-50 
28F5233-7 
AN3-DD6A * 
AN373-D1032 * 
| 2805568 
AN3DD5A * 
AN372-D1032 * 


H 
| 
; 
| 
| 
! 
I 
i 
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Lock-Instéllation-Controls- 
| | | | [Alleron and - 
I | i | Elevator 
i |Lock-Assémbly-Aileron and 
| pd ¡Elevator-Yoke 
‘Tube-Subgssembly 
| lcadting 
| Boldt ! 
| Washer 
brad i 
| | Par | 
| | Geet 
| Nut | 
WebDbirig 
q etbirg 
[So Ket-Agse ly-Yoke Lock 
| ¡Bolt | 
| Nu | 
Support -gocket 
i Bo i 
“Nuti | | 
ac 
i ! 
| | 
| | | | 
a 
i 
Í 
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GROUP FIXED EQUIPMENT 
MAJOR ASSEMBLY $ 


ONTROLS et 
Pih- 

Butto 

Spring-L 


E -Castle 


eM 
NOMENCLATURE 


ck Pin 


-Rudder Lock 


stle 
Faste 


Washe 
Nut -C 

errSpring 
pps: 


CableiAssembly-Rudder Lock 
| i Control 
| Cablelsu assembly 
| Ba*rel-Turnbuckle 

Cable Subassembly 
| [Barre -Türnbuckle 
i 


|Terminal+Fork 
a 
e pol 


v H 
Nut -Cástle 


" 


y DO TO F2 fO fO F2 F2 TO F2 FO FO fO PO ER FI FU 


PROPERTY CLASSIFICATION 
UNITS : 
PER 
ASSY 


BRITISH 


BDD EE D PO TO DE PEPER i pa q ps 


H 


cos 


j A 
NO. 


——————— — 


ou 


E + 


ONO NO NO DO OO MO AD 


God E E £= EE 


ONO NO NO 
EEES 


AO AD MM VH 
sprer 


DN VO 
FFE 


| 
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| 
{ 
| 
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INDEX 
NO. 


ma 


NO MO CO 00-3. OYUI Eu 


10 
11 


20 | 


2i 


í 


i GROUP 
MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


2805564-3 
280003-702 
ES 28C004-50 
ls 28C004-650 
280004-6 
220012 
286001 -2 
280004 -3 
i 280004-4 
| 220115 
22C008-L 
| 22C008-R 
| | 22C009-L 
Í 


22C009-R 
i 28C1154-L 
i 28C1154-R 
| AN200-K3 
AN21 12 
AN2%-9 
AN320-4 
2805138-L 


| 2805138-R 


AN200-K3 
Q600-10-8 

AN23-13 

ANQ60-10 

| AN320-3 

AN3-16 

| AN310-3 

2805512-0 
2802086-57 

220110 

22C109-L . 
22C109-R 
AN155-328 

| AN23-12 

| AN960-20 

AN320-3 

20C087-4 

i ANPL-28 

ANG60-116 

AN320-4 

22C067 

AC500-8-4 

| ANG35-8 

“i AN960-8 | 
22C1031-L 
22C1031-R 

AN23-15 * 
AN320-3 * 


(A) PBY-5A Airplanes 
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FIXED EQUIPMENT 


ls Installation 
SE [coke Installation 
Frame Assembly-Control Yoke 


| Frama Assembly-Control Yoke 


p ito and 
B) PBY-6A Airplanes Bengel No 


Friame-Control Yoke 
j Bracket-Wheel Bearing 
clip 


ee 
Fllexitube | 
“se Reinforcing 
acket-Upper Pulley L 
acket-Upper Pulley R 
EE Pulley L 
ackiet-Lower Pulley `R 
using-Bearing L 
using-Bearing R 


Hoo UJ tU UU to ru 


Bolt 
Belt 


Ani 


| 


Yoke 


ii Assembly-Control 
Arm A sen eeo eee 


Yoke 


L.H. 
R.H. 


Ball Bearing 


Assembly-Starboard 
e Chain-Lower 


° E 

S 
RR Fitting L.H. 
T 


<< 
@ 
Ut 


UJ Ed pd E* Q O 
Gs O” 


u 
el-Turnbuckle 
vis 


Bearihe-Yoke a E 
Los R 
Bebe ets 

Nut -Shear 


i 
in luding Serial No. 


and on. 
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dc 
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2 


3 
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: 


GROUP 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 


DL EQULIPME 


* Asterisk notes attach 


| 
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| 
| 
| 


FIG. INDEX] © UNITS 
NO. | NO. | E| MAJOR ASSEMBLY CONTROL YOKE I lf 
° PART NUMBER 1 Ja[sfals[e] NOMENCLATURE__| 
94 | 22 200087 -6 Pulley- -Special 2 
oh fuoco! 416 Waene 4 
qu | AN24-40 — Bolt | 2 
ok AN960- "ue ks she S 
e AN320- ui | i 
A 23 2802165-L Gukrd-Lower Pulley L.H.| 1 
oy | 2b i 2802165-R | Gu rd-Lower Pulley R.H.| 1 
ian | Mer | | > ew i 
EI ; Q316-D5- I pace 
a, 25 | | 220033-L | ae | Behrihg-lmeel Shaft 1 
oh 25 | 220033 -R | ei x s Shaft 3 
ou | ti-Wnee 
+ | | Ball Bearing (@3)(28c003-4) | 4 
| oh | | Spacer 2 
| Cu | | Sprocket 2 
i ok pol Washer 4 
oh | | Nut ME 2 
og | | i | Spacer | 2 
Gå | | IW Whbel|-Co Control 2 
Əh | | | | Washer : 2 
| ok | | IN | | 2| 
| oh | | ¡Cap i | 2 
ay | | Guardi-Chain 1 
ôn g | | | Gasket | 2 
où | | AC503-10- 10 | | | | | 16 
lon | i 225070 | 2 
jon | | | 40500-8-k Se | 6 
EE EN AN 2 
EA ! Š h l 
| 34 | | No. 66x184" | | | lc chsin (9 256) (280003-7) i 2 
35 | | 280003-8 | | Connecting Link k 
36 | | 2801151- 5 | | Link-Chaln-Upper 1 
ban | 37 I å ù | | | Lihk-Cheln-Upper q 
38 | | | | | Cable Assembly il 
d | | | | | Bopt-Spebiel Clevis 2 
i | | i i Nuk | 2 
39 | | | | 2 
FEN EN 2 
| | BM La 
| | | | vee | 
| | | {Copen | 1 
| | i | Boot Faskaïlation-Controi Ref 
ì | B. B E SES d Yoke L.H 
| “ | | |Bopt [nstalhation- -Control Ref 
! I | ie! qu. dE a L Yoke R.H. 
| ho d | || | i Bopt | | L.H.| 1 
| B3 | | | | . ¢Bopt | LE R.H.| 1 
| | Ha | i Stud- -Sneb Fastener 12 
| KZ | | Sere] 12 
ME * | | Wesher-Thsulating 12 
E *| | {Nut | 12 
| * | [DOD | | h 
* | |Bott| | 12 
* | Bolt | | 8 
| AN365- 428 * Nut | | 16 
i i AN960-h16 * jasher 16 
| ANOGO-AH16 ` |s Bl ly 
| | AN960-A10 |* 8 
| AN365-1032 * | 8 
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GROUP 
MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


28C5564-3 


2805555-2 
-58 


fo 
C 

Q 
rw 
o 
DO 
Gy 


2802096-h 


2802006-5 
2802096-27 
2802096-51 


| 2802096-6 


2802096 -24 
AN392-45 
ANDIO-LA 


Q4004-0-5 
GhOOLh 2.5 
AN210-4A 
2805540-6 
2805540-7 
24P 054 
2805705-2L 


2805705-2R 


2806030-L 
2806030-R 


i Q7102-A616 


AN960-616 
AN310-6 
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1 


XED SOUT PMEN 


RUDDER PEDALS AND BRACING 
2. 


Supfabe Es 
| Rude 


41514 NOMENCLATURE 
trols Installation 
dais Installation 


Bric g Installation Rudder 
Bracing Instaliation- 
Subassembly 
| Brace-Vertical-Upper 
Brace-Horizontal-Lower 
| Gupset 


cel Vertical 
ih-Phlley Guard 
ha 


pt Assembly- -Rudder 

I Pedal Idler 

NU Pulleys L.H. 
ssembly-Rudder 
Pedal Idler 
Y 

; Pulley 
Pulley 


tj 
—(--—- 
E 
Cei 
ce 
Ww 
Lt 


| 
| 
| 
| 
a 
| 
k 
| 
É 
B 
m 


| Tab “Rh idd 
| Tap-Rhad r 
Spring 
per | Asbembly- Brake and 

i | Rudder 

Asbembly- -Brake and 
| Rudcer R.H. 
Pedal! Assembly-Rudder L.H. 
|Pelìaì| Assembly-Rudder R.H. 
i Pefal-Rudder 
| Hu Assembly-Rudder 
| Pedal-Lower 


L.H. 


Fulcrum Rudder Pedal- 
Trip Lever 

Rebs DOD Rudder Pedal- 

Upper Bearing 

ME. Pedal- 


| Quadrant Drive 
| Bushi 
i Pin 


i 

| g-Rudder Pedal-Lock 
| |Pih-Rhdder Pedal-Lock 
H 

t 

i 


Mast ssembly-Brake 
Pedal 

Assembly-Brake 
Pedal 

shing 

aring 

ning 

ng (@ 3) 


L.H 


Mast 
R.} 


F: 


ro ctt DI 
+e O ¢ 
ur 


000 
33 


(AAA AUTO (A AA 


Bal 
Fh 


HEJFFJNDHESKD Po PRO 


Pedals-Upper Pulleys 


uuBseu ` 
Brace-Horizontal-Upper 


ETO D TO FU a 


Hn 


HHP E 


FWHH 


D DO F2 TO 


TO mo DN RP no Hr 


NA 
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NY 


i 
| 
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i 


U. 
AR 


S. 
MY 


BRITISH 
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SECTION Il—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


‘| GROUP FIXED EQUIPMEN | PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG, } INDEX ES š e UNITS N 
NO. | NO. | g| MAJOR ASSEMBLY RUDDER PEDAL AND BRACING asy | US | us. 
: PART NUMBER 1 5] 6 NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
95 | 24 2805587-L Pefial -Brake L.H.| 2 
95 2605587-R ss R.H.| 2 
95 I 25 2805521 | tlo Drake Pedal Look 2 
95 26 2805523 . | Guide -Brake Pedal Stop 2 
95 | 27 NSCO34 | Spring 2 
95 AN960-D8 Walshe 2 
95 | 28 2805522 Pin-Brake Pedal Lock 2 
51 29 28C5701-L | Lever| Assembly-Brake L.H.| 2 
95 | 29 28C5701-R | Lever Assembly-Brake R.H.| 2 
95 | 30 AN201-K4A | Besring: 1 
95 | 31 | AN286-1 Lubricator 1 
95 | 2805701-2 | Lever Assembly-Brake 1 
95 | | AN201-K4A Bearing 1 
95 AN286-1 | Lubricator 1 
95 | | 2802068-L ' Mast Assembly-Rudder 1 
| | | Pedal Outboard L.H. | | 
95 2802068-R Mast Assembly -Rudder 1 | 
| | | ! Pedal Outboard R.H 
95 | 32 | | 2802066-L | | |aArh-Rudder Pedal L.H.| 1 
95 | 32 | 2802066-R | i Arm-Ruáder Pedal R.H.| 1 | 
95 | 33 2802060-L | |! | Arm-Reinforcement L.E.| 1 Í 
95 | 33 | 2802060-R i ERR Arin-Reinforcement R.B. | 1 
95 | | AN501-416-8 í | | Screw m 
95 | | ANQ60-416 E / Washer 4 
95 | | AN315-4R | Nuf 4 
95 | 34 I 2802065 Bushing-Lock Pin 5 , 
5 3614 -10-6 | | | |Bushing-Cable Attaching 1 
195 | 35 | | 2802071 , | | | Gulde-Cable 1 | 
95 | 36 | 2802068-2 | Mest Assembly-Rudder à 
| O'N - | | Pedal Inboard L.H. 
95 | 36 | 2802068-3 Mest Assembly-Rudder 1 
Kule de : | Pedal Inboard R.H. I 
95 : | 2802066-2 | | Arm-Rudder Pedal L.E.| i 
195 IG" 2302066- 3 | | B dm Rudder Pedal R.H.| 1 
195 hi 6 | n-Reinforcement L.E.| 1. 
| 95 Í i | | a R.H.| È | i 
95 | | | | Screw 4 
95 | | | Wapher 4 | 
195 | | | | | Nut A 
[95 | 2802065 Bushing-Lock Pin 5 I 
195 : | 2502071 P Guilde-Cable al 
195 | 37 | | 2802059-2 | Leper-Rudder Pedal 2 | | 
| A ee ! | Trip L.H. | 
195 37 | 28C2059-3 | Le eri Rudder Pedal 2 i 
j [d | | Trip R.H. | | 
los | i | Q610-6-6 Tm Bushing 1 | 
195 | 38 | | 2802098 Spring-Rudder Pedal- 2 | | 
! | | | i pip Lever I 
195 | | AN23-22 | |Bott-Dlevis 2 | | 
95 | | | AN310-3 Nu 2 | 
195 | | | ANG60-10 Wabhe m i 
195 | 39 2805716 Shbft-Rudder Pedal 1 | i 
195 | £0 2805724 Slbeve-Brake Lever 3 | 
| e A I | | Bearing | i 
195 i 41 220061 [91 eve-Ruáder Pedal 2 | | 
| Re | Es | Bearing ! | 
195 1 42 | 220062 | Sìieeve-Rudder Pedal 2 | 
| | | | Bearing | | 
| | 
| | | | 
| ! š 
| | H 
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SECTION II- GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 1 


2805564 -3' 
2805133-2 


28c5096 
(A) 28F6859 


(A) 2856857 
(B) 28A10507-6 


(B) 28410506 
AN201 -KhA 
2805095 
28F6858 
AN3-5A * 
AN372-1032 Is 
28F6862 


| (B) 28410508 | 
| 


Q4002-1 
AN210-2A 
Q4001-1-1 


AN210-1A 
| Q4002-2-3 


| 
AN210-2A | 
Q4012-1-1 | 


AN210-2A 
2805132-2 


2805132-6 
Q4001-0-1 
AN210-14 

2805132- å 
| 2805132- 10 
2801012-60 


| 
2805118 II 


AN210-14 
Q810-6-26 
AN23-50 
AN320-3 
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PBY-6A Airplanbs 
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HHH 


egt- lè Pulley 
Station 0.66 


ee 23 Pulley Station 
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D 
Bracket-Two 23 Pulley 
Station 2.0 


PN HD DH 


ei 
&d| installation-Follow 
| Up Cable Station 
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bs 

bi 
HEE LIO DO S 


Puliey Installation- 
i Bulkhead 2.0 
Bra Ket 
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PROPERTY CLASSIFICATION 
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RESTRICTED 
AN Ol - 5M- 4 
SECTION li GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP | FIXED EQUIPMENT users | PROPERTY CLASSIFICATION 
PER 
MAJOR ASSEMBLY Ir ou A xs dë aes nem 
PART NUMBER MEMES NOMENCLATURE NAVY | ARMY 
(A) 2805126 Bracket [Installation-Follow-| 1 
Up Cable Pulley- 
Station 2.5 
ES (A 2805129 Felt rlead 1 | 
196 | 15 (B) 2805588 Bracket IInstellation-Follow-| 1 
| UN EE op Cable Pulley- 
i 13 | E Station 2.5 
96 | 15 | | (3) 2805589 Bracket Å 
06 | 16 B) Q4002-0-1 By cket P- -Pulley B 
06 | 8 tå AN210-2A le " 
96 | 9865596 | | pula B stallation-Rudder | 1 | 
| | | Follow-Up Cable 
L | | | Station 3.0 
96 | 17 Q4002-1-1 | | Bracket- 23 -Pulley 1 
96 8 ME AN210-2A | | i Pulley i ` 
96 | | | 2801013-60 | Pulley EE stallation-Bulkhead| 1 
i ME i i 
Los 18 | 2801054 | | Pulle een 3 
196 | 10 | | ANZ10-1A | | pulle 3 
96 i | AN23-11 | | Bolt | 3 
| 96 | | AN320-3 | | Nut -Shear 3 
06 ! | 2805595 | Bracket Installation-Follow-| 1 ! 
i | | | | | | Up Cable Pulley 
pm i | | | | | | Station 3.33 | | 
96! 19 | | 2805593 | | Bracket 1 
96; 16 ` i Q4002-0-1 | i Briacket-23 Pulley 3 | | 
06 | 8 | | AN210-2A . | Puller 1 i 
i 96 | | 2805594 Bracket Installation-Follow-! 1 | ! 
| | | | | | | | ¿Up Cable Pulley | | 
| | | ME i 4.0 
96 | 7 š Pulley-Lower x | 
96 | 20 I E NE ket Supporting | 1 i 
96 | iT | | | I Pulley-Upper 1 I 
196 | & < El 1 | od 
6 | | | | Installation-Follow+ 1 | | 
| | i | | Up. Cable: Pulley | | i 
| | | | Station 1,0 | NS | 
| | nel-Follow-Up Cable i 1 
! | | | Puìley Bracket i 
| SSL | | | bt-23 Pulley 2 | 
| | -2A | ! y 2 | | 
LOG ea 7] -2-1 | | ket i. | ! 
sol è | -2A | y 2 | 
Í 96 | 23 98 | xet-Upper Pulley’ l i I | 
NS | | | "Ist ation 1.0 | | | 
156 22 í | Q4012-2-1 | i cet-Double Pulley 1 
i o6 | | i Q7012-AL21-.064 | = p 1 | | | 
13618 AN210-2A | y 2 | 
| | || | | | | | | 
| i il | | i | 
| i i | (A) PBY-5A Airplanes, stat 961 to 34059 inclusive | 
1 i H i H 
| I | i (B) PBY-5A Airplanes se al b and 48252 to 46638 inclusive. | 
j ! | PBY-6A Airplanes Serial P and on. I I | 
| | | | | 
| 
H 
| | 
| I 
| | 


3 1 0 : RESTRICTED 


RESTRICTED | Section Il 
AN O1-5M-4 Group Assembly Paris Lis; 


H Cà Gei mar fi Circe 
Figure Dé-soiiow Up Sysiem 
aree kk 
REST Sii 


FIG, 


NO. 


ND ND OD 
ONCA COS 


ONONON 


NO AOND VO O NO 
NON ONON 


A 


O 
G 


Oo NOD MO 
ono oo 


O 


NOAONONO 
ONOVGNON ON 


NONO 
OVON 


oO wo ^O 
Oh QV oy 


OVOD 


NO NO 


SONO 
AO 


NO NO 
Oo Oy 


NO 
ON 


MO NO NO 
DONC 


| 
| 


^ 
NÉ 


VO 
ON 


INDEX 
NO. 


Q ra 2ç ry O —t x 


GROUP 
MAJOR ASSEMBLY 


INNUIT  [r]o[a|a] [a 


Qi002-2-1 
Q7012-AL21-.064 
AN210-2A 
28F6870 
Q4002-2-1 
AN210-2A 
2861001 - 65 
2532023 ` 
RER 26. 88-L-100 
oo C10L- 
ere 


Q6302-CDR-57 


AN960-10 
AN310-3 
Q6302-CDL-56 


AN155-8S 
2805133-12 
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28010086-0 
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2801136 


2805564-3 


i 2801006 


d 


RESTRICTED 
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C bid 
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Byacket-23 Pulley 
Spacer 
n y 
B -Rudder Follow-Up- 
Cable Run Around 
acket-23 Pulley 
lley 

iit Installation- -Gyro 
| Pilot 
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p Gable installation- 
Automatic Pilot 

Assembly-Rudder Follow 


Agsembly-Rudder Follow 
Up 
la aje- -Rudder Follow-Up 
i Cable 
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gun 

dl- urnbuckle 
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i Ruáder Control 
-Yurnbuckle 


Rudder Control Fwd. 


Up 
anig Agsembly-Rudder Follow 
Up 
bld Adsembly-Rudder Follow 
| UD 


Assembly-Rudder Follow] 
I Dts 
i. -Turnbuckle 
8 Hé ieee ae -Rudder Follow 
Up Cable 
bl Agsembly-Aileron 
Follow Up 


Follow-Up 
it |Installation-Gyro 
| Pilot 
rvg Unit 
n-Servo Unit Oil Drip 
ard-Servo Unit On-0ff 
| Pulley 
Contrdìs Installation 
(See Fig. 87) 
Iristalletion-Gyro 
Pilot Servo On-Off 
| Control 
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| US. 
NAVY | ARMY 
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| PROPERTY CLASSIFICATION | 


RESTRICTE 
AN eo 
SECTION li— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


PROPERTY CLASSIFICATION 
MAJOR ASSEMBLY FOLLOW-UP SYSTEM | 
PART NUMBER | NOMENCLATURE y| ERITISH 
96 2801006-2 Bracket L.H.| 1 
56 | 44 2801006-3 . Brhoket R.H.| 1 
E FA 526DD1032-8 * | Screwl 8. 
36 i 5 *! | INuc | 8 
96 | 45 | | | | Hahå1b-Gyrol Pilot Servo Control| 1 
ER A | | |Bebrihg (@3) (2801060-1) 1 
[96 | | | | Bolt ed f 1 
96 | M i Washek | | 1 
96 | i | Ruk -Sneap | 1 
o6 | b6 | I Ek 1e| Aspen mbly-Servo Unit 2 
| ! i | Engaging 
96 | | AN155-88 | aprel Turnbuckle 1 
96 | | AN23-9 | noit table Po Control Handle 2 
polo |; | | Attachment 
o6 | ANG60-10L | | |Webneb | 2 | 
36 | | | AN320-3 | | |Nup-Shear | 2 ! 
o6 | | | 2801013-65 i |Contrbl Pulleys Installation-  |Ref | 
| | Ud E | Bulkhead 3.0 . | 
— bi | | | (See Figure i | 
96 | 47 i 2801143 | Pulley m sing-Lower-Bulk- 1 | | 
| i | i | | (head 3.0 ! 
96 | 8 | | &N210-2A | | [puheb | 2 | 
96 | | AN23-16 | | Bolt | | 1| | | 
36 AN320-3 Nut -Sheab 1 ! 
196 | 48 | 2801144 ! | Pulley pe sing-Middle-Bulk- | 1 |. | 
| a GZ | | | “head 3:0 | 
|96 | 10 | | AN210-1A - Wh d |Puiley | 2 | ! 
196 | | AN26-16 | [Bolt | : 1 | 
196 | | AN320-3 | LU em 1 
96 | 49 ¡2801142 | | Pul tey Hbusing-Upper-Bulk- l 
Jia dE | | | |. | [head 3.0 | | 
96 18 | Pulley 2| | 
NN BN OM 1 | 
100 | | Í I | Nut -5f ear l | 
96 | N3 392. 33 . | Pin- Pulley Guard 1 i 
196 | | 2801012-65 Control Pulley Installation- [Ref i | 
i : i | [ Bulkhead 2.0 | I i 
196 i 50 | | 2801152 Fairl aa Gyro Pilot Servo jl | | 
| | | Control-Lower | i 
| i | | | | Cable , i ! | i 
¡96 | i. | AN515D6-8 * | | Scbew à i 
196 | | AN365-D632 * | Nut | 4 | | 
E MET | | | | | | 
MEE | | ! 
| | pi | | | | ! 
i | pi | | 
| i j | ` | | I 
| i | * Asterisk notes ethen ng|pa ts i 
1 i D 
KZ | | 
| | | 
| | | 
I | ! 
| i 
| | 
I 
H 
i 
H 
i 


MAJOR ASSEMBLY ENGINE CONTROL: 
28P5100-15 
| a 28P5100-20 
ix 28P5005-2 
| Power Plant 
(3) 28P5005-50 Engine Cbntrols Installation- 
i | | | | Power Plant 
97 i | 20P1050-5 | Cohtrb 1 Unit Assembly-Throttle 
I | | | | and Propeller 
| | | | (See Figure 
97 | (A) 28P1236-4 Mi pure Co ontrol Unit and Pulley 
EN | Ë | Brackets- 
b | Installation 
bod a E es Figure 
97 | (B) 28010080 ` ixture- ME Unit 
bod | foe ee 
| a | (See Figure 
| 97 | 20P5139-0 bupet r HE Control 
| | Installation L.H. 
97 | | 285139-2 Carbupetbr lår Control 
| A: a d Installation R.H. 
97 | 1 | | 28P5525 | para ed Station No. 4.0 
97 | | AN520-D10-8 *| | |se SH 
197 | | I AN365-D1032 + Nub | | 
197 i2 | 28P5137 ¡Sleeve Assembly Carburetor 
| | | | | | jAir Control | 
97 13 | | 26P5131 + | |Spping-Handle 
97 | | | AN23-194 | | [Bois | 
97 | po AN305- 1032 | | | | Nut L . 
OT | 4 i | 28P5136 | | Housing Assembly-Carburetor 
| , | | | i Air Control 
97 i | AN502-10-8 | Screw] 
|97 | | AN365-1032 | Hut | 
197 15 | | 28P5132 i |Hahdl 
L97 «6 | 28P5134 Bracket 
[9T | | AN3-DD13A | Bolt 
19T | i í G810-D6-18 | | Spacer 
97 | AN372-D1032 iri <l | Nul | ! 
97 | 7 | AN210-2A | | | Pulley I 
197 | | Bolt | | i 
lov | | | | Washer 
pet | ! | Ce i ; 1 
197 1 | Nup-Castie 
{97 je i | | Brackpt-Pulley 
197 19 à i ! |Puile; 
107 | i | EE Bolt Í | 
Ful | i Spåcep | 
lår | || | ¡Wagheb | 
LOT u L3 Nup-Castie 
197 ii N3- DDIOA Bolt | | 
197 |; Q810-D6-18 Spacer | 
197 | AC372-D1032 Nut | 
i | L i i 
| | (A) PBY-5A Airplanbs hp bo SE 38 inclusive. 
| | PBY-6A Airplanes che TT to 46655 ane 
| | | (B) PBY-6A Airplanes 16656 | 
| i | (C) PBY-6A Airplanes H66B9 n 
Í 
| | * Asterisk notes|at ac] : al. 
Po | | 
| | | 
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SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP 


MAJOR ASSEMBLYENGINE 


n” 


pen 


FIXED UIPMENT 


CONTROLS-CARBURETOR AIR AND THROTTLI 


PART NUMBER 1|2|3/4|5|6] NOMENCLATURE 
AN23-9A * Bolt 
Q7102 ~ALO * Walshe 
AN365- 1032 * Nuit 
28P5139-8 Plat 
AN3-5A * | | Bolt 
AN365-1032 * | Nu 
28P5138-0 Cable Ads semoly-Carburetor Air 
| Control L.H. 
28P5138-2 Cal le Asisenb bly-Carburetor Air 
| | i. | | control . R.E, 
| Cable Subassembly L.H. 
| | Cable Supassenbiy R.H. 
N - | | Berr urnbuckle 
23P5138-8 i | Cable Subassembly 
AN155-88 | | Barrel -Thrnbuckle 
22P5138-7 | (p ue L.H. 
28P5138-10 | | Cable 5 assembly . R.H. 
AN3-5 BEN Bolt | 
iN310-3 I Nut -Cast e 
28P5138-6 | Cable Subassembly 
AN23-9 *| | Bolt L | | 
AN320-3 * | Nu -Casthe 
28P 3042-24 Ca le| Assembly-Engine Controls- 
i | | Throttie L.H. 
28P3042-32 Cable; Subassembly i 
AN155-8S | Barren- Turnbuckle 
28P3042-34 | | Ceblei Subassembly 
AN155-88 | | | |Berreh- -Thenbuokle 
20P3042-35 ` I | | | Caple | Subassembly 
| AN155-8S I | | Bapreli-Thrnbuckle 
28P 3042-36 ' | Cable Su bassembly 
AN155-0S | Babre -Turnbuckle 
28P30h2-h2 | | Cable! Subassembly 
AN23-10 |*| | Bolt-Cablle fo Bellerank 
AN320-3 + | Nut- Sheer 
28P30h2-23 | Cable! | Aspemply- -Engine Controls- 
| | Throttle R.H. 
28P3042-31 | |Ceble| Subassenbly 
AN155-8S | Barrel -Thrnbuckle 
28P 3042-33 | Cuble| Subassembly 
4N155-88 Barrel -Tirnbuckle 
28P3042-35 Caple| su assembly 
AN155-88 I | Barrel -Thrnbuckle 
28P3042-37 | Ceple| Subassembly 
AN155-85 i | Barrel - Tprnbuckie 
28P3042-43 | | Ceb lel Subassembly 
AN23-10 * | Bolt able | o Bellcrank 
AN320-3 * | | Nut-Shear 
(A) 28E1012-595 | E1 evito oohaute Installation 
| i Ve, E Radio Compartment 
(B) 28E1012-605 Elbetbieloo ha ult Installation 
| || Radio Compartment 
(c) 28510014 ElecthictCohdukt Instellation 
| 3? d ! | Station 2.0 to 4.0 
(A) PBY-5A Alrplenps hp Ka andi inplufling Airplane Serial 
2 PBY-5A Airplenps Berkel! Noh 3 558) including Airplane 
(C) PBY-6A Airplanbs nad 5639 and on. 
|. 
Lach parts. 
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s 
| | GROUP ' ATYRD ROUTPMENT ROPERTY CLASSIF | 
CE à ?IXED EQUIPMENT unns PROPERTY CLASSIFICATION 
| NO. | x S D E NTROLS-CARBURETO] È 'H | US. Í US. : 
Switch Instellation-Throttle i 
| EA. 

bly Throttle 1 

Am | |j balas Switch * 
97 | 28E1035-17 | e Bok-Throttle Warning 1 

H 4 ! 

R PO : | | I ” Switch 
97 | SE | Shaft Subassembly alk 
97 25E1035-3 ! Cover 1 
97 ; 9881035-5 Mk | | Arm-Cable Contact 2 
97 | 2885 hal | Busning-Cable Contact D 
97 i | 28E1035-8 | ! EI -Rod Return 1 

AN520-10- ° È ! 
at | 35365 103e . | [me 2 
97 i | 28E1150-2 | | Falrlead-Throttle Cable- 2 
N MEME Station No. 3.66 i 
97 | i 20E1150-3 Ch e e Throttle Cable- 2 | 
A | | | Station No. 3.66 

97 Q5033-28-14 * i Scpew-Shbet Metal h 
97 | 1778-M-1 * | Mub Speer (e 76) A 
97 | 22 | 28P1200-20 | Rod ABsembly-Engine Control- 2 | 

| . hip Si | Throttle I 

97 | | AN3-7 | Bolt-Bel| crpnk To Rod 2 | 
97 | 23 | 28P1221 | Bo t-Bpetiai Shoulder-Carbureton 2 | 
97 | AN960-10 | lwabher | Eus donee D | 

7 | AN320-3 Nu "Shea | 2 | 
97 i AN310-3 m -Obstle 2 
97 | | 28P3015-60 | Cable Assembly-Mixture li | 

| È | | Control L.H. ! 
97 28P3015-61 Cable! m mply-Mixture 1 | 
: ¡Control R.H. 

712% | | 28P3045-25 Cable Subassembly L.H. | 1 | 
97 | 24 | | 28P3045-26 |Caple SuDassembly R.H.|1 | 
97 | 12 | | AN155-8s | [Barrel -Phenbuckle 1 | 

197125 | | 28P3015-50 capio Subassembly . 1 l 
9 12 | | AN155-88 Barrel -T md. ; H i 
97 | 26 | | 28P3045-52 Cable] Su assembly ` L.H. | 1 | 
97 | 26 | 20005 51 Cable} Subassembly . RE, : 17 | 
97 | AN23-16 * Bolt -È able To Bellcrank 2 i ar Le 

LoT | | | AN320-3 * Wee Shear £ | 
ST í 12 212 8s | |Babrei-T prnbuckle 1 | 

| 97 | | 8P3085-50 | | {Cable Subassenbly 1 i 

: 97 112 | i: 88 ¡Bapre E: rnbuckle 1 j 

197] | AN23-10 * | Bolt-Gab o Bellcrank 2 | 

| S7 I i | AN320-3 * | Nut -Shea 2 | 

i 97 | O8P3045-62 | Cable !Assembly-Mixture 1 ! 

MN Tg. E Control L.H. | | 

ceri | | 28P3045-63 Cable Assem ER Mixture L | 
| j E [Control R.H. ` 1 ! 

197 | 27 28P 3045-27 cedro Subassembly 1 i 

197 | 27 28P3045-28 Cable Supasseubly 1 | | 

(97 | 12 AN155-8S Bai rei-Türnbuckle il, i 

197 125 | | 28P3045-50 [Cable Subassenbly 1 | i 

197 | 12 AN155-8S ¡Beyrel-Túrnbuckle 1 | ! | 

197 | 26 i] 28P 3045-52 Cable Sul assembly 1 | 

197 | 26 ` | 28P3045-51 Cable | Sul assembly 1 i | 

| | * Asterisk | | 
| | 
| | 


RESTRICTE 317 


RESTRICTED 
AN 01 -5M - 4 
SECTION li-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


7 FIXED FOUTPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG. | INDEX] © = — 
| NO.| NO. | E| MAJOR ASSEMBLY z; 
| f PART NUMBER BRITISH 
9 AN23-10 2 
97 | AN320-3 2 
071 12 | | ANì55-08 EE aprel - Thrnbuckle 1 
oT] 25 | | 28P3045-50 Cel pee i d 
97 | 12 | | an155-8s | | | Babrel -Thrnbuckle 1 | 
97 i AN23-10 ie | Bolt- bab e Fo Bellcrank 2 
97 | AN320-3 * Nut- Shea 2 
97 | 28 | 28P1200-5 | [20 «Absembly-Engine Control- 2: 
i | E | Mixture 
97 I AN3-7 * [nol LL a To Rod 2 
97| 23 | | 28P1221 * | |Bojt- -Bpepia Shoulder-Carburetoy 2 | | 
A I | pol] Arm To Rod Í | i 
97 | | AN960-10 cg» Washer | 2 | 
OG |n a . * NG ÔR stile | 2 
oT i AN320-3 * Nub-Shoar 2 
OG | ^BP 3060-2 | Brhokpt Ensbellation-Throttle 1 
| | i | [And Mixture | 
! | | | | Bellerank EH | ! 
| 2823068 | Bracket Assembly- Left-Nacellé 1 | 
| | | i | i| | Throttle and ! 
[d db Mrs Mixture Bellcrank | 
i | 28P5037-0 pol | mei icpenk Assembly-Mixture 1 
| | solo AIME Bearing (@ 3) 1 | | 
i | 28P5038-0 2 | | |Bellcrank ‘Sl Throttle a | | 
| | nchWlo i | | | [Bearing (€ 3) |l | | 
i | G812-D8-12 E | Sppcer ! 1 
E 2-D8-26 | | | Spacer | 1 i 
dä Ce 0 | dock SD : | | 
i | AN4-34 | [Boit] | | | 
| | 97102-aL416 | | | iWssheb | | 1 | | 
| AN310-À REN i Nup-Castile Jes i | 
| | 28P2033 EN ES cket-Carburetor Heat 1 | i | 
| | i | ME | Cóntrol-Nacelle | | | 
| | Å | center-Pulley | 
j | NS Guard 2: | 
| | ¡Nup-Cast 2 ì 
f | i Pulley 1 | | | | 
! | iBolt | ji | | i 
| | e met 2 | | | 
I | Nup-Castie al | i 
| | [Bott | Í | 
| Wabhe: 2 | | 
| | AN310-3 | Nug-C st 1 | | | 
: 28P2042 ` * | ES Eye Bolt EE Heat 1 i 
il í Í! |! Control Pulley i | 
| | | i | | Bracket Attachment | 
| | AN960-D10 |* | | ¡Waghnep 3 | i 
| AN310-3 + (rot | x | 
| | AN3-4 * | | ESE Í 3 ! | 
i Q7102-AL10 *| ere et 3 
i | AN310-3 * | Nup | 
i 28P3067-4 Brêc xit ins stallation-Throttle 1 | | i 
|: I | | | And Mixture Bell- | i 
| | | crank R.H. | I 
| | | | | | | ! 
| ! | | | | : 
N | La 1 Å | 
| i | * Asterisk notes RE nr ret | | | | 
I i | | ; | , | 
| i i | | | | 
| | | ME | i 
i i Ì E | ` i i H 
i i i | i i i 
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* Asterisk notes att 


| 
| 


| 
| 


ng parts! 


RESTR 


ICTED 


PROPERTY CLASSIFICATION 


?8P3065- a 1 
Sa | 
| 1 
Est | 1 
| Q312-D8- 3 i | 1 
¡-Q812-D8-34 EN 1 
| Q812-D8-11 | 1 
| AN} -34 i 1 
Q7102-A416 | 2 
| AN210-h si 1. 
| 28P2033 | 5 rá Ni E arburetor Heat i. 
! | 5 ! | Control Center- ? 
| | Pulley i 
| AN3DD1 | Bolt- bab e Guard CS 
AN310 e mi E T 2 
i AN210-2A | Pul ley i 
ÀN3-10 ! Bolt 1 
| Q710-2A10 ie 2 
| AN310-3 i Nui-C i 
| AN3-11 | [Bolt 1 
Q7102-A10 | El | 2 
AN310-3 i Nut T 
28P2042 * Eyé Bolt e Heat 1 
| O Pulley 
| | ¡Bracket Attachment 
i AN960-D1G * | | Magnes | | 1 | | 
i AN310-3 * | | Nut- cisti x . . 1 | 
| AN3-h * | | Bolt 4 | 
i Q7102-A10 * | | Masher | 8 | 
| | AN310-3 |* | | SE | | E | 
| | cal | 
i i H | I 
MAJOR ASSEMBLY: = PELL 
I | 
| 28P1137-40 | RUM. Engine Controls- | 1 
E «| | Propeller L.H. 
28P1137-41: | Cable |Assembl y-Engine Controls- 11 
¡Propeller R.H. 
FG 27 | | | (cale [sur assembly 1 
155-88 i ¡Barrel -Púrnbuckle 1 
Eer 37-36: | | Cable Subessenbly 1 
AN155-0S ¡Barrel -Túrnbuckle 1 
28P1137-37 | GER ER 
AN155-8S ' Barrel -Turnbuekle 1 
i 28P1137-44 | [Cad Le [subassembly L.H.|l 
a -45 | Cable i R.H. : 
| AN155-05 Barrel -Túrnbuckle 
| £111G0J | Goveri or HHemi 1ton Standard : 2 
| i i i | ¡Constant Speed 
| Lbs ¡Propeller 
| 28P5004 Contre: Unit Installation-Cowl | 1 
| i ¡Flaps-Bulkhead 
| | Station h 
2825006 Brackét ssembly 1 
| AN3-17 Bolt 1 y 
ch 


BRITISH 


RESTRICTED 
AN 01 - 5M - 4 
SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


y| GROUP FIXED EQUIPMEN sus | PROPERTY CLASSIFICATION 
o una ITS 
E| MAJOR ASSEMBLY pROPELLZ 
: PART NUMBER 1 BRITISH 
AN210-2A 1 
AN310-3 4 
AN3DD16A 8 
o AN366DF1032 8 
97 ho | 22P557 SE x 
ST AN3-7 DO 
år | 7 AN210-2A pz | 2 
oT AN310-3 N ut -Ci st 2 
97 | | AN3DD-7A 5 Bolt -Pul + Guard i 
97 AN305-D103 Nu& | 
97 28P1100-2 Co trol hssembiy- Cowl Flap 2 
197 41 28P1096-2 " Housit g-Cowl Flap Control | 1 
97 12 | 20P5 114 | E Flap Control H 
97 | 53 sch | iBekrihg (@ 3) 2 
7 | aa | 28P1099 A | Rebaiher-Bearing 2 
7 | 45 | | 2821097 | Det 1 
07 i | 28P5119 Bolt-Spectial 2 i 
Ji i i H 
97 | | AN935-10L Wabner | 2 
97 i | AN960-10L Washer 2 
JE EE ene Å i 2 
97 | 47 | | 255 Shart-Contro 2 
ic7 | 48 i AC270-B10 ! pred t-Unlversal 2 | 
197 | 49 | | 28P5004-6 | | | Pin- Spink Attaching h 
E | 50 i oL È | i nen | S i 
97 | 51 | 20P5004- i | ¡Plate 
197 | | 28P1016 | |Crankl a shembly- Cowl Flap 2 i 
Í | | | | | ¡Operating I 
i 52 28P101 | i |Arm-Crank wb 
| 53 | | 28P1014 | | {Hehdle-Crank 1 
54 | | 28P1015-6 | | i GPin-Hândle Attaching 1 
i | AN345-10 | | [Nut | 1 | 
| oe. a em I | | eet 5 | 
i AUS - ¡wasner i 1 
| | AR320-3 i | | iNut-Sheap 2 i i 
| | Q5106-10-16 pe] | |Screws 8 
| AW365- 1032 P* | i Nut i 8 | 
| | AN515-6-10 *| | |Screw | : i | 
I * | | Nut | | i 
55 | | | | Clip-Housing ip | | 
| (el | [clip] 2 | 
AN i* | | jBoit | 2 | i 
| E ope 11. # | Spacer 2 | | 
d EEN È | ao | | 8 ! | 
å i DOLU | 
1 * [ashes | 8 | ! 
-D1032 * i Nut i | 8 | i 
i * |Boit | i 8 ] | | 
| ANgGO- DIO * ¡Washep | 8 | i 
i | AN365-D1032 * Nut i 8 | | 
cl * | Schew | | 
AN365-D832 * ¡Nu + ! | 
8P035-2 Pulley I råstållation-Engine 1 | | | 
I Controls-Front Spar | | 
| 56 | | 28P036 Lasel t-Spar-Pulley Bank 1 | i 
7 | | AN210-2A [Pulley 20 | | 
28P045 | Taoit-Spedial 8 | i 
! | Q7007A113-.030 GI | 16 I | 
| | AN315-3R Nor | 6 | | 
| | | AN310-3 pai ostie 6 | l | 
| * Asterisk notes I | 
] 
i 
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RESTRICTED 
AN 01 -5M - 4 
SECTION il—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


i 1 


i š GROUP FIXED EQUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG. | INDEX Di ; EUR E ea LR pe a 
NO. | NO. | ¿| MAJOR ASSEMBLY PROPELLER AND COWL FLAP-CONTROLE asy | US. | Us. 
al PART NUMBER 1/2|3|4|5|6] NOMENCLATURE NAVY! ARMY | BRITISH 
|! | 
97 |. Q812D6-4 | Spåcet 12 
97 i | 28P5103 da Spesial-Pulley Guard D 
| 97 AN3-17 Bolt-Puliey Guard 8 
97 | | ANSDDUA * Bolt at ching 8 
97 | | AN366DF1032 * Nut Plate 6 | 
97 AN365D1032 le Nu | 2 | | 
97 28P5044-3 Bracket Insballation-Engine 1 | 
| | Controls-Firewall 
i Pulleys 
97 | 57 | | 28P302T-L | |[Bracket-Nacelle-Firewall- 1 
! | | | ee Pulleys L.H. 
97:57 | 28P3027-R Br ch acelle-Fírewall- 1 
| | | T “Hire Pulleys R.H. 
97 | 7 | Pulley | 6 | 
| E | Space | 2 
9717 [Pulley | m "| 
| 97 | [Bolt | | 2 | 
fj L | Wasner 2 | 
97 | | AN Í NG ciue 2 
97 | ES 2 N3DD324 | | it Pur ey Guard ko 
7 | | AN365-D1032 | nta i Pu 4 
97, | PER FAU [Boi E | 8 | | 
ST i | Q7102-A10 * Washer | 8 i | 
97 i AN365-1032 * Nut | | 8 
97158 | | 28P5115-L Bracket Firewall -Fwd. In- 1 | | | 
“ | i | board Upper ! : | 
: | i |Nacelle L.H. | i 
97159 ` |28P5121-L ! Bracket-Wirewall-Fwd. In- 1 | | 
i — | | |board Lower ! | 
| | | Í | | [recens L.H. | 
97158 | |28p5523 aM Brdoket-Pirowall-Fwd. In- 1 | 
| IN | | i| | [board Upper | | 
| Ld | | | [| [Nacelle . R.H. | i 
97159 | | 2855521 | Bréckót Firewall -Fwa. In- i 
| | EM | board Lower | 
i | | | TE NN Nacelle R.H, i 
| 97 T | |an210-2a | [Pulle Y | | 
[oT | | | AN3-12 | Bolt +2 i 
| 97 | |Q7007-4L13-.064 — ' adhe 2 | 
| 97 i | AN310-3 Nut-Céstle 2 | 
| 97 i | ANSDDI2A Bolt | h 
i 97 | |8810-D6-25 | | ¡Spacer 4 | 
| 97 'IAN365-D1032 | ! Nut h | | 
(ai | TAN3-54 * | | Bolt 16 | | 
| OT | Q7102-A10 * | Washe 16 | 
oT AN365-1032 * | Nut 16 | | 
97 160 | 28P5116-L Brdcx t-Hirewall-Rear- 1 | ! 
ME | | | Inboard L.H. | 
197160 | ¡28P5116-R | P ckgt-Hlrewall-Rear- 1 
I | | | 1 Ínboard R.H. i 
| 97 Gi | | 28P5120-L | NEN. Rear-Out- i | i 
| | || board Nacelle L.H. | | i 
| 9T ¡61 | |28P5120-R rack n irewall-Rear-Out- 1 ' i 
I | | B oard Nacelle R.H | I ! 
i 
i | | | i 
| | H 
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PART NUMBER 
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NOMENCLATURE 


Welsh r 

Nut 

Bolt | 

Vasher 

Nut f 

Bracket JFirewall-Fwd. Lower 
i | Outboard 
| o L.H. 

AA Firewall-Fwd. Lower 

| Outboard 


| | Nacelle R.H. 
Bracket M enr -Fwd. Lover 
| i 
i 


; Outboard 
| Nacelle Lal; 
Bracket irewall-Fwd. Lower 
| Outboard 
i Nacelle R.H. 
Pulley | 
Bolt | | 
Washer 
Washer | 
Nut -Castle 
polt pulley Guard 
i Spacer 
| Nat i | 
| Balt i | 
Bolt | | 
areas 
N 
| Patrlead-Engine Controls 
| i Yr Nacelle-Upper- 
ME rewall 


a 


Upper-Firewall 
edd (e 76) 


cet Metel 
sembly-Engine Controls- 


(e 76) 
:-Cowl Flap Control- 
| Cowl Flap Open 
HE 


| Engine Controls 
Rignt Nacelle- 
Firewall-Lower 
heet Metal 
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| -Sybassenbiy 


is Rod End Adjusting 
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GROUP ay 
H 
| MAJOR ASSEMBLY AND 
| PART NUMBER 
N23- 
1960 
| AN320 dud 
| 28P5046-3 | Cable- 
i i 
| 25P50b6-1 | | 
i i i 
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C 


28P5118-2 | 
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COWL FLAP CONTROLS 


NOMENCLATURE 


| Controls 
Cowl Flap Closed 


i 
| 
i 
i 
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slsenbly-Engine 


| Nacelle L.H. 
mbly-Engine Controls 
i Cowl Flap Closed 
Nacelìe R.H. 
Pel -Tu 
able Suba: ssembly L.H. 
aple Subassembly oH. 
t i I 
Clevis-Rod End Adjusting 


Cowl Fiap 
i Interconnscting 
| Bubacsems iy 
Turnbuckle 
ubassembly 
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R.H. 


stallation- 
gine Controis- 
n. H; Na EE In- 


w 
LES 
ter 
Q 
cr 
et 
55 
t 
ct 
2f» 
Pa 
ind 
ct 
La 
10 
dh 


engine Con sales 
Hs Necelle- -In- 
oard Wing Rib 

iìley L.E. 
lley R.E. 


Gas ee : 


Bracket Assembly- 
i Engine Controls 
| Front Spar 
cet Assem bly- 
ne Controls 
Spar 


L.H. 


L2 


TO fO FO FU = FU e tat 


D Jm dr A A H 


D 


PPWNNPPHENDH Fë: 


H 


PROPERTY CLASSIFICATION 


U.S. 


NAVY | BRITISH 


RESTRICTED 


01 -5M - 4 
SECTION lI— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


AN 


BRITISH 


PROPERTY CLASSIFICATION 


Rea 
DE 
Del 
< 
> 
Ka z 
| 72 _ pe 
ERES AH r4 ri ri ANNAAA A r4 Ari ed A ed e HH MAN OA U QE rir AA Ar 
D « 
a 30 wa mo o m Hm uni 
ri er] *d e rd o . . >e . 
O HO mo AO m pora od bnd E 
ul à 8 y D Sn do o 
«| o 42 A3 A3 Ori Ond — 42 
2 FG $ Gr Ga AO odo do 
y Ord Om OF OF Pe A3 E Hr 
Jil OF OF oo oo do oo jo 
o ° o o o Oci gs oos 
-dz| 00 oo o O 4100-4068 — Lp 
ui [el a du su O RIO RA yo] "d da jo] 
Oüjz| AV AO HG AG P 0» o Ei H ADO A 
EO 94 ME tod tod ao no d ag o. OD oi 
Gil dg 59 So Ho AAP ad.» > > 3 3 Dm 3 
E m O af O nd O AEA Ca ~ Hd Seed € 0 o © nop o 
| <“ (231203 14 dg ao a cn isa) toO torr do 
Bj m fii bail Oe hod PENPO frr > m Od © bl 
min HH fy rl H Fuel O f, O Fa @ © Oria © À] fu 3 3 o DOO © d D oo o 
af < RE o ARENA o ERNEUT > IO EE A RODI VE VOI RE GTO o ACI E y CI II IA A 
= J Ë H CE E o o 1 1 | 42 rl 42 n ri Po 42 D 
>| F o © o À do Ob oo o PH sana a yo pun am 
Si CE E MEME EU E he A EEES scc b EA it A Oy cd E: A a FE a x GYRU MAME A 
fri i E D [2] i 42 el a2 m m M oM LO MA ® O OI ao 
ki < < fa n E O Or | A D 142 lau 10 mp pipip 2 
cor Ea E dim ON: EN y On TA. SS AA intima = 
F È £ O OD o ® f. $a 3 203005 5039393095 ES 
o i o mp ! m ii rd r4 m fm n. gm mimm p. me = Me As 
A AO IA Ee AE LE ne iS. ru En 
g [ Ô of 055 3 EU 
m H m= Man Ay . S 
— AEE A A e eea sl a IS min pp me 
o 
= na re raga ta lee OS EUN A E 
x cieli as a 
* * x ok k ok ok zk kk d 
[2] 
ŵ 
42 
° 
= fo 
SE o 
zi = E ez a 
2 
miz D N A HH x o ka 
D] 1 ! l L Ze = & 
VIE HN LO Ln MØ ma £3 o 
< I = at UVA I YE. E + 
alæla o o o O: O O 0000 o 
210 n LA Ln e! rd AO rl < 
012 es Pa & As As Y Mes om 
ca [99] coco = = ` 
o | = C AU Ai uw al = Ôl < zd * 
“cr O U us G 
š ^ 
b LA y iy WhO N CA 
2 2 t t- E 5 cc ~ y m 
20 5 r = be to be bo bep b- BRR ERE RR IRR RRR EE RRR RRM D i 
uc ON Os o RAS AAAS: DRDRARARDA ADO ON CN Cy Cy ON € 


cs OV OS ON ON ONO. ON o 


pre 
NG EL 


DE 


RES: 


ac 


PROPERTY CLASSIFICATION 


f 


> 


1 
i 


Ci QJ QJ QJ Cu 


Re 


A A NAME 


Re 


| 


h 
R.H 
2 
ine 
LH. 


E 


D 


Dei 


Cable- 
i Sta. 
-En 
I lation- 
Propeller Control- 
owl 


h 
ructure 


aliation-Engine 
n 


a 


{ 


på 


er Control- 


Engine Cowl 


OL 
C 


G 


ersi 


F 


stallation- 
e Control-R.H 


Control 


Š 
n 
Y 

B 


¿Es 
a 


VT 
n 
7 


H 
ion 


lation-Bulkhead 


uu 
x 
3 
= 
< 
m 
Q 
Li 
ui 
= 
° 
z 


installation- 


a 


Installation- 
ropel 


Mixture Control-L.H] 
«head Sta. 


T 
In 
ixtu 


ngine 


racket 


lla£io 
ntrol 
uikne 


m 
at 
up 


llation-Buìkhead 


d 
SECTION li—GROUP ASSEMBLY PARTS LIST 


ulig 


+ 
L 

+ 
U 

an 


Controls-Deck- 
36 


P CO] 


e 
a 

fei 
a 

per 
+ 
= 


: Superstructure L.H. 


PUEI 
di Inbta 


D 


"m 
© 


-3 

A 

AË 
im 
lp 


A an ES 


i 
i 
H 


TT 
ju 


i 
Set 
s 

| 


Dn 


n 
a 


RESTRICTED 


ED EQU 
a 


iris 


E 


AN Oi 


I 


hoe 


mi 


0 


PART NUMBER 
O-ALJ 


O. 


ES 


1 


^y 


Y 


n 
CH 


5 


TE 
x 


ESTRICT 


RE 


RESTRICTED 
AN 01 -5M - 4 
SECTION li-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| | is; GROUP FIXED EQUIPMENT ud PROPERTY CLASSIFICATION | 
3 EET ASSEMBLY MIXPURE CONTROL UNIT har i US, U.S. 
PART NUMBER | | NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
| (A) 28P1236-4 Mi; rol Unit and Pulley 
| | | Brackets | 
| | | | installation 
198 Ce SE 0 |I Mixture, Control Assembly 1-3 | 
98 | 1 | | 28P3005 | Í | |Pibtel Side Mixture Control 1 | | 
ET (|| Pa des | | 
98 | 2 | | 28P3006 | | | [Plate Side Mixture Control 1 | | | 
| ! | Unit R.H. ` ` 
98 | 3 | | 28P5179-L | | Lever|Assembly-Engine' 1 
| ! M SED SEN Mixture 
| ! | | | | S i. L.H. | 
198 | à | | 28P5179-R i ¡Leve r|Assenbly- Engine or 
| | | | | |Mixture ! 
i | I | NE di | Controls R.H. i 
98 i | Q610-6-5 | SKS ME 2 
98 | | | 28P1209 : | | | i |PaWl-Lever 1 
9815 | | 28P1217 | | | Spacer-Lower 1 
| d dä -10 | | | EU a 4 
9 6 | | 28P1233 | Spacer-Ro È 
EJE i | 28P1219 | | |GuidelControl Unit Lever- | 1 
a |] | | | | © Inner 
c 2 r à | i i i 1 
SE 8 | | 28P1218 EIE: | Guide+Control Unit Lever- | 2 | 
198 | el | bcd di] ‘Outer ! | 
C^ 19 i |NNPOLB | | | ! ¡Nero Plate-Mechanic!s l js | 
| | [| d ! |Mixture Control | | 
198 | 19 | | 28P1208-L | i, | jR&éX Assembly-Mixture de A | i | 
| be He, i | | | | [Control Lever L.H. | i 
198 ; iL | | 28P1298-R | T i | [Rack Assembly-Mixture ¿1 i 
ME E i | | | Control Lever R.H. | i 
ER i | ANS10-6-6 | Soxen | 3 | x | 
98 |i» | ¡28P1231 | | | | uo ll | | 
98 113 | ¡28P1245-3 p us 3 ! i 
198 [35 | 128p1245.2 TERR- 3 
98 |15 | | 28P1245-4 i {i | Is 1 | | 
98 116 | 068707 i |] | [Sp 1 | i 
| 28 117 | |28p1242-2  : l. | St 4 | 
196 |18 | 28; ` | T AS 11 | | 
Set 2 | GE 3 | | 
108 ig Lo ob pes 5 | 
a Wa | | Spdee | | 
ae bi E LE gd | 
Set | | AN505-10-10 {UL | MN 4 | | 
119 | !(A) 28P1216 | | li «| ISodcern-Upper "i | | 
6 | ¡28P1233 | | | [Spacer 1 , | 
| | [AN505-10-10 Iof | | 4 | I 
F: | [AN526-DD1932-9 © le | || Bexew| | 2 | | | 
| | | |AN526-DD1032-11 [* Er CEET) | 6 | | | 
; i Eo | r i i I 
E FELG | EE | 
| | | (A) PBY-5A Airplanes 33960 to 166 8 inclusive and | i 
| PBY-6A um 46634 tol KE inclusive. | | i 
| | i ! i 
| i | E / ! i 
JA a REN | | | 
| : | : | i i I i i 
i I i |* Asterisk notes attaching pants. | | | ; ; 
Å | | b | | | 
| | | | | 
| | | | | 
i | | | at, ad | | 
“sicu 
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Figure 98—Conirol Uni, Carburetor Mixture 
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GROUP 
MAJOR ASSEMBLY 
` PART NUMBER 


28P1234-0 


28P1234-1 


AN3-14 
G810D6-2h 
AN210-2A 
G7007AL13-.06h 
AN320-3 
AN392-41 
28P1235-0 


28P1235-1 


| 
| AN N392-hì 
da 28010080 
{ 


| 28010079 


i 28010076-6 
i 28010073-L 


i 28010073-R 


i GE 


| AN960- WYS 
AN31G-DE 
| 28010081 


| 28010082 

i 28010083 

(B) AC525D10-10 
| Q4012-1-2 . 
¡Q7IO2AL516 - 
AN210-2A : 


(B) PBY-6A A 
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SECTION II GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIXED E 


Ui PMENT 


MIXTURE CONTROL UNIT. 


UNITS 
PER 


; ASSY 
1 213|4 ¡5/6 NOMENCLATURE 
Í 
Brackpt-Engine Controls- JE 
| Bulkhead Station 4- 
i Upper Mixture 
| | Pulley L.H. 
| ¡Br cket-Engine Controls- 1 
MEE. i [Bulkhead Station h- 
| | | Upper Mixture 
| | | | |Pulley RH. | ` 
| | jBolt | 1 
od Ge | 1 
| | (pulley | 1 
Uai | l 
| 1 
prick In Guard 2 
| SE gine Controls- 1 
| "[Buikhead Station 4- 
| j 1 Lower Mixture 
boh 3 | | | [Pulley L.H. 
| | Bracket igine Controls- at 
| | | i È [Bulkhead Station 4- 
(3 ZE? | [Lower Mixture 3 
! | | I | Pulley R.H. 
I i ¡Bolt | | 1 
| Space? 1 
| i Ee | | 1 
i i Ip Los 
I ; | WESLET | WE 
EC To] | 
Í | |Pin-Phlley Guard 2 
: Mixture Control Unit 1 
bi a 
| | (Bracket Assembly-Mixture | 1 
RU jg | h. 5 ¡Lever 
pe TA Ke 1 
| | ME salé Assembly-Mixture 1 
ME (a | |Lever L.H. 
| | ¡Ha dlé Assembly-Mixture 1 
| ! | | Lever: R.H. 
| | | | Bujhing 71 
| i | IBusning 2 
| d E : 
il |; i Knob-Lever 1 
Lo | Bolt | i 
MEN | Spacer 2 
| | h 
i Nu Castle 1 
i i SE Plate Assembly- i 
bo MEM Mechanic!s Mixture 
| CS | | [Control ue 
| | | |Raek 2 
i | i ¡Nañe Plate 1 
* | Pep. h 
| | Bréckét Pulley 2 
i Washep 2 
| | ksi 4 
ELEZ | 
s ad P on 
ttachingiparts 
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ON OWN 
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MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


28P1050-5 


SE 046 
P1038 
SIN 
28P1042 
AN386-1-11 
AN960-10 
AN320-3 
28P1161 
G702h-Nh1-.091 
28P1039-3 
28P1039-4 
28P10h0 
28P1041-2 


22P066 
3625-20-12 
22P076 
AC500-410-16 
28P1041-3 


222066 
9621-20-12 
22POTÓ 
AC500-A10-16 
28P1072-2 


22P066 
22P076 
AC500A10-16 
Q624-20-12 
28P1072-3 


22P066 
22P076 
AC500410-16 
Q624 -20-12 
AN3-5 
2612M6-15 
AN210-2A 
Q612M6-11.5 


'Q612M6-35 


Q612m6-28.5 
Q612M6-16 
AN320-3 


' AN3-51 


Q610M6-144 


' AN320-3 


AN3-51 
AN320-3 
28P1044-L 


28P1044-R 
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GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


BOTTLE AND PROPELLER 


KASESERESEISES 


UNIT CO QLS 
NOMENCLATURE 


Assembly-Throttle 


i" Uni 


| And Propeller 
P Control Unit 
i 2. Unit 


embly-Control Unit 
¡Control Unit-Center 
Tapered 


Dibe-Pri tion 
pacer -Neoprene 
Spacer-Cé ntrol Unit Lock 
Spàcer-Control Unit Lock 
i Spå cer-Cónt rol Unit 
j Le} er: Assembly-Control Unit- 
i | : Propeller 
¡Pu iile; 
iBushihg 
| Loe -bable | 
IS 
ve 


I 
I 
i 


i 
| crew, 
i Lever! Assembly- -Control Unit- 
Foi | Propeller 
| pulley 
|Bushihg 
| | Lo¢k-Cable 
i | Screw} 
¡Leper| Asgombly- Control Unit- 
rottle 


i |Pulle 
i dia. 
ur 
¡Bushing 


Loyer | Assembly — -Control Unit- 
se 
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SECTION II— GROUP , CH EMBLY PARTS LISTS 


ME [s ESTI Fe 
voe mud SI FIXED EQUIPMENT gus] PROPERTY CLASSIFICATION | 
NO. | NO. | S| MAJOR ASSEMBLY HYDRAULIC SYSTEM-LANDING GEAR Pd p DUE == ER E 
i | E a T SSS SE i do. DO Tics i 
i n PART NUMBEK 6 | NOMENCLATURE | NAVY | ARMY | RWTH å 
28F6002 Fur ishing thstlallation À I | | 
28F6500-200 | [m raullic sta I stallation 1 | | 
(C 1 “| | | 
I i | | | Hydr | | i 
1100 i | 28F6618 | Lock M E install 1 | 
i I PE | Nose Wheel Door | 
| 200 i | 28F6619 | alw e As slembly- Jack aná Y | 
I | i | i Sequence Nose | ! 
i i | | | | Wheel Door I | | 
! | a (See Fig. | i 
i200| 2 25P6618-6L hanne 1 | | | 
[100] 2 28F6618-6R | annel PM | 
100 AN3-4A pe | D | 
100 | | ANOGO-ALO |x | 4 | 
1100 | | AN365-1032 i 4 i | 
iiool 3 28F6616 o p | | 
[200 à AN3 -5 2 i i 
¡1001 5 | | AN365-1032 2 | 
| 200 | AN4-22 * 200 
| 100 ! | AN310-4 * i2 | 
| 100 i | AN23-13 >` * il | | 
[100 | | AN320-3 * | IL | | 
1100) 6 | | ackoB372-6D | il | 
100| 7 i 32P5712-6 L uU k | |2 | 
1001 B i| | A040B374-6NS ` | lt-Swivel Coupling z 
100| 9 | 10108370. 6D | | i ight i | | 
100! 10 | | 32857ì2-6 ME Dand | | 
100| 1i | | AC40B370-6D | | raignt ii | | | | 
¡1001 12. | 3275712-6 be at CG / | | | 
Er: 13! | Ac403374-6NS i | d il | | | 
100 | | 28F6533-2 | RE |i | i 
P | | i i ] | incvallavion I i 
100! 14 | | 28F6501 | | Velve Asse mbly-N.W. Sequence |l | | i 
i | = | | | i | 1 (See Figure | | 
|100| 15 | | 28F6532-2 | | Bracket Assembly-N.W. il | 
Kä | | d | | Sequence | 
AN23-34A je | | Bole | | à | 
Q810-D6-46 5 | Spdoer JE | | 
| | AN960-410 * | | Wadne i 
| AN365-1032 * Nuy à 
Lio ANA-21A x | Bolt 3 
| 10 AN960 1164 l» | | Made: 6 | | 
{10 | | AC40B370-6D "E Swive ]-Süreight pde ol ! | 
i2 | 32F5712-6 EM Gasket dre d I 
il i AC40B374-6NS | | Bollt-Swivel Coupling il | | 
! | AChOB373-6D | [Union | il | 
E | | 32F5712-6 ! "| Gasket | à | 
¡10 | | 26556612 i Nose Weg. equence Valve il : ] | 
! pi | | | | Installation | | | | 
1100] 14 | 2876501 | [Valve |Assembly-N.W. Sequence |l | i | 
i 100 | | ANN-D204 | Bolt | | 13 | | | | 
| 100! | | AN365-Dh28 | | Nut | |! 13 | | i 
123001 6 | | AC408372-6D | | Swijvez-429 t2 | | i 
[100| 7 | | 32F5712-6D | Gaskey | | k j 
¡100 8 | : AC40B374-6NS i | Bolt- wivel Coupling 2 | } 
2m ME T | | 
| | | pog | I i 
i | |! | | i | | | | ! | i 
| | i # Asterisk notes javtaching parts. | | | | | | 
a Ei | LUNA NN 
i | [d i | 
| || ae | | 
| | | 
¡AA Y Si ee 
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SECTION ii— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


2885520. . 
D32-9-001 


AN25-31 
Q7012-21-.091 
Q7102-A516 
AN320-5 

ANG -35A : 
Q7102-A416 


2676502- 7 
28m 1241 [e] 
32F5712-6 
ANT76-6D 
AN924-6D 
2876542 


Cl t c 
VO Lu) 
ON 
o 
RI 
m 
D 
o 


o 
AChOB3T4-6NS 
ACHOB373- 6D 

32F5712-6 
51518 


AN25-36 
AN960-516L 
AN320-5 
AN25-25 
AN320-5 


* Asterisk notes 
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PROPERTY CLASSIFICATION 


ERE ca BRITISH 
aana Ingtallation-Nose 
Wheel Door- — 
| Operating 
Cy wager E Wheel Door- 1 
| Í Operating (@ 11) 
| |] | | (See Fig . 195) 
| Bolt | i 
i Bughing 1 
Waghe I H 
¡Nut | | 11 
GER 2 
¡Waghey 4 
Nut 2 | 
Elŷow| | 1 
(Gasket | 1 | 
jut ¡| 1 | 
iCap- special: AU 
| [Bouts -Sp pegial i 
i Gasket 3 
| Suivel 1 
- {Nut | T 
Va ve Installation-Nose Wheel 1 | 
1 ! i Operating-Snap | 
| | | | action Sequence ! 
| ¡Valve |Asdembly-Nose Wheel 1 | 
! i | | | Operating-Snap 
i | į ‘| Action Sequence 
LE EJ È 13) 
i | | ] | (See Fig. 189) 
I Bolt | | 3 
Mesker. | 3 
Swjvel-Straight 2 
Bae | à 
i Bolt |a 
|Retragtirig Mechanism-Nose I: | 
| ME Wheel Landing Gear i I 
i Teak Assdubly -Nose Wheel 1 | 
| | | Landing Gear-Down: | 
| Lock (e 15 | 
1 ! 
ech l 
D 1 
| Ñ | 
| 1 | 
| ` d 1 i 
| E 
el Coupling i I 
| 1 
i | 1 
i Nose Wheel È 
| ! Retracting (e 13) > 
' | | (See Fig. 194) 
Bolt 1 | 
Wasner 2 
Nuu-Castlle |l 
Bo jt i 1 
RER 1 
M | 
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Figure 100-(Shee? 2 of 2 Shecis)—Nycraulie System, Landing Gear 
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SECTION II-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


PROPERTY CLASSIFICATION 


FIXED EQUIPMENT 


MAJOR ASSEMBLY 


BRITISH 
AC40B371-6D 
32F5712-6 
AC4OB374-6NS wivel Coupling 
39 | | Q832D-18-16 | N | 
523 pede sdmbly-N.W. Landing 
| | Gear-Up Lock (e 15) i 
| | i | (See Fig. 192) 
E 32 | | 311037 Br (Gasket 1 
100 ~ | | Amia del | Bolt i 
| 100 | AN365-b28 * |. Nu | y 
| 100| 35 2815031-6 Bolit | 1 
100 34 AN316-6R Nut 1 
100 33 1220 Shake rodg Lockwasher 1 
100) 6 AC40B372-6D. Swilvell- 1 
100! 7 32»5712-6 Gagket 7 3 
1001 8 ACHOB374-6NS ` Bolt-Swivel Coupling 1 ; 
100| 17 4040B373-6D Union 1 
100 (A) 28F6548-3 Selector |Valve-Installation- 1 | 
! Landing Gear | 
100! H1 28F6597-3 Selector [Valve Assembiy- 1 
: Landing Gear | 
1 | | (See Fig. 101) 
100) bo | 2876548-7 Channel Section 2 | 
100 | 4N526-DD832-7 * | Scjew ! 8 | 
100 ! N365-D832 * Nut | | 2 
| 100 | | AN366-D832 * | Wat | | 6 | | 
100 i | AN3-DUA * | Bolt | | 6 | 
100 | AN365-D1032 * fe | . 6 | 
100 | (B) 28r12420 Selector |Valve-Installation- 1 i 
| | | | | Landing Gear * i 
100! 43 | 28F6597-4 Selector Valve Assembly- 1 | 
| | | E rel Lending Gear | 
| | | | (See Fig. 101) | 
1100) 44 | 28F12420-7 | Channel Section 2 | 
| 100 | | AN526-DD1032-7 * | Screw | 2 
| 100 | | AN3-DD4A ji olt | | 9 | 
| 100| AN365-D1032 * fru | | 8 | I 
200| 45 | | 4040B373-8D | Union | | 2 I 
100| +6 | | 32F5712-8 i | gasket | 2 | | 
{100 47 | | ACHOB370-8D | ISwilvel-Straight 1 | 
1100! 48; | 32F5712-8 Gaske 2 , | 
¡1001 49; | ACHOB374-8NS olt-Swivel Coupling p | 
| 100| 50 | i AC40B1328-8D Sv vel-THE 1 | | 
1100 51 | | 32F5712-8 Ga = ` 2 | 
1100! 52 | | AC40B374-8NS | Bolt-Swi lel Coupling 1 | ! 
| i | | | | | | | 
| ; i | (A) PBY-5A Airplaries GE Lo land SC Serial No. 1660}. | | | 
MEE B i ao 
| | (B) PBY-5A Airplanes Seria 'Nd. der 4 to 46638 inclusive | | 
| | | PBY-6A Airplanes Seria Nd. et and on. | 
| | || NNE | 
| | | * Asterisk notes lat GE? parts. | 
| | 
| | ! I | 
i 
| 
i 
| | 
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SECTION H—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP — FIXED EQUIPMENT lg! PROPERTY CLASSIFICATION 
MAJOR ASSEMBLY HYDRAULIC SYSTEM-LANDING GEAR Ns 
NOMENCLATURE Y M BRITISH 
28F6531L Sr pen Gylinder and Return 
: Valve 
| L Installation L.H. 
100 28F6531R i Main Er ylinder and Return |1 
Valve 
| | i Installation R.H. 
100 53 41522 | Cyiinder |Assembly-M.L.G. |l 
| | | e 13) L.H. 
j See Fig. 193) 
100) 53 |a| 41522-1 AD er |Assembly-M.L.G. . Ee 
A | GEN ; 
| | e 13) R.H. | 
| | See Fig. 193) | 
| i | Sse Fig. 29 For 
i | | i Cylinder Attaching 
j E ' í! È Parts) 
100 54 D8067A | Return Valve-M. x .G.-Cylinder ¡1 
| | e 20 | 
| | | | i oe Fig. 190) | 
i 100 55| | 28F6530-6 | |clamp-Return Valve 1 
iod 56! | 28r6530-7 | | C a 1 
100 | EE * | | e 2 
10 9689067 * i Inut (@ 3 2 
x AN74-16 x | | Bolt ai ree 2 | | 
100 9 | AChOB370-6D  . i. | |Swivel-Straight 1 | 
10d 57 AN901-6A | | | [Gasket 2 
iod 8 | | acboa37h-6Ns po (Bolt-Swiyel Coupling 11 |! 
ìod 9 | : AChOB370-6D | ! Swi ivel-Syraight il | 
iod 57! | AK901 = 64- | | |Gegket i 2 | | 
iod 9 4C40B370-6D EE Swivel-St raight 1 | 
iod 57| | AN901-6A || | pe sket | 2 
iod 3 | AC40B374-6NS , | |! | |Bolt-Swi vel Coupling 1 
10 3 | EG E o ie e LI -450 E 
1 5 i AN901-6A easket | 
iod 9 | | AC408370-6D i Swivel -Straight 1! 
| 100 57 AN901-6A |Gapket I | 
10 58 28F6034 Bolt-pwl el Coupling pr: ! 
i 100 59! 28F7592-8 Flex Line-M.L.G.-Cylinder 1 | 
| 100: 60| 28F7592-6 | | Flex Line-M. L.G.-Cylinder Tu 
100 | | 28L5003-L Japx i stal iation-M. L.G.-Down j 1, | 
| i | Lock Lad. | 
| 100 | 28L5003-R i. eee l | 
i i H Lock R.H. i 
| 10d 611 | 523 | SE ss embly-M. L.G.-Down 1 i 
| i | Lock (@ 15) | 
| f (See Fig .192) i | 
| 10d 62 28L5031-7 | Bolt | 1 
| iod 32 1220 | i Lo kwasher-Shakeproof 1 
i 100 63| | AN316-6R | | Nu 1 
| DI ANL-10 * | | Bolt h. 
10: 311037 * Gabke 1 i 
| 10d AN310-h * Nut-Chstie ki I 
| 104 9 _ACHOB370-6D Sufvel-Spraight L.H. | 2 | 
| 191 | OD a sE [ R.H A 
i 10 2F5712- abke 
i 100 8 AC40B374-6NS Bolt-Swivel Coupling 2 | 
i 106 61 523 Jack Assêmbly-M.L.G.-Up Lock 1 
| | (See Fig. 192) | 
â | | 
| | ON | 
| | "M | 
i 
| | 
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INDEX 
NO. 


s 
Y 
9 
c 
K 
[3 
D 


. 100! 9 | 
i pool Di 
i hool 7 | 
! 110018 | 
i oo] 17 i 
i Boo|7 | 
i nol | 
EOD 
| foi 3 
+ 01/3 | 
| Bhoi] à 
5 yay Le 
i h0116 
i 110117 
‘ 110118 | 
| 10119 | 
i D01110 | 
4 {1 1 | 11 
| bois 
| [101/13 
i Bol | 
à Ho01|15 | 
[101 | 15 | 
3 |101 | 17 
| foi | 18 | 
i 101119 
| 101120 ! 
| poji j! 
i [101/22 i 
101 | 23 I 
301128 | | 
hon]es || 
i101] 26 | 
Ce | 
p3 a 
d L3 | 
jt ki 
p 28 | | 
ii : © | 
oro; F3 
horde ] | 
t 6 i 1 
io i | 
Ke 
le |} 
13 | 
14 
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SECTION i 


GROUP 


FIXED EQUIPMEN 
.MAJOR ASSEMBLY 


PART NUMBER 


ANA -7 

311037 
AN310-4 
AC40B370-6D 
AC40B372-6D 
3275712-6 
ACH0B37H-6NS 
uris 6D 


28F6502-7 
TTT 

28F6502-8 
28F6502-6 
NSCO18 
28F6505 
28F6507 3 
AN316-6R | 


286504 
2876627 : 
28F6622 
28F6630-8 
33V001-12 
2196 | 
33V001-112 
28F6625 
28F6532 
28F6621 
28F6623 
28F6630-7 
28F6621 


2876503 Ok 
28F6502-7 
177 ` i 

28F6502-8 | 

28F6502-6 ico Li 

NSCO18 f 


AN316-6R | 
28F6504 
(A) PBY-5A Airplanes lup 


(B) PBY-5A Airplanes ¡Se 
PBY-6A Airplaries |Se 
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Svivel-450 
sa 
Bolt 
AR 
p dE 


el Coupling 


mbly-Jack and 
e Ñ Sequence-N.W. 
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ial No. 46624 to No. 46638 inclu 598 


ial Na. 466 9 aná on. 
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ing parts 
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SECTION ll—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


s 
x 
FIG. | INDEX} © 
NO.| NO. £ MAJOR ASSEMBLY a M- DING US. 
ET EE CC SS 
101 (A) 28F6597-3 Selector|Valve Assembly- 1 
Landing Gear 
101 (B) 28F6597 Jh Selector|Valve Assembly- 1 
; Landing Gear 3 
101} 30 4v4001 . [Valve|Asgembly-L.G. Selector |1 
i @ 19) 
DS See Figure 191) 
LIL] 31 23F6500 Support-1.G.-Selector Valve q^ 
LOL AN500 -Ah16-6 . * |. Sctew+Valve AR Ig 4 
oll 32 Chânnel 1 
LOL} 33 Shaft 1 
101} 34 | Space 1 
1011 35 Pin-Eye 1 
101] 36 Spring 1 
101 Bolt ` 1 
101 Nut-Castle 1 
1011 37 | 2 Bolt l 
1011 38 | | Q513-6-3 Spaces 1 
1011 39 AN365-1032 Nu l 
101 | 40 28F6602 Coupling 1 
101| 41 AN364 -428 i Nut 1 
101} 42 28F6601 Shaft i 
101; 43 nf 3F6604 È Spacey 1 
hh 2 Stdp-levér 1 
45 Bolt 1 
101] 46 Nut Castle 1 
OLI 27 | Stop-Lever- -Auxiliary 1 
101 | BE | Sprint 1 
LOL} ho | Pis Fiat Head 1 
io 50 ! Piñ-Lósi 1 
NN Spring I 1 
52 | | | | Housing J 
il 53 2 Q- Support -ame Plate L.H. li 
101 28P66! SO-R Support-ijjame Plate R.H. |l 
LOE 28F6659-2R Support -iame Plate RH: | 
101: ^| AN526- PD1032- 8 * Screw | E 8 
101 AN365-D1032 * Vu - * 8 
101 (Al 2276688 Name Plate 1 
191 B) 25P12h21 Name Plate 1 
101) 54 ANS35-00-2 Seyew+Drive 8 
1011 55 23F6600 Handi 1 
191 56 | | Nut 1 
11011 57 | | | Knob-Loc' 1 
j102| 56 í | A -12 | | iScpewi | 1 
1101} 59 | | AN365- -640 Nut | | 1 
| i i 
| | (A) PBY-5A Airplanes hp to åndlin luding Serial No. 46623). 
i 
! | (B) PBY-5A Airplanes berial No | hr 16638 inclusive. 
| PBY-ÓA Airplanes perial No; f 
| | i 
| Asterisk notes 
f 
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SECTION ll—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP 


FIXED EQUIPMENT 


PROPERTY CLASSIFICATION 


FIG. | INDEX 
NO. | NO. MAJOR ASSEMBLY BRAKE SYSTEM-HYDRAULICS TPS ae 
C enan Tila [a] ss] ACTES 
102 28F6500-200 Piping Installation-Hydraulic 1 
System. 
102 28F6544 -2L Brake [DebHooster Installation L.H|1 
102 28F6544-R Brake |DeYoogter Installation R.H|1 
102| 1 360215 Brake |Deyooster (@ 25) i 
(See Fig. 197) 
102] 2 28P6543-6 Clamp 2 
102} 3 28F6543-7 | Black 2 
102 AN526-DD1032-16 * Screw 4 
102 AN365-D1032 * Nut 4. 
102| 4 AC40B370-6D : Swilve 2 
102) 5 32F5712-6 Gasket 4 
1021 6 AC40B374-6NS Bolt -Swivel |Coupling 2 
102 28F6545-L Flexible [Lines Installation- 1 
Main Cylinder and 
i 2 Brakes L.H. 
2.02 28F6545-R Flexible [Lines Installation- 1 
Main Cylinder and 
Brakes R.H. MW: 
102| 7 28F7592-9 Hoge Assembly 2 i 
102) 8 3115-1ET-6D Eltow |Fitting-(@ 9) 2 
102| 9 32F5787-6 Clip-Tension Wrap-Hydraulic 2 
Hose 
132} 10 28F6545-10 Nedprene [Tape 2 
200! 11 A755-14-2-8 i |  |Clip-Fleq-Line-(@ 20) n 
102 AN526-01032-14 | | screw i 2 
192 | AN365-1032 | Nui | 2 
102| 12 | | 28F6545-6 | Tube | 2 | 
102| 13 28F7592-11 | Hose Assembly 2 
102 32F5787-8 Clip-Tension Wrap-Hydraulic iL 
Hose 
102 A755-14-2-8 Ciilp-Flex Line ( 20) 12 
102 AN526-C1032-14 Screw | 1 
102 AN365-1032 Nu au 
102) 14 28F7592-8 Hoge Assembly. 1 
102| 15 28F7592-10 Hose Assembly 1 
102) 16 28F7592-6 Hoge Assembly 1 
102) 17 28F6540 Space 2 
102) 18 28F6550 Support 1 
102| 19 AC40B372-6D . Svwilvel ban 2 
102, + AC40B370-6D Swive 1 
102) 5 32F5712-6 Gagke 4 
1021 6 AC4OB374-6NS Bolt ° 2 
102 2805704 Mount lasdembly-Controls-Brake 1 
Valves 
102] 20 2305703 | Sugpogt-dontrols-Brake Valve |l 
Pulleys ; 
102| 21: 2805725 Lever |Assembly-Controls- 2 
| Brake Valve i 
102 | AN4DD31 * Bolt Å SR 
102 AN960-A416 QE. aghe 1 
102 AN310-D4 -|* Nud-Odet e 1 
g | 
* Asterisk notes sl ing parts. 
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GROUP FIXED EQUIPMENT vini 


BRAKE SYSTEM-HYDRAULICS 


marne —|1]2|3]4]s]6| NOMENCLATURE | 


s 

Y 
FIG. | INDEX| © 
NO. | NO. | E| MAJOR ASSEMBLY 

; L 

102 | 22 2805539 
102 AN3-6 
102 Q7102-A10 
102 AN960-A10 
102 AN310-3 
102 ANUDD-7 
102 AN960-A416 
102 AN310-D4 
102 | 23 2805538: 
102 AN520-D10-7 
102 AN365-D1032 
102 | 24 NSCOO1 
102 | 25 | 360204 
102 AN3-6A *: 
102 Q7102A10 . * 
102 AN365-1032 * 
102 | 26 2805718 
102 AN4-DDI1 
102 AN960-AN16 
102 AN310-D4 
102 | 27 AC40B370-8D 
102 | 28 32F5712-8 
102 | 29 AC40B374-8NS 
102 | 30 AC40B373-8D 
102 | 31 32F5712-8 
102 | 19 AC40B372-6D 
102 | 6 AC40B374-6N8 
102 | 5 32F5712-6 
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AN 01 -5M-4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP . FIXED EQUIPMENT » E PROPERTY CLASSIFICATION 


FIG. | INDEX 
NO. | NO. MAJOR ASSEMBLY PROPORTIONAL BANK-HYDRAULIC SYSTEM asy | us | US. 
PART NUMBER — [1 [2 [3] 4] s[ 6] NOMENCLATURE — | [NAVY ARMY | BASH 
103 28F6716 Proportional Bank-Installation- 1 
Hydraulic System 
103 28F7875 Sump Pump Installation 1 
103} 1 SD58002A Sur Hump Assembly (e 25) 1 
(See Fig. 199 
103 | ANSDD- 24 * Bo t 2 
103 | Qcl6D-6-28 * vace 2 
103 AC372-D1032 * 2 
103| 2 | 317HT-6-4D educing (e 9) 2 
103| 3 AC40D370-4D -Stirailght 1 
io3| hol 3275712 I 2 
1031 5 32F5769 estridtor 1 
103 28F7831 ow-Reservoir-Installation |1 
103| 6 28F66€7 rflow-Reservoir-Assembly 1 
(See Fig. 
1031 7 | 23586587 -7 HD ESOL i 
1031 8 | 2376687 -6 Cover 1 
103) 9 | | AN931-6-10 Grommet 1 
103 Q5106- D10-7 Screw 4 
103 AN365-D1032 Eos M 
103} 10 NAF213830-3 | | 1 
103} 11 ANS33-6D  . i | Elbow | 1 
103 | | Q5106-D1O-12 * | Screw ve n 
103 | | AC372-D1032 * | Nut | 4 
103 2EF6690 Ciamp ls denibly 2 
103| 12 28F5690-7 | | [Bldck-Micarta 1 
103} 13 SSF66906 | | ¡Clamp 1 
103 28F7625 Fillter-Installation-Sperry Oil |1 
103| 14 #748039 ilter-Assembly-Sperry Oil 1 
| F.S.S.C. 88-F-1060- 
| | (@ 26) 
103| 15 ! o; 5P7625-6R Support 1 
103! 16 | 28F7625-6L | [Support 1 
103| 17 | ANC16-8D WEN 2 
103| AN526-DD-h28-12 je Screw 2 
103 : | AN365-D428 * fut 2 
103 | | 2276874 Valve-Installation-Rudder 1: 
| | | Control Transfer- 
Sperry System 
103] 18 #FSSC #88-C-375 Rudder Control Transfer|l 
103 i AN526-0832-7 * | à 
103 í | ANG35-8 * -Lock 4 
103i 19 | SBP6B71 - 19 1 
103] 20 28F6574 -20 1 
103 AN526-DD1032-9 4 
103 AC372-D1032 4 
103| 21 28F6874-6 . 1 2 
103 AN526-DD1032-9 4 
103 AC372-D1032 h 
103| 22 28FC8Th-17 1 | 
103 AN526-DD1032-8 2 
193 | AC372-D1032 2 
103| 23 28F6874-16 1 
103 AN526-DD1032-9 4 
103 AC372-D1032 n 
* Asterisk notes jattlaching| parts. 
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Figure 103—(Sheet 1 of 2 Sheets)—Proportional Bank, Hydraulic System 
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RESTRICTED 
AN 01 -5M- 4 
SECTION II GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP i à 
FIG. | INDEX FIXED EQUIPMENT 


x 


PROPERTY CLASSIFICATION 


NO. | NO. MAJOR ASSEMBLY PROPO BANK-H RA U.S U.S 
pagine ES 77 AN 
103} 2% 28F6874-21 Gusse Al 
103 25 28F6874-18 clip T 
103| 26 28F6874-15 m Spacer 2 
103 27 AC270-B8 Joint+Universal 1 
103 i AN515-DD8-11 Screw 2 
103 . AN365-D832 Nuti | 2 
103 28 28F6874-11 Rod-Torque 1 
103| 29 28F6874 -10 PlateiSupporting y 
103 Q5106-D10-7 * Screw 2 
103 AC372-D1032 * | Nut-Self4Locking 2 
103 17 AN816-4D Nippl 1 
103 i 28F7566 Manifold4Ingtallation-Sperry 1 
103 30] | &FSSC 408-M-62 BildckiSpérry-Manifold (e 26) | 1 
i (801011) 
103 31 28F5552 Br E RE Supporting 2 
103 Q5106-D416-26 * Bolt 2 
103 AN960-ALH16 * Washe 4 
103 AC372 -D428 * ¡Nu 2 
1 17 AN816-6D Nipplé-Flared Tube and Pipe |6 I 
i Thread 
103 32 175196 Standpipé-Sperry-Short (2 281 3 
10 33 169946 Standpipe-Sperry-Long (8:26 3 
103 34 AN823-4D |ElbBow 6 
103 35 HA7260-1 Hode-Flexib ° (@ 33) 6 
103 36 28F1216-12.5 Hoge-Hlexib 3 
103 37 ANO13-3D Plug 2 
103 36 AN915-2D | I1Elbow+45 1 | | 
103 3 ANQ14-2D i | 190w+90 2 ! 
103 40] | AN912-2D i | Bu nife: edųcer 2 | 
103 | 28F12407 | | veiveiIndtailation-Cyropilot- |1 | 
| lol 4 Way-Sperry | 
j | | | | | System ` I 
203 hid i Valve}4 Way (€ 9) i | 
i | -A i i | (See Fig. 200) | 
i i | [Handi Jm Way-Valve (@ 9) ¿1 
i i | |Di4l-! vår -Valve 1 | 
* | | [|Waghex-Ldck n 
| * | ie) ! B 
| | | iBracket E Bypass Valve l 
! | | | [Support Way-Valve 1 
| 1032-7 * | | | 9 
E D1032 * | | Nu 9 | 
| Lat {Va velser vo Bypass (e 25) 1 
indi j | iNameplat -Servo Bypass-Valve | i 
Ex DD1032-12 |* | | |Scpew | 4 ! 
|; AC 1032 i* | [Nu | 4 | 
| 32F5791-0 | Í [Kn¢p- eryo Valve-Rudder 1 i | 
| 3275791-2 | | [xn ervo Valve-Aileron ` 1 | 1 
: 5275702 -3 | Í e geryo Valve-Elevator 1 | I 
28F1527 | 'Hodk-Inter-Phone-Headset 1 
| 28F6566 i| lNamepiaté-Gyropilot-Warning |l ! 
475-HT-8D Velve+Check|(@ 9) n I 
28C101-65 Servo Unit Installation-Gyro ef 


Pilot (Reference 
Follow Up System 
Fig. 96) 
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Figure 103—(Sheet 2 of 2 Sheets)—Proportional Bank, Hydraulic System 
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AN 01-5M-4 
SECTION Il—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


T eee 
NO.| NO. f| MAJOR ASSEMBLY HYDRAULIC SYSTEM-INSTALLATION ft lus T us 
i ruser Ja fa fa aloe] rome | 
104 28F6500-200 Piping Installation-Pressure 1 
. System 
104 28F6526 Hand Pump Installation 1 
104 1 1H-437-F Hand Hump Assembly (e 15) 1 
(See. Fig. 181) 
104 AN365-428 * Ju 4 
104} 2 28F6706 Handle-Hand Pump 1 
204) 3 AC40B370-6D Swilvel-Straight 1 
104| Y 32F5712-6 asket 2 
104 5 32F5733 Bollt-Swivel Coupling 1 
104} 6 AC40B370-8D Swilvel-Straight 1 
10H 7 32F5712-8 Gasket 2 
104! 8 AC40B3714-8NS Bollt-Swivel Coupling 1 
104 28F6633-2 Accumulator |5"-Installation 1 
loh 9 32F6759 Suppoyt-Ring-5" Accumulator |l 
104! 10 AA14002-A Accumulator-5" ‘(@ 23) 1 i 
(See Fig. 184) 
104 AN3-1HA * Bolt 3 
104 AN365-1032 * u 3 
104 11 28F 7684 ` Fitting Assembly-5" 1 
Accumulator: 
. | Charging Line 
104| à 32F5712-6 ` Gasket 1 
loM 12 ACHOD1328-8D Swilveil-Straight l 
104 13 | AC40B374-8D olt-Swivel Coupling 1 
104 7 32F5712-8 Gasket 2 
104) 14 28F6633-7 Tube 1 
104 28F6707 Hydraulid Return Line- l š 
| Installation 
| Hydraulic System 
104| i5 AC811 -HT -8D nilon 3 
10M 16 28F6637 -8 itting ecial-Bulkhead 4 
104 | AC39B1024-8D Nut -BulkHead Fitting 11 
104 17 | 3115-1ET-8D 1How-(& | 1 
104, 18 3115-1HT -8D nion4(G 2 
| 104 19 AC40B372-8D Swilvel-450" 1 
104| 7 32F5712-8 Gaske 2 
104; 20 32F5565-8 olit-Tlubd Connector and 1 
i Swivel I 
104} A) 28F6519-4 Platform land Units Installation |l . 
104; | B) 28F6519-5 Platform land Units Installation |l 
104 (A) 28F6519-18 latfdrm land Units-Sub- 1 
| Assembly 
| i e Installation 
104| | | (B) 28F6519-30 latfdrm land Units-Sub- 1 
i Assembly 
| I Installation 
¿10% 21 28F6518 i Platf m 1 
|104| 22 | | 28F6517 Bracket-Filter 2 
| 105 AN526-DD-1032-7 * | Screw 13 
¡104 AN365-D1032 * Nu 13 
104! 23 | | AA14005 | lAccumulator-Brake (€ 23) |l 
| | (See Fig. 184) 
10M 24 AN73-5 . * Bolt | 
| H 
| (A) PBY-5A Airplanes lup [to land including Serial No. 46586. 
(B) PBY-5A Airplanes [Serial] Na!s. 46587 to 46638 inclusiÿe. 
PBY-6A Airplanes [Serial Na. 6639 and on. Í 
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Figure 104—(Sheet 1 of 2 Sheets)—Piping Installation, Hydraulic Pressure 
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FIG. 


104 
104 
10H 26 
104} 26 
104 
10% 
| 
ich 
104 
104) 27 
104| 27 
104| 28 | 
104| 29 
104 
104 | 
104 
104) 30 
104 31 
li 
104 | 
104 
10H 6 
104 
loh] 8 
104| 32 
1041 33 
ioi! | 
104] 34 
104) 35 
HB i 
1104 38 
jio & | 
i 10h i 
| 104} 39 
¡104| 40 
104 
104! 
104 
104 
¡104 
104 8 
104 
350 


A A mee 
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MAJOR ASSEMBLY 


3175-8D 
01-84 
th 28F6699 
(B) 
(A) 


28F12409 
AN911-1 


(B) AN832-4D 


fe AN924-U4D 

B) AN902-4 

A) 2402-6A 
ANS5771-4A 


B 
475HT-8D 


#88 -R-255 


AND GA 
AN4-13A 
AN265-428 
AC811FT-8D 
G11279 


AN526-1032-10 
AN365-1032 
AC40D370-8D 
AN901-8A 
AC40B374-8NS 
28F6522 
4040D370-4D 
ANOO1 -4A 
AC40B374-4NS 
AA14510 


AN3-5A 
AN365-1032 
A040D370-8D 
AN9O1-8A 
AC40B374-8NS 
AC40B373-4D 
AN901-ÀhA 
AC40B373-8D 
AN901 -8A 
3175-7-8D 
AC40D370-8D 
AN901-8A 
32F708 

IV 575 D 


AN526-1032-28 
Q816D-6-16 
AN365-1032 
AC40B370-8D 
AN901-8A 
AC40B374-8NS 
28F6520-4 
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GROUP FIXED EQUIPMENT 
A A ON 
NOMENCLATURE 


HYDRA = 
[remm ra [3 [4] 5] 6 


Hydra 


ed-Swivel Fitting (@ 9) 
Gagket-Swivel Fitting 
IBollt-Swivel-Hydraulic 

Pressure Gage 
IBolt-Gwivel-Hydraulic 
Pressure Gage 
ipple-Pipe Thread- 
Hydraulie Pressure 
Gage 
nion-Flared Tube- 
Hydraulic Pressure 
| Gage 
Nu -Union 
Gasketi-Union 
Pressure Gage (@ 24) 
Pressure Gage 
Check Valve (@ 9) 
(See -Fig. 188) 
ief| Valve (F.S.S.C.) 


Filter-Hyåraulic (€ 27) 
| (See Fig. 186) 


Bolt-Swivel Couplin 

Bolt -Special å 

Swive 

Gasket 

Bolt-Swivel Coupling 

|Valve-Unloading (@ 23) 
i (See Fig. 187) 

Bolt 

Nut 

Swive 

Gagket 

Bolt-Swivel Coupling 

Union 

a ket 


Un on 

"Gegen 

Swivel-Tee 

Swive 

Gasket 

Bolt -Special 

Vallve-Hydraulic Pressure- 
Relief (e15) 
(See Fig. 183) 

Screw 

Space 

Nut 

Swive 

Gagket 

Bolt 

lid Reservoir and Pump 
Installation 
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Figure 104—(Sheet 2 of 2 Sheets)—Piping Installation, Hydraulic Pressure Sysiem 
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FIG. | INDEX 
NO.| NO. MAJOR ASSEMBLY 


lOmxnno-w 


104 hj 1P-582-FB 


104 421 | s-836 


32F5712-10 


104 43 | s-837 
10H 19 AC40B372-8D 
104 7 32F5712-8 
104 8 AC40B374-8NS 
loh 44 Q836-D28-12 
10H 45 32F5712-10 
104 461 | 28F7592-13 
10H 47| | 28F7592-12 
10H 48 AC39B1024-8NS 
10H 28 475-HT-8D 
104 49 3115-1471 -8 
104 | 28F6514 

| 
iol 50| | 28F6515-6 
104 51 | 32F586 
104 52 | 2076636 
104 ANA Jh 
104 | ANG60-A416L 
104; i AN320-h 
109 53] | 28F6542 
10h 32F5712-8 
10% ACH40B37%-8NS 
104 i ACHOB372-10D 

| 

| 

| 


I Q836-D28-8 
ki AC4OB374-10NS 
det? 28F6539 
| 105 57 28F6538 
104 58 AC41B25-8D 
104; 32F5712-8 
| 10H 59 28F6537 
| 104 60 28F6535 
104 61) | 28F6534 
ii 62 28F6536 
| 10% AN» -17A 
104 ! AN365-428 
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GROUP XED EQUIPMENT 


HYDRAU 


— harnun [na [a]a]o] +] rome | 


SYSTEM-TNSTALLATION 


Pump-Hngine Driven-Hydraulic 
el 


5 

See Fig. 182) 
Addptor-Fitting ls 15 
Adaptor- Hitting @ 15 
Swivel -449° 
Gagket 
Bolt-Swivel Coupling 
Spacey 
Gagke 
Hoge-guction Line 
Hoge-Fregsure Line 
Nut 
Valve {Cha ck (e 9) 

(See Fig. 188) 


Tee (è 
Regeryoir Assembly 
I Installation 


Tank-Assembly : 
Strainer-Reservoir 
Hydraulic 
ap-Reservoir 
Bolt 
¡Wa he 
¡Nut - -Castle 
Swive -Special Hydraulic 
lGa GE 
i 


| Hydraulic 


ae vais 159 

Ga a 

Spacey 

Bolt | 

ValvelAssembly-Test Stand 
Body-Valve 
Plug-Velve 
Gasket 
Plug-Hnd 
Gasket 
Spring 
Piston 

Bolt 

Nu 
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SECTION ll—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP FIXED EQUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 


FIG, 
NO, 


INDEX 


NO. MAJOR ASSEMBLY INTER SE PER 


E, R OND -WIN UN ON-PBY-5A |AssY 
ENUCIT  |1]2/3]4]s] 


NOMENCLATURE 
28E5656 Cdndyit |Didgram-Electric Isometric| 1 


U.S, U 


105 
10 


19 i 


105 2 


105| 5 


| 


104 n 


A 
28E5265-4L 


28E5265-11 
28E5265-12 
28E5265-17 
28E5265-19 
28E5265-16 
28E5265-18 
28E5633-3 
NAF1150-6A-48 
NAF1150-6A-112 


NAF1150-6A-96 


28E5265-14 
2885265 -13 


28E5228-6 
28£5832-0 
NAF1150-8AB-68 


28E5265-15 


(A) PBY-5A Airplane Serial Mo. | 33960 


28E4014-905 ` 


Canduit-Wirg Center Section 
Installation 
omb Rack-Center 
| Section : 


Installation L.H. 
Cdnduit-Engine Terminal ` 
| Box to Bomb Rack 
Section 


Cdnduit 


Junction Box- 
Conduit-Engine Terminal 
Box to Bomb Rack 
Junction Box- 
Section 
Conduit-Bomb Rack Junctio 
| 
| 
| 


Box to Mark 51 
External Outboard 
Bomb Rack-Section 
Condufit-Bomb Rack Junctio 
Box to Mark 51 
. External Outboard 
Bomb Rack-Section 
Condufit-Bomb Rack U 
n 


Box to Mark 51 
External Inboard 
Bomb Rack-Section 
dufit-Bomb Rack Junctio 
Box to Mark 51 
i External Inboard 
Bomb Rack-Section 
ABsembly-External 
Bomb Reck-Plug 
px onduit-From Mark 51 
| External Bomb Rack 


Co 
Ca 
Fi 


Flex fonduit-Bomb Rack 
Junction Box to. 
Mark 51 internal 
Inboard Bomb Rack 

onduit-Bomb Rack 
Junction Box to 


| Mark 51 Internal 


Flex 


Outboará Bomb Rack 
t-Bomb Rack Junction 
Box to Mark 42 
Forward Bomb Rack 
t-Bomb Rack Junction 
Box to Mark 42 

Rear Bomb Rack 
Adapter-Cannon Plu 
Cap Assembly-Mark 


Condu 


he Bomb 


Rack Plug 


| Condu 
x Flex fonduit-From Mark 42 


Box to Landing 
Lights-Section 


Bomb Rack 
Conduit-Bomb Rack Junction 
to 46638 inclusive. 
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MAJOR ASSEMBLY 


NAF1150-10A-76 
Junction Box to 
Landing Lights- 
Section 
t-Bomb Rack Junction|l 
Box to Outer Panel 
Junction Box 
on Box-Bomb Rack- IL 
Installation. 
Junction Box-Bomb Rack-|l 
| Assembly 
P ction Box-Outer Panel- |i 
i J 
1 


28E5265-21 


28E5255-L 


| 2BE5256-L 


! 
| 2885291 -3 x 
i Installation 
20 28E6058-6 Uu ction Box-0uter 
] Panel Assembly 
Landing.Light Assembly- 
i Installation 
Gasket 
¡Cover Assembly 
| Mo nting 
! 
| 
| 


1 
T 
2 
Sealed Beam-Sub Assemblyl 
1 
i]: 
1 


21 28E005-57 
28E005-6 
28E043 
28E071 
28E005-15 


28E079-3 iGugset-Landing Light- 


| Support 


28E079-2 


Support 


duit-Outer Panel 


Gusset-Lending Light 
2885265 -66 


f 
| 
Co 
Junction Box tc 
los d Pitot Tube-Section 
| 


24 


Junction Box to 
Pitot Tube-Section 
duiit-Outer Panel 1 
i Junction Box to 
y Pitot Tube-Section 
i 


1 onduit-Outer Panel i 


25 28E5265-69 


2885265-4R duilt -Bomb Rack-Center at 
i Section- 
i installation R.H. 
L 28E5265-24 SCH -Engine Terminal 1 
i Box to Bomb Rack 

| Junction Box- 


ñ Section 
niduilt-Engine Terminal 1 


! | 
| 28E5265-25 o 
| Box to Bomb Rack 


ro 


Junction Box- 
Sectlon 


= 


| NAF1150- 6436 ` 
| 


Corldu -Bomb Rack Junction 
Box to Mark 51 
External Outboard 


| 2885265-30 | 
| a Bomb-Rack-Section 
o 


LA 


uitt-Bomb Rack Junction |l 
Box tc Mark 51 


28E5265-32 


External Outboard 


+ 


Bomb-Rack-Section 


uit-Bomb Rack Junction |l 
Box to Mark 51 


| External Inboard 


28E5265-29 | | 


n 


Bomb-Rack-Section 
ulit-Bomb Rack Junction |l 
Box to Mark 51 
External Inboard 
Bomb-Rack-Section 


16 28£5265-31 o 


eg es 
o 
VI 


| 
105 
1105 | 23 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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Figure 105—Electrical Conduit, Wing Center Panel, PBY-5À 
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GROUP 


28E5833-3 
NAF1150-6A-48 
NAF1150-6A-112 


NAF1150-64-96 


28E5265-27 


28E5265-26 


28E5228-6 


| 28E5832-0 


NAF1150-8AB-68 


281526528 


NAF1150-10A-76 


| 28E5265-34 


28E5255-R 
28E5256-R 
28E5291-R 
28E6058-2 
28E005-58 
28E005-6 
28E043 
28E071 
28E005-15 
28E079-3 
28E079-2 
28E2011-600 
2885301 
28E5131 


28E5293 
28E5294 
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AN 01-5M-4 


SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIXED EQUIPMENT 
MAJOR ASSEMBLY ELECTRIC CONDUIT WING CENTER SECTION-PBY-5A 


ENT NEN EREREREREREI 


UNITS 
PER 
ASSY 


NOMENCLATURE 


Cap Assembly-External 2 
Bomb Rack Plug 
Flex Gonduit-From Mark 51 |2 
i External Bomb Rack 
Flex Conduit Bomb-Rack 1 
Junction Box to 
Mark 51 Internal 
Inboard Bomb Rack 
Flex Conduit-Bomb Rack 1 
Junction Box to 
Mark 51 Internal 
Outboard Bomb Rack 
Co x t-Bomb Rack Junction|l 
Box to Mark 42 
Forward Bomb Rack 
nl -Bomb Rack Junction! 1 


ND 


ot E 
Box to Mark 42 Rear 
Bomb-Rack 
¡Ad Lot r-Cannon Plug 
Cap Assembly-Mark 42 Bomb: 
Rack Plug 
Shavit mon Mark 42 |2 
Bomb Rack 
cala t-Bomb Rack Junction|1 
¡ Box to Landing 
| Lights-Section 
Ie x Gonduit-Bomb Rack 1 
Junction Box to 
Lending Lights- 
| | Section 
jCordu t-Bomb Rack Junction|l 
Box to Outer Panel 
Junction Box 


i Assembly 
Junction [Box-D.C. Assembly 
å cial Grommet 
ction |Box-A.C.-Installationl 
Junction Box-A.C.-Assembly|1 


Junction Box-Bomb Rack- 1 
i > Installation 
o ction Box-Bomb Rack-|1 
Assembly 
Junction Box-Outer Penel- |l 
Installation 
ction Box-Outer 1 
i Panel-Assembly 
Landing Light Assembly- a 
Installation 
a ket . È 
| er Assembly 1 
i a nting 2 
! [Sealed Beam-Sub-Assemblyl 
| IGugset-Lending Light |l 
| | Support 
Gugset-Landing Light 1 
| Support 
etion |Box-Center Wing- i 
på 
T 
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PROPERTY CLASSIFICATION 


FIG. 
NO. 


105 
105 
105 


105 
105 
105 
105 


¡105 
i 


205 


INDEX 
NO. 


Omxnmo-wu 


‘GROUP 


28E5224-2 
#AN3152 
28E2008 


28E2008-2 
28E2008-3 
28E2008-h 


28E4047-574-L 


28E4047-574R 
28E4014-657 


28E4014-603 
28F10181-215 


28E4014-207 
28E4014-198 


23E4014-604 
28E5228-8 


NAF1150-24A-148 


28E4014-602 


28E4014-197 


28E4014-601 


2824014-651 
28E4014-155 


28E4014-654 ` 
28E4014-658 
28E4014-655 


28E5228-6 


NAF1150-12A-40 


NAF1150-12A-36 


MAJOR ASSEMBLY 


PART NUMBER 
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SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIXED EQUIPMENT 


OND 


ERHEBEN 


NTER 2 


oN- 


Junction Box-Magneto-Assembl 
Battery 
Bolt Assembly-Battery 
Retaining 
Rod 
Retainer 
Special Eye Bolt 
Junction} Box-Engine Terminal 
Assembly L.H. 
Junctlon|Box-Engine Terminal 
Assembly R.H. 
duit-fenter Wing Junction 
Box to L.H. Engine 
Terminal Box L.H. 
pau t-Center Wing Junction 
Box to R.H. Engine 
Terminal Box R.H. 
Conduit-DC Junction Box to 


Co 


DC Receptacle- 
Section L.H. 
t-DC Junction Box to: 


DC Receptacle L.H. 
dult-DC Junction Box to 
DC Receptacle- 
Section R.H. 
t-$tation 4.5 to DC 
R.H. 


onduit -D.C. Junction 


Receptacle 
soporto. lug 
| | Box to Super 


Structure 
co duit-ÁC Junction Box to 
Station 4.5- 
Section L.H. 
duit-Stetion 4 5 to AC 
Receptacle L.H. 
Conduit -AC Junction Box: to 
Station 4.5 
Section R.H. 
'|Conduit-$tation 4.5 to AC 
| | Receptacle R.H. 
[condu t-Negneto Junction 
| | Box to Station 4.5 
Section L.H. 
Icon au p station 4.5 to 
| Igniter 
i ! Receptacle L.H. 
ae t-Magneto Junction Box 
o to Station 4.5 
Section R.H. 
Conduit-Station 4.5 to 
| Igniter 
3 i Receptacle R.H. 
Adapter-Plug 
se Gonduit-L.H. Battery to 


| | L.H. Engine Terminal 


Box 

Flgx Gondult-L.H. Battery to 
L.H. Engine Termina 
Box 
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FIG. 
NO. 


INDEX 
NO. 


41 
42 


s 
Ti 
oj 
c 
K 
D 
D 


GROUP 
MAJOR ASSEMBLY 


NAF1150-12A-42 
NAF1150-12A-34 
28E4014-653.- 


28E4014-216 
28E4014-652 
28E4014-174 


FM-137 
28E4014-205L 


28E4014-206 
28E4014-205R 
28E4014-214 
28E4014-188 
NAF1150-20A-64 
28E4014-659 
28E4014-189 
NAF1150-20A-64 
28E4014-656 
28E4014-239 


NAF1150-6A-64 
28£4014-234 


RESTRICTED 
AN 01 -5M-4 


SECTION ll—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


OND 


ENT — fa a la als je 


IXED EQUIPMENT 


WING CENTER SECTION-PBY-5A 
NOMENCLATURE 


PER 
ASSY 


Flex Gonduit-R.H. Battery to |l 
Engine Terminal Box 

Flex Gonduit-R.H. Battery to | 1 
Engine Terminal Box 

Conduit-I..H. Engine Terminal |l 
Box to Station 4.5 


Section L.H. 
Conduit-$tation 4.5 to 1 
Š Cannon General 
Receptecle L.H, 
Conduit-H.H. Engine Terminal |l 


Carmo 


Box to Station 4.5 
Section R.H. 
Condult-3tation 4.5 to T 

| Cannon General 
Receptacle R.H. 
Géneral Receptacle 2 
(@ 84) 
Conduit-I.H. Engine Terminal |l 
Box to Station 4.5 
Section L.H. 
Conduit-Station 4.5 to Fast .|1 
Feathering Motor 
Relay Box L.H. 
t-R.H. Engine Terminal |l 
Box to Station 4.5 
Section R.H. 
t-Station 4.5 to Fast 1 


Condu 


Coridu 
Festhering Motor 
Relay Box R.H. 

.H. Engine Terminal |l 
Box to Station 4.5 
Section L.H. 

onduit-Station 4.5 to |l 
Firewall Section L.H 
Co t-Hirevall Outboard l 


" to Bomb Reck 


Coriduit - 


Flex 


Junction Box ' 
Section L.H. 
t-R.H. Engine Terminal |l 
Box to Station 4.5 
Section: R.H. 
Ner Station 4.5 to 1 
Firevall-Section R.H 
-Rirewall Outboard i 
à to Bomb Rack 
| Junction Box- 
| Section. R.H. 
Ll t-1,.H. Engine Terminal |l 
| Box to Station 4.5 


du 


¡Section L.H. 
x Qonduit-Station 4.5 to |l 
Firewall-Section L.H 
Firewall to Anti- 1 
Icing Actuator- 
Section L.H. 


[Fl 


loo duit- 
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FIG. 
NO. 
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INDEX 
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OMXADAn 


MAJOR ASSEMBLY 


(A) NAF1150-6A-40 
28E4014-233 


NAF1150-6A-6h 
28E4014-235 


(A) NAF1150-6a-40 
28E4014-172 


| 28E4014-238 


NAF1150-84-56 
2824014-650 


#FSSC No.88-C-1300 
#FSSC No.88-L-800- 


#FSSC No.88-1-2650 


#FSSC No.88-T-1060 
28F7826 


Th 
01 dm 
#FSSC No .88-L-800-2 Th 


2 


#FSSC No.88-I-2650 Th 


| 


(A) PBY-5A SM 


ONDUIT WING 


| PARTNUMBR + [1 [2 | 3 [a | s | 6 | 


| Therm 
$5 Th MAN 


| 
| | j | 
| (A) 28F7825 Th ER 
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CENTER SECTION-PBY-5A 
NOMENCLATURE 


Flex (onduit-To Anti-Icing 
Actuator L.H. 

Condult-R.H. Engine Terminal 
Box to Station 4.5 
Section R.H. 

in Gonduit-Station 4.5 to 
Firewall-Section R.H 

Lau: t-Hirewall to Anti- 

Icing Actuator 


| Section: R.H. 
x fon uit-To Anti-Icing. 
| Actuator R.H. 
a lau t-Ļ.H. Engine Terminal 
ia Box to 011 Gage- 
| [Section L.H. 
Conduit- d Oii Gage 
Section L.H. 
|Fléx Gonduit-To Oil Gage L.H. 
Conduit-B.H. Engine Terminal 


ME jto Oil Gage 


1 1 Section R.H; 
NAF1150-8A-56 SE ut E uit-To 011 Gage R.H. 
28F5032-5 Thérméco gine-Installation 
#FSSC No.88-T-1060 Therm e Unit-Engine 
| | Cylinder No. 1 
#FSSC No .88-L-650 Thérm s Lead-Engine to 
| Connector 


pid Connector 

pig Lead-Connector to 
Engineer!s 

= Instrument Panel 

| 


Thermgcouplé Indicators- 


{Engineer!s 
Instrument Panel 
at Anti-Icing- 
Installation: 


aa Unit-Nacelle Duct 


to Engineer's 
Temperature Indicato 
Plate 

iii Indicators- 


Tt Lead-Nacelle Duct 


Engineer's 
Temperature 
Indicator Plate 


23 960 Ito 46609 inclusive. 


RESTRICTED 


PROPERTY CLASSIFICATION 
PER 
ASSY U.S 
NAVY | ARMY | BRITISH 


1 
1 


F 


H 


Ref 


MEn H 


T 


Ref 


— I EEE 


RESTRICTED 
AN 01 - 5M- 4 
SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIXED EQUIPMENT 


PROPERTY CLASSIFICATION 


SC MAJOR ASSE ‘en 
NO. ASSEMBLY OND ATTON-NACELLE-L,.H, assy | Us. | US 
[wwe [apr alelsle]  NOMNGLAUR dé) ae ees 
106 SA 28E5656-6 Condult Diafram-Electric-Isometric | Ref 
106 B) 28E10011 Conduit biagram-Electric-Isometric | Ref 
106 la 28E5030-34L Conduit Installation-Electric- |l 
Nacelle | 
106 (B) 28E10005-L Conduit Installation-Electric- |l 
|j CG ul Nacelle 
106 | i (A) 28E5053-50 | EldetMoe Starter Box Assembly|1 
| | and 
| Installation L.H. 
106 (B) 28E10006-L | Engine Starter-Box Assembly |l | 
and Installation 
106| 1 28E5044-50 | | [Box Agsembly-Starter Relay|l 
i Switch 
106 | 2 28£5045-3 [Support - Starter Relay 1 
Switch 
106 | 3 28E5045-4 | Suppoyt-Starter Relay 1 
| Switch 
ic6|h | | 28P5068 c1dp-dpeetel Non-Abrasive | 
10615 | | 28E5529-6 | [Bolt 2 
106 i 28E5529-7 | | [Bolt 2 
1061 6 #68359 | | |Bodstgr-Type 513 (@21) 1 
106 1.7 AG452 | Condenser-1. o (G1) de 
1106 | 8 NAF1150-20B-156 Fléx Gonduit-Starter Relay 1 
| Box to Firewall 
106] 9 | (A) NAF1150-16-19. Flgx Ip: ter for Relay 1 
| | Box to Starter 
11061 3 | | (B) NAF1150-16A-78 Fldx donduit-Starter Relay lı 
i = | Box to Starter 
106 | ic | (A) NAPI150-4-36 | Flax Qonduit-Starter Relay 2 
| i | i | | [Box to 011 
I - Pai Temperature Bulb 
bo 10 | , (B) NAF1150-4a-144 p donduit-Sterter Relay 1 
| | | (Type 11) be d | Box to 011 
i | É | lo bea] Temperature Bulb 
106 | il | (A) NAF1150-6-10.5 Flex Conduit -Booster to 1 
WM SE NF ol | | Magneto I 
1061 il | | (B) NAF1150-6-42 | Flex gon uit-Booster to 1 
e “ | 1 Magneto : 
106 | i? | | (A) 28R5053-6 | | (Conduilt-Sterter Relay Box to |l 
| | Í ie «I Booster 
106 | 12, | | (8) 20E10006-5 | | codau t-Starter Relay.Box to |l i i 
E | | | | I ooster | 
106! 23 | | 28E5055 I [Strap Starter Ground 1 
106,14 i NAF1150-3-256 | | [Flex Gonquit-Starter Relay 1 
| i Ll | i i to Propeller 
| ft | Governor Pressure | 
| | bo) i | | ICutout Switch i | 
1106 | 15 | | NAF1150-4-72 | | [Flex Conduit-Fast Feathering |l 
| | | i b aj i ¡Relay Box to 
i i | | [Tachometer Generator | 
| | | i | i 
nr dä | 
| ME i i | 
| | | (A) PBY-5A Alrplanés p to and lindluding Airplane Serial No. WW | | 
| | (B) PBY-6A Airplanes Serial [No | 44639 and on 
| 
| | 
| | | 
i i 
| 
| 
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PROPERTY CLASSIFICATION 


$ 
T 
FIG. | INDEX| © XED RIC DARI UNITS 
NO, | NO. | k | MAJOR ASSEMBLY QNDUIT INSTALLATION-NACELLZ-L.H. assy | US 
Ë parnom — i [2[3[4]s[s] NOMENCLATURE | [Navy 
106 | 16 (A) NAF1150-6-72 Flgx Gonduit-(Ignition) 1 
Firewall to Tee 
106 | 16 (B) NAF1150-8-72 Flax donduit-(rgnition) 1 
Firewall to Tee 
106 | 17 | (A) NAF1150-3-110 Flex donduit-Tee to Left 1 
. Magneto 
106 | 17 (B) NAF1150-3-110 Flex Gonduit-Tee to Left 1 
Magneto 
106 | 18 (A) NAF1150-3-18 Flex donduit-Tee To Right 1 
Magneto 
106 | 18 (B) NAF1150-3-32 Flex donduit-Tee to Right 1 
; Magneto 
106 | 19 (A) 28E5014-3L Box Assembly-Fast Feather 1. 
elay Switch 
106 | 20 #5058 Ledch [Relay 1 
106 | 21 NAF1150-4A-192 Flex Conduit-Fast Feather 1 
elay Box to Oil 
ilution Solenoid 
106 | 22 (A) 28E5030-36 Coriduilt-Fast Feather Relay l 
ox to Feathering 
Pump Motor 
106 | 23 (A) NAF1150-12A-112 lex Gonduit-Firewall to de 
enerator D.C. 
106 | 24 (A) NAF1150-12A-120 lex it-Firewall to 1 
Generator A.C. 
106 _ | (B) 28E10001 -L Conduit Installation-Electric- |l 
irewall Nacelle 
106 | 19 (B) 28E5014-4L ox Assembly-Fast Feather 1 
| i elay Switch 
06 | 20 #5058 | Leach Relay 1 
106 | 21 NAF1150-4A-192 lex don it-Fast Feather Ref 
I | elay Box to Oii 
| | i llution Solenoid 
106 | 22 (B) 28E10001-6 oniu t-Fast Feather Relay. |1 
| | ox to Feathering 
| ump’ Motor 
106 | 23 (B) NAF1150-20AC-8 lex Clonduit-Firewall to 1 
` | enerator D.C. 
| | (A) PBY-5A Airplands up Yo Ta in pu ing Airplane Serial Ho. 6638 | 
| (B) PBY-6A Airplanes Ser al | o. 463 and on. 
| i 
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107 
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107 
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INDEX 
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H H 
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pop 
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OmznOo-s-w 


| (A) NAF1150-4-12 


(B) NAF1150-4-72 
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SECTION II—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


MAJOR ASSEMBLY 


(A) PBY-5A Airplanes wp to and 
(B) PBY-6A Airplanes serial [No 


GROUP FIXED EQUIPMENT 


ONDUIT INSTALLATION-NACELLE-R.H. 


NNI —|1]2]3]4]s]c] 


| 


i 
i 


ps 


inclu 
4663 


NOMENCLATURE 


Relay Box to 
¡Tachometer Generator 
Conduit-Fast Feather |l 
Relay Box to 
Tachometer Generator 


ding Airplane Serial No 
9 and on. 


D 


REC EICTED 


A) 28E5656-6 Conduit Diagran-Electric-Isometric |Ref 
B) 28E10005-R Conduit Diagrani-Electric-Isometric |Ref 
A) 28E5030-34R Conduit Installation-Electric 1 
Nacelle 
(B) 28£10005R Conduit Installation- 1 
Electric-Nacelle 
(A) 28E5053-60 Eldctyic [Starter Box- 1 
Assembly and È 
Installation 
(B) 28E10006-R Enginé Starter Box Assembly |l. 
and Installation 
28E5044-60 Box Assembiy-Starter Relay|l 
Switch 
28E5045-3 Support-Starter Relay 1 
Switch 
20E50h5-h Support-Starter Relay Swit¢h 1 
28P5068 Clip-Special Non-Abrasive 
28E5529-6 Bolt 1 
28E5529-7 Bolt 1 
#D68357 Bodster-Type 513 (€21) Ë 
AG452 Corderiser-1.0 (el) T 
NAF1150-20B-156 Flex donduit-Starter Relay|l 
| Box to Firewall 
(A) NAF1150-16-19. | |Fldx donduit-Sterter Relay|l 
i Box To Starter 
(B) NAF1150-16A-78 | Flex Qonduit-Starter Relay|l 
| [Box to Starter 
(A) NAF1150-4-36 | ¡Flgx Qonduit-Starter Relay|l 
| Box to Oil 
Temperature Bulb 
(B) NAF1150-4A-144 Flex Gonduit-Starter . |l 
Relay Box to 011 
! Temperature Bulb 
(A) NAF1150-6-10.5 Flex Gonduit-Booster to 1 
Right Magneto 
(B) NAP1150-6-42 : Flgx Gonduit-Booster to al 
Right Magneto 
(A) 28E5053-6 Conduilt-Starter Relay Box |l 
to Booster 
(B) 28E10006-6 Conduit-Starter Relay Box |l 
to Booster 
28E5055 Strap Starter Ground 1 
NAF1150-3-256 Fléx donduit-Starter Relay|l 
to Propeller 
Governor Pressure 
d Cutout Switch 
Flex Gonduit-Fast Feather |l 


PROPERTY CLASSIFICATION 


US. | us. | 
NAVY | ARMY | BRITISH 
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NO. I NO. | ¿| MAJOR ASSEMBLY CONDUIT INSTALLATION-NACELLE-R.H. dcl. 
al. maru fi fafa + s| +] nomeia | [nate aiv mest 
107| 16 | | (A) NAF1150-6-72 Flex |Conduit-(Ignition) |l 
Tee to Firewall 
107| 16 (B) NAF1150-8-72 Flex Conduit-(Ignition) | 
Tee to Firewall 
107| 17 (A) NAF1150-3-18 Flex Conduit-Tee to Left |l 
* 1 j Magneto 
107| 17 (B) NAF1150-3-32 Flex Conduit-Tee to Left |l 
i | Magneto 
107! 18 (A) NAF1150-3-110 Flex Conduit-Tee to Right|l 
Magneto 
107; 18 (B) NAF1150-3-110 ` | Flex [Conduit-Tee to Right|l 
Magneto | 
107| 19 | ; (A) 28#5014-3R Bax Assembly-Fast Feather|1 
| | | Relay Switch 
107| 20 | #5058 Leach Relay x 
107| 21 | NAF1150-4A-112 I Flex Conduit-Fast Feather! 1 
| | í og Relay Box to 011 
I i J Dilution Solenoid 
107| 22 | | (A) 28E5030-38 | Conduit-Fast Feather Relay 1 
: pa | ! Box to Feathering 
i | | | Pump Motor I | 
107| 23 (A) NAF1150-12A -146 | | Flex Conduit-Generator 1 
| | | ! A.C. to Firewall 
1071 23 | (A) NAF1150-12A-146 | Flex [Conduit -Generator l 
| | | | |D.C. to Firewall | 
107| | (B) 28E10001-R E s mafie [ra tallation-Electric- |1 | 
| a i] Firewall Nacelle 
107, 19 | | (B) 28E5014-4R | Bdx Assembly-Fast. Feather  |1 | 
i | a i Relay Switch : 
107| 20 #5058 i Ldach Relay Ref 
107| 21 NAF1150-4A-112 | Flex ¡Co prc ode Ref 
! | |] | i Diluiion Solenoid d | | 
1071 22 | | (B) 28E10001-7 | | edna it Fast Feather Relay |l | 
| | | | | 1 | Box to Feathering 
| | | Pump Motor | 
I 107 23 | | (B) NAF1150-20AC-116| | | Flex co duit-Generator D.C. |1 
| | | kees to Firewall | 
| | | | | | | | | | 
H ! ! i I I i 
| | | | (A) PBY-5A Airplarles bo to ong EN Airplane Serial|No. 46638. 
} i i | 
| | | 
Fo] i | (B) PBY-6A E Se sal i 16 | and on. 
i i iy > i ! i 
j ME i i 
i ji Í | i | | 
i E i å 
a 
| | 
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Figure 107—Elecirical Conduit, Nacelle, R.H. 
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RESTRICTED 
AN Di. SM 4 


SECTION lI— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP 
FIG. | INDEX 
NO. I NO. MAJOR ASSEMBLY 
` PART NUMBER 
108 A) 28E5656 
108 B) 28E10011 
108 A) 28E5318-2 
108 (B) 28E10008 
108 28E6030-2L 
108 28E6030-2R 
108| 1 28E1168-L 
108 : 28E1168-6L 
108| 2 28E1168-R 
108 2851168-6R 
10 28E2082 
108 i NAF1068-19 
108| 3 ' NAF1021-11 
108| 4 i NAF1021-12 
108 | | 28E5320-0 
| | 
1108 28E5320-2 
108 28E5319-0 
i 
1081 6 | 28E5319-2 
108 2826089 
1081 7 | | 286088 
108; 8 | ! 5-2389 
¡1108 | 9 : B-2389 
11081 10 3- 2389 
1108 28E6097 
108] 11 | | (A) #NAF1023-15 
¡1081 11 B) 28E10155 
¡108 | A) #NAF1023-19 
1108 B) NAF1023-19' 
¡108 | A) #NAF1068-17 
1108 B) NAF1068-17 
1108 | 12 A) #NAF1023-15 
1108, 12 B) 28E10155 
[208 | | (A) ZNAF1023-16 
1108 B) NAF1023-16 
¡108 | A) ANAF1023-26 
1108 | B) NAF1023-26 
i108 | 2 #NAF1068-17 
108 | NAF1068-17 
[108 3826034 
|108 28E6031-L 
1108 | | | 28E6031-R 
| (A) PBY-5A Airplan 
(B) PBY-6A Airplan 
366 
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FIXED EQUIPMENT 


RIC CONDUIT-WING OUTER PANEL 
MEE 


Conduit Diagram-Electric Isometric 
Conduit Diagram-Electric Isometric 
Conduit Wing Outer Panel- 1 


Serial No.|33960 
Serial 


Conduit 


UNIT 
PER 


NOMENCLATURE 


Installation 
Ting Outer Panel- l 
Installation 
Fairing-Wing Tip Running L 
Lights- 

Installation L.H. 

Fairing-Wing Tip Running L 
| Lights- : 
a R.H 

Fajri L.H. 

|Reinzór rcing Plate L.H. 

R.H. 

R.H. 


jFairi g 

Reinforcing Plate 

Adapter 

Bulb I 

Lig ght Running (Red) L.H. 

an nt+Running(Green) R.H. 
L.H 


Lon ¡Box-Wing Light- 
i Installation 
Junot on|Box-Wing Light- 
i Installation R.H. 
|Junet on Box-Wing Light- 
A i [Assembly L.H. 
unet ton Box-Wing Light- 
¡Assembly R.H. 
T " on [Bcx-Recognition 
]Lights- Installation 
unctîon Box-Recognition 
[pighnts-Assembly 
ight| ÍEL, (e 42) 
int lord en (e no) 
ht Aner @ 42 


e 

nt cym 
nt+Anthor 
a 


IRE 


AE 

ormation 
-Formation 
-Formation 
odmation s We 
Lunar White 


Ea ba E E 
Go 
ch 
PETS 
O.C 

JU EUR 


i 
|Refle 
Gl be¡Fo 
Globe+Foymation 
Bulb- jormation 
Bulb-Pormation 
TSO Control Switch-Up Limit 


| Installation 
Bracket L.H. 
Bracket R.H. 
los on. 


No.|46639 |and on. 
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Ref 
Ref 
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AYY | ARMY 
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: PROPERTY CLASSIFICATION 
ASSY | US. 
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RESTRICTED Section ii 
AN 01-5M-4 Group Assombly Parts List 


DETAIL C 


PORT WING 


Figure 108—Electrical Conduit, Wing Outer Panel 
RESTRICTED 367 


RO. d INDEX 


bet b4 
FO) 


13 
14 
15 
16 


IT 
18 


13 
14 
19 


20 
21 
22 


23 


omxnO—w. 


(D) 28E10008-7 


GE PBY-5A Alrplanq SC 
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SECTION ll—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP 
MAJOR ASSEMBLY 


28E6034-6 
B2R-31 
DPLF-1 
28E5621-8 
(A) 2885247 


28E6032-6 
BR2-31 
DPLF-1 
28E6033-6 
28E5621-8 
29E3013 
2855249 
2885218 

(B) 28810182 


28E10180 
B2R-31 "E 
LNE-11 

(c) 287103540 


(D) 28810380 
(D) 28E10195 
(D) 28E10203 
(C) 28E5318-6 


(D) 28E10008-6 
(C) 28E5318-6 


(C) 2825318-7 i | 


(D) 28E10908-7 


{ 

(D) 2881 0008-6 | | 
(c) 28E5318-7 

H 


i 
i 


PBY-6A Alrplang 4463: 
iS) PBY-5A Airpland Seridl 
PBY-6A Airplane Serial 


PBY-5A Atrpianu 4458 


j Box-Section R.E; 
Cordult-Quter Panel Junction 
i Box R.H. 
(co duit- H Outer Panel 
j Junction Box to LH 
| ing Light Junction 
Box-Section L.H. 
Conduit Guter Panel Junction 
Bos L.H. 
Coriduilt- Outer Panel 
Ee Box to RH 
| | ing Light Junction 
| Box-Section : R.H. 
¡Co kuk ter Panel Junction 
i Box R.H. 
x š izado to 46584 inclusive, 
d an. 
ana on. 


io. 133960 land on. 


FIXED EOUIPMENT 
ELECTRIC CONDUIT-WING OUTER PANEL 


Ferme — [r[z[s|4|s|e[| NOMENCLATURE — 


UNITS 
PER 
ASSY 


Re tok (e ñ Plate 
Switc 3 
Hohsirhg- Cu (@ 82) 
Bolt-$pecial 
Float Control Switch-Down- 
Installation 
Bracket 
Switch (@ 83) 
Housing-Switch (@ 82) 
Arm 
Bolt-$pecial 
Trúnnion 
Cam 
. (Spring 
Float ¡Control Switch-Down- 
Installation 
Bracket 
Switch (e 83) 
Housing-Switch (@ 83) 
Transmitter-Remote Indicating 
Compass (Magnesyn)- 
Installation 
Transmitter-Remote Indicating 
Compass (Fluxgate)- 
| Installation 
Caging Unit-Remote Indicating 
Compass (Fluxgate)- 
Installation 
ShafttRemote Indication 
Compass Motor to 
Transmitter 
Outer Panel 
Junction Box to LH 
ing Light Junction 
Box-Section L.H. 
Coriduit Quter Panel Junction 
Box L.H. 
Conduilt-RH Outer Panel 
Junction Box to RK 
pr I ing Light Junction 


Conduit- 


lo. 146439 land on, 


€ 
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Däi pppbppspp PREKEN 


= 
o 
wei 


PROPERTY CLASSIFICATION | 


Ser RO BRITISH 
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BRITISH 


RD EC on | PROPERTY CLASSIFICATION | 
MAJOR ASSEMBLY ANE I 
ESESR AY 


I 
Junction Box to 
Remote Indicating 
Compass Transmitter- 
Section 
Flex onduit-LH Outer Panel 
i Junction Box to 
Remote indicating 
¡Compass Tpansmitter- 
‘Section 
fonduit-LH Outer Panel 1 i 
i MCE Box to 
¡Remote Indicating 
i [Compass Transmitter- 


Section 
s-18 Outer Panel SÉ 
Junction Box tu 


Remote Indicating | 
Compass Caging Motor | 
eroe SÉ | 
| 
1 
i 
1 
í 


26 (A) NAF1150-6A-150| 


bod i 
27 | | (A) NAF1150-64-136 


Ej 
E 
Vë eet 
på 
== 


| 
i 


(B) NAF1150-6A-280 
N emote Indicating Ref 


28811663 


i 
| 
108| | (B) 26811666 
I 
| 
| 


! | Transmitter to 
| 1 ; i Amplifier Hull 


I 4 


| Station 4.1 | 
| | (B) NAF1150-8A-232 | 
| | NAF1150-12A-108 | 

i 

| 

| 


— 


GE onduit 1 ! 
Flex Conc uit-LH Cuter Panel ¡1 i 
i Juncticn Box to LH 
| | Wing Lignt Junction 
: Jer die 

on 


30 | AF1150-124-108 uit-RE Outer Panel |l 


¡Junction Box to RH 
|wing Dient Junction 
Box-Secti 


| 
i 
| 
i 
| 
| 
| 
|108] 28 
| 
| 
l 
| 
H 
| 


H 
t 
Flex pondutt Li Wing Lignt 1 
| 
È 


i 
| 
| 
| | 
| | 
H I 
¡108 | NAF1150-3-244 
i | ! [Junction Box to LH 
Å | MM | | ¡Runa ring Light 
11081 3: | , NAF1150-3-24% I Flex Conduit -RH Wing Light 1 | i 
i | ei I i i A rua od Box to RH i ! | 
! | Pod | Pod. ¡Running Light i | i 
| 168] 32 | | NAF1150-3-184 | | Flex ponduit-LH Wing Light 1 | | | | 
! i be | Junction Box to LH i i 
| | E | | L. ¡ Anchor Light EE | 
ng] 22! | war1150-3-184 | | |Fipx Ponduit-RE Wing Light 1 ! | | 
; | P | i | ¡Junction Box to RH | | i i 
i A | 1 Anchor Light | | i 
we 2, È NAF1150-3-342 ¡Flex con Auit-LE Wing Light i i j 
U | | ! | i ¡Junction Box to LH | å ! 
“ : | [Formation Light | | i 
108; 35 | | NAF1150-3-342 | Flex Conduit-RH Wing Light 1 | I 
| i | ERN AE Junction Box to RH | i ; 
i | ME | | .| Formation Light i ] : 
96: 342 i i NAF1150-6A-152 | a Con ult-Float-Up-Switch | 1 | i j 
PE || | | | [to Wing Light | | 
Eu | | | d i | Junction Box | ' 
i | | 
1 o 50 
T ` ds 
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FIG. 
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SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIXED 5 


MAJOR ASSEMBLY 


(A) NAF1150-6A-300 


(B) NAF1150-6A-220 


| NAF1150-84-180 


| 
| 
H 
NAF1150-3-36 x 
| NAF1150-3-52 | 


NAF1150-3-116 


i 
| 
i 


| 
(A) PBY-5A Alrplan sup 


NO. 


1 


(B) PBY-5A Airplane 46 
PBY-6A Airplane 16 


ELECTRIC CONDUIT-WING OUTER PANEL 


BE Tr fa fa [as] 


$5 Gonduit-Float-Down- 


Flêx onduit-Wing Light 


| 


Fldx onduit-Recognition 


| 6] NOMENCLATURE 


Flex Gonduit-Float-Down- 


Switch to Wing 
Light Junction Box 


Switch to Wing 
Light Junction Box 


Junction Box to f 
Recognition Light: 
Junctlon Box 


Light Junction Box 
to Red Light 

x qenduis Recognition 
Light Junction Box 

| to Green Light 

x Gonduit-Recognition 
Light Junction Box 
to Amber Light 


33960 ¡to 46584 inclusive. 


RESTRICTED 


1 


PROPERTY CLASSIFICATION 


BRITISH 


o 


Ooo 


E 
o 


pa 
o 


VD KO D NOOO O 


CN pr 


wi 


HO NO 


OMXANO An 


GROUP 
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AN 01 -5M- 4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIXED EQUIPMENT 


MAJOR ASSEMBLY ELECTRIC CONDUIT-STATION O TO 2-PBY-5A 


PART NUMBER 


28E5656 
(A) 28E1011-900 


(B) 28E5758-5 
(0) 28F1005-90 
28F1113-91 
28F6935 
23F1352 
28F1005-122 
(D) 28E10230-0 
28E1113-91 
28210228 

28E1 0229 


28E10231 
28E5761 


28E5759 
Type 5666 
2825757 


2822061 -850 
(C) 28E5771-2 
“Type A-2A ` 
28E5199 
28E5751-3 
28E5225 


NAF1150-3A-hh 


| x220 


28E5749 

i 28E2062-20 
F) 28z2062-36 
28E5758-8 


A) PBY-5A Airplane S 

B) PBY-5A rien, 5 

C) PBY-5A Airplane 5 
46603, 46604 466071. 

D) PBY-5A Airplane Seri 

E) PBY-5A Airplane Seri 

F) PBY-5A Airplane Seri 


4 


516 NOMENCLATURE 


Conduit Diagram-Electric-Isometric 


Ccndulit-Bomber!s 


and Pilot's 
Compartment 


| Installation 


Co dui t-Fluorescent Lighting 


I installation 
| Bolbe 's Switch Panel- 
Installation 
Bomber's Switch Panel- 
| Assembly 
Support 
Brecket 
¡ Angle 
Bomber's Switch Panel- 
Installation 
E 


ber!s Switch Panel- 
Assembly 
¡ Support 
¡An le 
Angle 
Junctj on Box and Inverter. 
¡Fluorescent 
Lighti ing-Instellatio 
cuion Box. -Assembly 
erter (@ 90) 
cket-Inverter 
s Signal Box- 
Installation 
Assembly 
ition Switch 
cn Box-Recognition 
; Lights ; 
" scent Lights- 


O WH 64 
cd De 


Bomber 's Instailatio 

Bracket-Fluorescent 
Lights 

i Flex Conduit -Bomber!s 
| viten Panel to 
iFluorescent Light- 
Section 

Lamp Assembly (G 90) 

i Bråcket-Fluorescent 
Light 

ptacle Box-Assembly 

acìe Box-Assembly 

uit-Bomberis Switch 


Light-Section 


STA 46638 inclusive. 


No.|3 
Wo. 33 60|to 46609 Inclusive. 
NO. 


H 


¡16607 46596, 46598, 46601, 466 
33960 to 48351 inclusive. 
48 GEZ on. 


| 
| 
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Panel to Fluorescent 


PHP H BEHE por H 


n 


F PEE Rupe 


PE PN 


p93, 


PROPERTY CLASSIFICATION 


U.S. U.S, 


NAVY | ARMY | 


and 46604. 


33960|to 46608 except Shipp 46596, 46598, 45601, 


BRITISH 
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SECTION ll—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


T —r 


| PROPERTY CLASSIFICATION | 
UNITS 

PER T 

ASSY | U.S. U.S. | 


NAVY | ARMY BRITISH 


PART NUMBER 
NAF1150-3AB-48 


Switch Panel to 
Fluorescent Light 


28E5758-16 


¡Junction Box to 

iReceptacle Box- 

Section 

Flex Conduit-Inverter 1 
and Junction Box to 
Receptacle Box- 
Section 

Flex Conduit-Inverter 1 
land Junction Box to I 
Za Box- 

Fi 


NAF1150-3A-60 


109| 14 | NAF1150-3A-52 


l 

| 

| 

| Section 

109; 15 | NAF1150-3A-46 x Conduit-Inverter |2 š 
| | land Junction Box to 

i : Receptacle Box- 

] ¡Section 

i Fléx Conduit-Inverter ag 

| tand Junction Box to 

ü 


| IReceptacle Box- | 


I ¡Section 
Co dult-Wluorescent Lighting-|1 
| i a | | 
Bobor? s Switch Panel- Ref | 
| ¡installation ' I 
E Switch Panel- 
15 
I 


109 | (A) 2885868 


| : | (3) 28F1005-90 


(C) 28E10230-2 


Installation 
omber's Switch Panel- 
| ¡Assembly 

| ¡Support 


tr 
= 
+ 
Pp 
LA 
VO 
= 


2 E10228 ! 


i 
| 
109 | 16 | | NAF1150-3A-44 | | 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
1 


ignal 3ox- 

tallation 

nt Light and 

Control-Bomber's 

¡Port-Installation 

€ +ipping 11 

jBrycket Assembly-Port il 
¡Light 

¡Light Assembly- 1 
iFluorescent 

iPlúoréscent Light and il 

| :Control-Bomber's 

i Starboard- 

! ¡Installation - | 

| Stripping ¡1 : 

x Bracket Assembly-Star- |l | 

| 


€ 


NARHG3279-5 


= 
Se 

Ne! 

x 


109! | [| 25E5867 


nj 
LA 
re 


03. | | 22E5860-4 
o2 | | | 2885865 


| ¿board Light 
PS Assembly- 1 | 

i i 

a I 


iG | | NAFh8379-5 
i ‘Fluorescent 
> ag Box-Assembly 


I 


$10 Jana on. | D 
610,46612, 46614, 46616, 46618, 466 9, 46620, 


66 
and| 466 sol through 16638. 


| B) PBY-5A Airplane S 
| 46621 , 46622 , 16623 
(c) PBY-5A Airpiané Š 


| 
Å PBY-5A Airplané | 


l 
| 
109| 9 | | 28£2062-36 
| 
| 
| 
i 
{ 


rial 6631 , 46613, 46615 146617, 
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Figure 109—Electrical Condui?, Hull, Station No. 0 to No. 2, PBY-5A 
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FIG. | INDEX 
NO. | NO. 


E 
o 
Mel 


nr 
2 o 
Ne) 
no 
no» 


| 24 


Fa 
e 
NO 


> 
o 
NO 


28E10027 


| 2826172-5 
| 285048 | 


| 28850865 


| 2831020 


| 2810242 
i 28E5813 


| (5) 2825869 | 
28E5812 | 


| (A) PBY-5A Airplane Seri 
(B) PBY-5A =. d 


MAJOR. ASSEMBLY 
PART NUMBER 


= 28E5272 
28E5851-3 


28E5424 
2855678 


2855039 
28E50k0 i 
NAF1023-15 
MAZDA -303 i 
28E5622 


| 
| 

GE 2886255 

(D) 2885869 

28E5621-6 

28E5603 
| 
H 
i 


Type 6-RS 
28E5621-6 


2881033 

2824030 
2881031 
28E4.032 
2884028 
28E4029 ! 
28E2070 | 


28E10243 


(C) 2886255 


2885621 -6 


(C) PBY-5A Alrplan 
(D) PBY-5A Ee Seri 
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Rebeptacle-Bow Gun Mark IX 
Gunsight ADD 

t-Receptacle 

omber's Compartment 

Light 


pue 
Brpckpt- 


HERBE HD pp 


| 

ch | Bbx-Nose Wheel Door 
Latch-Sub-Assembly 

| I Installation 

| | suite Assembly 

E OL Assembly 

H 

i 

l 


= 
—— mm 


Special Bolt 
switch Bpx-Nose Wheel Latch- 


HEHE 


Up-Assembly and 
i Installation 
Swite 1 
| Micro! Switch (683). 1 
i Spbkeikl Bolt 1 
| Tastrimel t Panel Manifold- 1 
| i ¡Installation 
| : Conduit Assembly-Manifold 
|switchesLFast Feathering- 
| ; ¡Installation 
Kalde Feathering- 
: d Assembly 
| swhteh Bbx- Exterior Anchor 
i Light -Instellation 
! Bok Apsembly 


ti 
1 
H 
1 
H 
i 
i 


Box-Assembly 


| Bepri E 


¡Bracket-fontrol Column 
| i Outlet 
i Juhet on| Box-Nose Wheel 
i ! Landing Gear- 
| | Installation 
Ox ABsembly 
| ch-N se Wheel-Down- 
| Installation 
: Assembly 
i Assembly 
| |BrBcket 

| Speci l Bolt 
a 


PPP Bp 


| 3360 to 48302 inclusive. 


465680. ånd on. 


to 48301 inclusive. 


and on. 
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PROPERTY CLASSIFICATION 


ee BRITISH 


RESTRICTED 
AN 01 -5M- 4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


28E10ì1-218 omber's Switch Panell i | 


EE to Inter- 


i to Compartment 


i 
b | Light-Section | 
| 
D 
| 
ar 


= 


| 
| 
i 
i 
| 
| 
i NAF1150-4-36 | | onfluit-Bomber's Switch | 
Panel to Compartment I i 
Lignt-Section i š | 
| NAF1150-2440-44 onhuit-Bomber's Switch |l | I 
i Panel to Receptacle i | 
Box-Section 
t-Bomber!s Switch 1 | 
| Panel to Receptacle 
| Box-Section i 

t-Bomber's Switch T | 

| Panel to Receptacle 
í 
x 
i 
d 


Box-Section 


| 28E1011-553 ! 
| 
1 


: - 
:| GROUP —— re n 
FIG. INDEX ej - £ IXED EQUI $ MENT vun PROPERTY CLASSIFICATION 
NO. | NO. | ¿| MAJOR ASSEMBLY ELECTRIC CONDUIT-STATION O TO 2-PBY-5A ar | US | us. 
Å PART NUMBER ERERERERIBIE NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
109 28E4042 Bracket -Projector Light 1 
109 | TE dies -Reinforcing 1 
109; 27 | | NAF1018-1 Lig al 1 
109 | MAZDA-301 Bulb (€65) 1 
109] | 28E1026-8 | | |! concur Pilot's Interphone- |1 
RH | | i | Installation 
109| 28 | | 28E1026-3 | | | jcCdnduit-Pilot'e ICS 1 | 
i Í q I Station box to j 
| | Pilot's Switch Pane 
109! 29 | 28E1026-6 Conduit-Co'Pilots ICS ME 
| Station Box to | 
| * | Pilot's Switch Panel- | 
| | I Section cL 
lioc| 30 | | 28E1026-5 i | Comdulit-Co-Pilot!s ICS 1 | 
I | si | Station Box to 
| “ | | E | | Pilot's Switch Panel - | 
i de i | | {| | | Section 
109| 31 i 28E5768-7 | | rae le Switch Panel- 1 
| d MM Assembly 
109 i | 28E5807-3 NEUE. | Bo -Switch Panel Assemblyjl 
| Kä | | | Details 
109| 32 | | 28#1011-15 hale, omber's Switch 1 
! | I | EN Panel to Bomber's 
bb 4 d | Projector light- 
| | Edd Section | 
199) 33 |.| 150-4-40 | | Flex DonBuit-Bomber!s Switchil | 
i | | | | i Panei to Bomber!s | 
| | | | | | | Projector Light- 
| ! | | Section 
| NAF1018-1 | E ht-Bo penus Projector 1 
: NAZDA-301 | Bulb (@6 T 
; NAF1150-6A-36 ! | Flex Ke on LEER Switch|l 
i | |! M | | Panel to Electric | 
| i à Thermometor 
NAF1150-80-22h | E bonhutt Bomber: s Switch |1 | 
bow dug | Panel to Bombsight.| 
i i i I Plug | 
NAF1150-124-100 | | | | pibx onfivi t-Bomber's Switohil: 
| | | | valometer | 
| 
| 
i 
| 


28E1011-23 | 


i 28E1011-217 ! 
Junction. Box Aft i 

of Station 33- 
Section 
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FIG. | INDEX 
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109 | 43 
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109 | 45 
109 | 46 
109 | 47 
bs 48 
109 49 
a 
M 
(109 | 50 

i 

| 
109 | 51 
1 i 
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109 | 52 

i 

4 
sal 
hog! 53 
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H 
209 54 
' | 
hog | 55 
109 | 56 


| 
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RESTRICTED 
AN 01 -5M-4 


SECTION li—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP 
MAJOR ASSEMBLY 


28E1011-217 


28E1011-215 


NAF1150-16A-78 


i 28E1011-85 


NAF1150-8-76 


| 28E1011-72 


NAF1150-6A-120 


NAF1150-10-64 


28E1011-561 


28E1011-213 ` 


28E1011-560 


i 28E1011-106 


NAF1150-6-100 


Amerflex 3800-72 


FIXED EQUIPMENT 


NOMENCLATURE 


Conduft-Bomber's ICS Station |l 
Box to ICS Junction 
box Aft of Station 
33-Section 

Co Sua omber's ICS Station 

| Box to ICS Junction 
Box aft of Station 


= 


x | 33-Section 

Flex fonfuit-Instrument 1 
Panel Manifold to 
Receptacle Box- 
Section 

'[Condu E Panel 

I 

I 

l 

l 


Hn 


Manifold to 
Receptacle Box- 


m 


| Section 
Flex bon uit-Instrument 
Panel Manifold to 
i ¡Fast Feathering 
| | |Switches-Section 
Cohdu Se -instrument Penel 1 
iMenifold to Fast 
Feathering Switches 


Pea 


i 
j 


i I 
sn a atnan 1 
| | Panel Manifold to 
: ¿Landing Gear Wernin 
: ! ¡Lights Box 
Ime ex Gonduit-Landing Gea 1. 


to Junction Box 
¡Nose Wheel Landing | 
i | | [Gear 
i Conduit Nose Wheel Landing 1 
| j| [| [Gear Junction Box 


i 
| 
i 
i 
i 
1 


i i 
| | to Nose Wheel 
| | Down Switch- 


¡Section 

Co haute lose Wheel Landing 1 

| Gear Junction Box 

i to Nose Wheel Down 

| witch-Section 
Co hault-m Nose Wheel Landing |l 
i | Gear Junction Box 

| to Nose Wheel Latch 

| 


e 
o 


Switch-Section 
Flex Conduit-Nose Wheel L 
~ Landing Gear Juncti 
| [Box to Nose Wheel - 
| | [Latch Switch-Sectio 
Flex Conduit-Nose Wheel 
| 
| 


| 
| 
H 
| 
| 
| 
l 
| - Warning Lights Box 
| 
t 
| 


‘Latch Switch to Nos 
¡Wheel E Latch 
switch (3/8" 1D x 

18" Long) 


RESTRIGTED 


NAVY | 


; PROPERTY CLASSIFICATION 
UNITS 
PER 


RESI STATION O TO 2-PBY-5A assy | US. 


EN IT NENEREREN 


BRITISH 


FIG. 
NO. 


1109 
109 


109 


109 
09 


09 


INDEX 
NO. 


57 


.58 


59 


60 


MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


28E1011-67 


28E1011-25 


NAF1150-6-28 


28E1011-220 


NAF1150-10-90 


i 28E1011-221 


NAF1150-20A-92 


NAF1150-4A-272 


28E1011-8 


NAF1150-4-40 


NAF1018-1 
MAZDA-301 
28E1011-9 


NAF1018-1 
MAZDA-301 
28E1011-146 


NAF1150-8AB-62 


MAZDA-78 


| 28E5814-26 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 


SECTION li— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIXED EQUIPMENT 


Comduit-Receptacle Box to 
Exterior Anchor 
Light Switch 
Comduit-Receptacle Box to 
Junction Box 
Bulkhead 2 
onduit-Ignition Switch, 
Pilot's Signal Box 
to Magneto Junction 
" Box-Wing-Section 


Fléx 


Cohdujt-Ignition Switch to 


| | | Magneto Junction 
| | Box-Section 
|Flêx Gonduit-Ignition Switch 

o 

! 

i 


| 
| i to Magneto Junction 
| | Box-Section 
FE gnition Switch to 
I 
Box-Section 
it 


nduit-Control Column 
te Receptacle Box 


Fl 


Fluorescent 
Lighting 

uit-Mark VIII 
Compass to Pilot!s 
Switch Panel 

ilot's Switch Panel 
to Pilot!s Projector 


Magneto Junction 
i ann 
ies 6 


Lignt-Section 
på x don uit-Pilot's Switch 
| Panel to Pilot!s 
| Projector Light- 
| | ¡Section 
[Li int! 
bed (263) 
pa t- a Switch Panel 
i to Co-Pilot's 
Projector Light- 
Section 
Li cl, 
Bulb 


to Windshield Wiper 
Control Box 
uit-Windshield Wiper 
Control Box to 

Windshield Wiper 
Motor KR 
otis Signal Box 


Flex 


duit- 


em: i: [MN 
Compass- 
Installation 

RESTRICTED 


| 
| 
ou Se 
T 


Co > Se å Switch Panel 


1 


ei 


1 


PEPE 


PEPE 


NO 


PROPERTY CLASSIFICATION 


U.S, 
ARMY 


BRITISH 
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| i RESTRICTED 
4 AN 01 - 5M- 4 
1 SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 
4 5 
| BREA (ere DI GROUP D EQUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 
4 . 
+ K MAJOR ASSEMBLY NDUIT-STATION O TO 2-PBY-5A us | US. 
i : PART NUMBER ERESERENYSE NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
1 NAF1150-6A-120 uit-Pilot's Remote | 1 
4 Indicator to 
‘ Inverter and 
| Junction Box-Aft 
| | | of Station 3- 
E | | I ME Section 
| 109| 72 | NAF1150-6A-36 lex Ponfuit-Co-Pilot!s Remote 1 
1 | | | indicator to Inverter i 
3 | | and Junction Box- 
| | | | | Aft of Station 3- 
a || Section 
3 109, 73 NAF1150-8A-58 Fl x Confuit-Remote l 
4 j ! ü Indicator!s to 
| | | {Inverter and Junctidn | 
| i i | | Box-Aft of Station 
1 | S : I | 3-Section s | | 
| 109! 74 | 28E5814-21 | |^ dult-Remote Indicators toj 1 
E à | Inverter and 
1 ME | | Junction Box-Aft of 
E ME | | Station 3-Section. d | 
4 |109 75 | | 2885814-7 MEE | Copautt- emote Indicators to| 1 
| | : ; Pop ot ] i {Inverter and : 
|D | oi ME | | Junction Box-Aft of | | 
| | i I | Station 3-Section | 
4 | | || RR | | 
1 i | bo i | i š | | 
4 i ; | j f 
| | | | 
| | EN | | | | 
LL BENN | | 
+ I i i Í i 
|| SEE | 
ol Te 1! «a | | 
1 | “ | | | | 
al | | | 
Í i | | I | ! 
ZEN DRE EE 
b ox. | Web. s | | 
E E EET | | 
POP OG x | x | 
|] | | x | 
| 
| i 
f | | x | 
À | i | 
1 
| 
j | x 
| | | 
1 
i 
| 


110 
110 
110 


110 


110 


110 


110 


110 


FIG. | : 


`' GROUP 


PART NUMBER 


28E5656 
(A) 28E1017-575 


| 28kE1112-5 


(B) 28E1017-286 


(B) 28E1017-287 


(c) 28E1017-133 


(C) NAF1150-8A-76 


(B) 28E1012-590 


MAJOR ASSEMBLY ELECTRIC CONDUIT-STATION 2 TO 4-PBY-5A 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION I| — GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIXED EQUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 


UNITS | 
PER ] 


ASY | US. | us. 
ERERIBI NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 


Conduit Diapram-Electric-Isometric | Ref 
Cohduit-Bulkhead 2-Installation| 1 
Jjunetion|Box-Bulkhead 2- 1 
Assembly 
dui t-Pilot's Switch Panel | 1 
o Navigator's Inter 
phone Station Box- 
Section È 
Co duit-Pilot!s Switch Panel | I 
o Navigator's: Inter 
phone Station Box- 
Section 
ml Switch Panel | 1 
to 
| 
| 


to Navigator's 
Interpnone Station 
Box-Section 


Flex 


onduit-Pilot's Switch 1 
Panel to Navigator's 


— € 


i 
| Interphone Station: 
| Box-Section' 


ondu D o Compartment- E 
FL 
Í 


Installation Inter- 
phone Equipment” 


I 
| | 
E | 
(B) 28E1012-595 Conduit o Compartment- 1 | 
Installation- | 
| [Electrical Equipment | 
(C) 28E1012-605 di ¿Lal B Compartment- l 
| | i i i nstalletion | 
(A) 28E+006-70 | | ISwitch B ix Bulxneed 3- |2 
: MEM | | I Assembly 
(A) 28E1117-6 . ` | Í | dii Box-Bulkhead ì- 1 
| i Assembly 
(A) 28E1218-27 j | |Navigatop's Table Light- 1 
Installation 
28E1218-25 ¿du t -Light Junction 1 
[^ itting to 
| | sisa senna Switch: 
| | | [Box i i 
NAF1150-4-13 | Ia ds onduit-Junction 1 | 
f | |" Fitting to Forward 1 
E Light | | 
NAF1150-4-21 | | |pigx donduit-Junction 1 | | 
| i | | | [Fitting to Aft | 
i H | | Light i 
NAF213025 | ¡Junction Fitting |i | 
28E5619-0 | | IBrdokdt t-Navigator's Table |1 l 
rod | Light Lola i 
| 28E5619-2 | | Préc t-Navigator's Table |l 
| | | [Light R.H. i 
EN | 
H 
A) PBY-5A Airplen No. 33460 to 46638 inclusive. | i 
B) PBY-5A Airplan No. 133960 [to 46579 inclusive. | | T] 
C) PBY-5A Airplan No. |46580 land on. | 
1 
| 
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RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION lI— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


PROPERTY CLASSIFICATION 


MAJOR ASSEMBLY p IIT-STATTON 2 -PBY-5A de 
-54 US. | US - 
i ewm —|1|23]4|5|6] nommer — | NAW ARMY BT 
2855060 SnâdelNavigator!s Table | 
Light 
10 | 12 MAZDA-309 Bulb (G 65) 
110 (A) 28E4049-4 - Thyottle [Warning Switch- 
` Installation 
110 | 13 28E1035-30 Bok A$sembly-Throttle I 
| | | [Warning Switch 
[110 | | 1778-M-1 * Nut (@76) 
p10 i | (A) 28E5274 Junction|Box-Radio Power- 
| | i Installation 
110 | 14 28E5271-0 | Junction Box-Assembly 
hio | 28E5273-0L | o t L.H. 
110 28E5273-0R Support . R.H. 
110 | (A) 2885021 Battepies-Auxilliary and | 


i 'Supports-Installatio 
:Angle+Support 
iAngle+Support 
p ¿Le Inboard L.H 
langle+Inboard R.H 
IAnglelOutboard L.H. 

R.H 


28E5021-6 
25E5021-7 
28E5021-19L: 
i | 28E5021-19R 
i | 28E5021-18L 
| | 2555021-18R | 
i | 28E5021-20 "a d 
| | 28E5021-15 

| | 28#5021-14 


¡Anglel0utboard 


|angle+Aft-Upper 
¡Angle |Forward-Lower 
¡Angle Aft-Lower 


¡An E 


28E5021-13 


2085021-11L AnglelPort L.H. 
i 28E5021-11R ¡Angle |Starboard R.H. 
15 | | 28E2008-55 [Bolt Assembly-Bettery | 
iui i j| [Retaining i 
10 | 16 i |#S-17 o delia 
p20 117 , | (A) 28E1012-255 Conduit-From Pilot's Signal 
! po i i | [Box Aft-Section I 
H10 {18 ' (A) 28E1012-252 (Conduit From Pilot's Signal | 
| i Box Aft-Section 


1 


| 
i | | | | 3 L 
nio | 19 (A) 28E1012-20 | | Conduit-junction Box Bulk- 
| 


POR BD FRRRRPRRRARPRRE E PARRA PE HW FD N 


¡head 2 vo Navigator! 
| | [Switch Box | 


nio ¡20 (A) 28E1012-26 K 3 ¡Coridudt -Navigator!s Switch 11 
| | | | | i  |Box to Junction Box 

I | | I s | ‘Bulkhead 4 

210 121 | | (A) 28E1012-267 iSornduit-Junction Box x 
Í : i Í [Bulkhead 4 to Float 

i i i j| [Control Box 

110 |22 (A) 28E1012-305 1 


Coridudt - loat Control Box 
| to Throttle Warning 
Switch 


(B) 28E1012-288 “i t-Bilot!s Switch Panel 


to Navigator's 
i Interphone Station 

|. Í Box-Section 
di d ilot!s Switch Panel 
| 


24 | |(B) 28E1012-289 
to Navigator!s 

[Interphone Station. 
Box-Section 


to 46638 inclusive. 
[e 46579 inclusive. 


33960 
33960 


= 
wie 


PBY-5A Airplan 
PBY-5A Airplan 


Asterisk notes 
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Figure 110—Eleci-:oi Conduit, Hull, Station No. 2 to No. 4, PBY-5A 
RESTRICTED 


o 
co 
mi 


RESTRICTED 
AN 01 - 5M- 4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP XED EQUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 


s 

Y 
NO. | NO. | €| MAJOR ASSEMBLY ELECTRIC CONDUIT-STATION 2 TO h-PBY-SA | 
NO.| NO. | E| MAJOR ASSEMBLY ELEOTRIC CONDUIT-STATION 2 TO 4-PBY-5A 

I PART NUMBER ]172]3]4|5]6| NOMENCLATURE 


(A) .28£1012-278 


BRITISH 


Condulit-Pilot's Switch 

Panel to ICS Main 

: Junction-Box-Sectio 
Cohdulit-Pilot!s Switch 
Panel to ICS Main 
Junction Box-Sectio 
Cohduit-Bomber's Interphone 
Station Box to ICS 


Main Junction Box- 
| Section 


(A) 28E1012-279 


27 (A) 28E1012-273 


Cohduit-Bomber's Interphone 
Station Box to ICS 
Main Junction Box- 
Section 
t-Radar Operatorts 
Interphone Station 


Box to ICS Main 


110! 28 (A) 28E1012-274 


110 | 29 (A) 28E1012-275 Condu 


Junction Box- 


box to ICS Main 
Junction Box- 
Section 
t-Radar Doerator!s 1 
Interphone Station 
Box to ICS Main 
Junction Box- 
Section 
Cohduit-Radio Power Junction | 1 
Box to AC Power 
Junction Box- 
Section ©] 
-Radio Power Junction | 1 
Box to AC Power 
Junction Box- 


110 | 31 (A) 28E1012-277 Cohdu 


110! 32 i (A) 28E1012-282 


sale 


| Section 
Se t-Radio Power Junction | 1 


110 | 33 | (A) 28E1012-38 


110 | 34 (A) 28E1012-283 

i | Box to DC: Power 
Junction Box- 
section 

Conduit-Radio Power Junction | 1 
Box to DC Power 
Junction Box- | 


110 (A) 28E1012-22 


Section 

SA Main ICS Junction 1 
Box to Aft of 
Bulkhead 4-Section 


'36 | : (A) 28E1012-272 


LA 
An 


37 (A) 28E1012-281 Co âu]t-Main ICS Junction 1 


Box to Aft of 
Bulkhead 4-Section 


| 38 (A) 28E1012-280 Cohdult-Main ICS Junction li 
Box to ICS 


i Section 

110] 30 (A) 28E1012-276 Conduit-Radar Operator's |l 

Interphone Station | | 

i 

| | 
i 
| 

x | 

i H 

| | 

| Amplifier-Section i 


39 (A)NAF1150-8AB-76 Fléx Conduit-Main ICS Junction 1 
| | Box to ICS Amplifie 


Wei 


(A) PBY-5A "m sêriâl No.|33960|to 46638 inclusive. 
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FIG. 
NO. 


110 


110 


110 
110 


——MÁ 


110 


INDEX 
NO. 


40 


HI 


42 


43 


p 


OMXNO An 


(A) NAF1150-4-48 | 


MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER ` 


(A) 28E1012-258 
(A)NAF1150-8A-84 


(A) 28E1012-294 
(A) 28E1012-601 
(A)NAF1150-12A-92 
fa) MW 


(A)NAF1150-4-24 


(A) 28E1012-37 
(A) NAF1150-4-2% 


(A) 28£1012-146 
(A) NAF1150-4-24 
NAF1017-1 


NAF1068-17 
28E1012-129 


(A) NAF1018-1 
A) NAF1068-18 
A) 28E4042 

A) 28E1012-33 


(A) NAF1150-4-32 


NAF1023-15 
NAF1068-26 
28E1012-21 


NAF1150-4-92 


NAF1018-1 


NAF1068-18 


PBY-5A Airplanb Sprihl 


RESIRICTED 
AN .01 -5M-4 
SECTION Il[— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


-PBY-5A 


ENERERERERECIREES 7577 NN 


Conduit-[CS Amplifier to 
Radio Operator's 
Interphone Station 
Box-Section 

Flex Conduit-ICS Amplifier 

| to Radio Operator's 
i Interphone Station 
Box 
Conduit-Batteries to DC 
Power Junction 
Box-Section 
Copdu t-Batteries Main 
| Distribution Panel- 
M | Section 
Flex bongas -Batteries to 
i | DC Power Junction 
i : | Box- Section 
ae onfuit-Inter-Battery 
Gorga t-Distribution Panel 
| to Light-Section +: 

Flex pon uit-Distribution 

Panel to Light- 

Section 

istribution Panel 
to Light-Section 
uit-Distribution 
Panel to Light- 
es 
istribution Panel 

| | to Light-Section 

uit-Distribution 

E Panel to Light- 

"m Section 


a “s= 
SS 5 
rea 


Rt- istribution Panel 

to Light-Section 
lea ondult -Distribution 
Panel to Light- 
Section 


Lamp 
BreckBt-Light 
t-Main Distribution 

| Panel to Light 

| Station 3-Section 
Plpx onüult-Main 

Distribution Panel 
to Light, Station 
3- Section 


ain Distribution 
Panel to Projector 
Light-Section 
uit-Main 
Distribution Panel 
to Projector Light- 
Section ` 


RESTRICTED 


33p60|to 46638 inclusive. ! 


Po ps 


Hee 


Ro ÍN 
roi 
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FIG. 
NO, 


110 
110 
110 


110 


110 


110 


110 


64 


65 


MAJOR ASSEMBLY 


A 
A 
A 


' 28E1012-259 
28E1143 
NAF1150-4A-73 


(A) NAF1150-6A-88 


28E5814-26 
28E5814-8 


2825814-27 


| NAF1150-4A-56 


28E5814-25 


(A) PBY-5A Airplane S 


olo li leo A A EE A Ur E AA AA AA 
j : H Š 
> 
——— nF Fe eee — — 


Geh | 


1 


ERE EEE 


dti ri ne AE a 


| 


| 


RESTRICTED 
AN 01 -5M-4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP FIXED EQUIPMENT 


ELECTRIC CONDUIT-STATION 2 TO À-PBY-5A 


EN IT [a fala [o[s[o! 


NOMENCLATURE 


Cross| Bar -Support 
Bracket-Projector Light | 
Flex Conduit-Navigator!s 


Switch Box to 
Heater Combustion 
Chamber Control 


Flex Conduit-Navigator!s 


Switch Box to 
Navigator!s 
Instrument Panel 


duit-Remote Indicating 


Condu 


i 
i 
| 

Å 
1 


Condu 


o.|33960 


Compass-Installatio 


it-Remote Indicators 


hrc 


¡to Inverter and 
Junction Box- 
Section 


t-Remote Indicators 


to Inverter and 
Junction Box-Sectio 


onduit-Inverter to 


Inverter Junction 
Box i 


t-inverter and 


Junction Box- 
Bulkhead + 


to 46638 inclusive. 


FF = 


Re 


PROPERTY CLASSIFICATION 


U.S. 


ar | BRITISH 


OW + 


fo fO NO FO FO fe ES fot de 


WU 


fo ES OND ri Oy 


AN 


RESTRICTED 
01 - SM- 4 


SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


28E5656 
Gë 28E4018-557 
B 


Candu 
28E4018-640 Candy 


28E6219-30 


o 28£6218-30 
3) 28R6018-31 


28E4008-20 

GE Type BC-21-M 
28E5843 

28E5840 


28£5842 
NAF1150-10AB-68 | 


| 

` = | 

AD1OGH21 AC | E 
NAF1150-10AB-64 

el 

| 


NAF1150-10AB-60 


| 

'NAF1150-10AB-52 | 
. | 

i 


XED EQ ë N 
MAJOR ASSEMBLY ELECTRIC CONDUIT-BULKHEAD 4-PBY-5A 
PARTNUMBR — |:|2 3 |4|s[s| ` NOMENCLATURE | 


NOMENCLATURE 


it-Bulkhead 4 -Installation 
it4Bulkhead 4-Installation 
mE Box-Float Relay- 
Installation 
RI 


NS denser Box- 

| Installation 

| + [Regulator Box- 
Installation 

Ragulator Box 
ssembly-AC Condenser 

| 


to Regulator-Port- 
Rear ` 
Conduit-AC Condenser 
to Regulator-Star- 
board-Rear 
Conduit-AC Condenser 
to Regulator-Port- 
Front 
Flex Conduit-AC Condenser 
| | to Regulator-Star- 
board-Front 


| 

! 

| 
Flex 


Flex 
| 


28E1164-570 het: Box-DC-Radio- 
| Assembly 
28E5282-2 Junction Box-AC Power- 
| Installation 
28E5281-3 j Box Assembly 
NAF1150-6AB-48 Flex jConduits-"Radar"- 


ST51KÀ-10AMP 

NAF1099-50-125 
NAF1099-25-350 
NAF1099-25-350 


| 
AN3015 | 

| 
AN3015 


| 
| 


(A) PBY-5A Airplane Serial No 


(B) PBY-SA Airplane ger al |No 


È 
soe 


"Stove"-"Redio" 


AN3108-165-6P u 
28E4037-9 ion Box-Electric Power- 
Assembly 
28E5337 Becker DC Voltage Regulator| 
Installation 
28E5330-0L Bracket L.H. 
‘28E5330-0R | Bracket R.H. 
#D106696 | | | D.C. [Regulator Box 
2855298 | Junction Box-Power-Bulknead 
4-Installation 
2855297 Bdx Assembly 
2824011-596 . | Dilstyibytion Panel-Assembly 
28E4012-596 Distribution Box-Assembly 
I a 
CXD15%E lay (G9) 
it Breaker (832) 


EE 
RHeostat-Table Light 
RHeostat-Projector Light 
Rheostat-Panel Light 
Switdh 


33960 to 48351 inclusive. 
18353 to 46638 inclusive. 


RESTRICTED 


H 


HPPP FB Pw wr 


WHEE PM PE HE 


BRITISH 


AA A SEE 


385 


36 | 


37 


| 39 


40 


40 


MAJOR ASSEMBLY 


NAF1077-13 

| NAF1038 
28E5020-40 
28E5020-34 
28E5020-38 
28E5020-36 
NAF 310594 
606-0-60DC 
606-0-125DC 
606-50-0-50DC 
1505A9-4 
NAF1116-4 
NAF1116-4 
EAJ1-21 
EAhO-B2 
NAF1150-10AB-60 


NAF1150-10AB-42 
NAF1150-8-40 ' 


NAF1034-4-5 

| NAF1034-4-10 

NAF1034-4-15 

NAF1034-4-20 

| NAF1034-4-35 

| NAF1034-4-30 

NAF1034-4-60 
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Swite 
Site Box-Cover-Sub- 
Assembly 
Sul Box-Tasil Anti-Icer- 
Installation 
Box-Sub-Assembly 
Box Cover-Sub- 
Assembly 
Light] Fixture-Compartment - 
| Forward Type D. 25 
ture-Compartment- 
Forward 


A 


x-Tail Camera- 
Installation 
| Pv tcn Box-Assembly : 


Witch SE 


| Light) FI ure-Compartment - 


Rei sb er Ring 
Bulb (064) 
Junction) Box-Bulkhead 8- 
i Installation 
Bok-Ab sembly 
Cohduiit -Tunction Box, Bulk- 
head 6, to Anti- 
Icer Switch Box- 
Section 


No. B3960 to 46579 inclusive. 
6580 ko 46638 inclusive. 


RESTRICTED 


Box-Sub-Assembly ` 


[1 [2]?[+|s]6] nomen | 
x 
| 


(B) PBY-5A Airplane] Serial Nb. 


BH pH H 


PH PHHH 


BH _ PNE PFE P E FW P HH HOH 


PROPERTY CLASSIFICATION 


U.S. 
N 


AVY ARMY | 


H 


BRITISH 


rm SNE SNE A ARP D IATA RT A AR i IT TTI I I TT Tiri i in 


4 
d 


EEE EE Edn 


|112 78 


112| 79 


112| 80 


112| 81 


112} 82 
112| 82 


112| 83 


112| 84 


FIG. | INDEX 
.| NO. 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 


SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


omxno“w 


28E1013-101 


28E1013-102 


28E1013-92 


28E1013-93 


NAF1150-6AB-100 


NAF1150-6AB-100 


NAF1150-4-6) 


| 
| 28E1013-107 


I 
H 


i NAF1150-4-11 


| 28E1013-105 


28E1013-116 


(A)NAF1150-10A-116|. 


(A) 28£5847-826 


(A) 28E5847-828 


28E1013-108 


28B1006-102 


Bee 


MAJOR ASSEMBLY ELECTRIC CONDUIT STATION 4 AND AFT-PBY-5A |^ 
rason |1[2]3]4]5/0] nonen —] 


| 
x 
T 
x 


(A) PBY-5A Airplane Sbrihl lo. 


ASSY 


NOMENCLATURE 


Conduit-Junction Box, Bulk- 1 
head 6, to Anti- 
Icer Switch Box- 
Section 

ti-Tcer Switch Box! 1 
to Junction Box, 
Bulkhead 8 

Continuous Feed 1 
Switch Box to 1H 
Waist Camera Switch 
Box 

Continuous Feed 1 
Switch Box to RH ` 
Waist Camera Switch 
Box 
Flex Conduit-LH Waist Camera] 1 

Switch Box to LH 

| Gun Sight Receptacle 
Flex Confiuit-RH Waist Camera) 1 

| | Switch Box to RH 

Gun Sight Receptacld 


Conduit t -iA 


Conduli t - 


Co. auke; 


} 


t 
Flpx Donüuit-Anti-Icer Switch 1 
I Box to Forward 
| i Compartment Light- 
Station 7 
| cohaukt- unction Box, Bulk- I 


| [head 8, to Aft 
| | | | Compartment Light- 
| | | | Station 8- Section 
| Flex pon uit-Junction Box, 1 
| "E ulkhead 8 to Aft 
Compartment Light- 
| Ko 
| -panstion Box, Bulk- 


E 


| head 8, to Tail 
j Camera "Switch. Box 
n t-Junction Box, Bulk- 


E 


| head 8 to Tail Anti 
Icing Heater- 
NI Section 
ae onduit-Junction Box, 1 
| Bulkhead 8, to Tail 
Anti-Icing 'Heater- 
Section 
Cable! ini Vinylite Tubing-Anti- 1 
Icer Teil Heater to 
Duct Pressure Switc 
Cable/ in Vinylite Tubing-Anti- d 
Icer Tail Heater to 
Duct Pressure S4itc 
Conduit-Junction Box, Bulk- | 1 
head 8, to Fin 
Junction Box-Sectio 
(To Bulkhead 9) 
sembly - 


Ref 


to 46608 inclusive. 


RESTRICTED 


UNITS 


U.S 
NAVY | ARMY 


| 


| ; 


PROPERTY CLASSIFICATION 


BRITISH I 


ia O mmAOI F p n ., C ——— O L 


| 
i 
| 
| 


RESTRICTED 
AN 01 -5M-4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


r-——— | 
rl GROUP ; = 
ness FIXED EQUIPMENT Fans PROPERTY CLASSIFICATION | 
NO. | NO. | E| MAJOR ASSEMBLY asy I us. | US | 
HEN [2 3 + 5 MA AM on 
112 | ge 28E1118-2  , Juhctkon|Box-Fin-Assembly 1 i | 
112 | 93 28B1006-54 Cohduit-Junction Box Bulk- 1 
head 8, to Fin i 
Junction Box-Sectio | j 
| (Aft From Bulkhead 9) 
112 2875037 Tail Light-Installation Re] 
112 | 94 NAF1150-4-7 Flex Gonduit-Fin Junction Re 
| Box to Tail Light 
112 | 95 #NAF38690-19 Light |Fixture Ref]. 
112 #NAF38690-17 Li ht Vi SEH Re 
112 #MAZDA-301 b t Re 
112 | 28F7825 Therm Sé m r m Anti-Icing Rê 
Installation 
112 | 96 | #FSSC No.88-T-1060 Fa rmoco i Unit-Upper Tail 1 
Heater Duct 
112 i | 28F7826 euim mp 1 
112 | 97 | AFSSC No.88-L-800-55 co Lead-Heater Duct l 
- Ka Engineer!s 
Temperature Indicato) 
Plate ` 


112 | 98 #FSSC No.88-1-2650 Thermoco 
| 
i 
| 


TL 
| 


Temperature Indicato 
Plate 
ple Indicator-Engineer's R 
| 
I 
| 


i 


RESTRICTED 399 


H 
= 
LA 


Vi E + WH P 


- 


Ne] 


10 


OMANOD Am 


n 
(A) 
(a) 


n 
(a) 
(A) 
(a) 


GROUP 
MAJOR ASSEMBLY R 


13 
PART NUMBER || 


Conduit 


28E10011 
28E4014-915 
28E4014-910 
28E10146 


28E5224-3 
28E2011-600 


28E4047 -584L 
28E4047-584R 
28E4014-657 


28E4014-603 


28E5131-2 
NAF1150-284-296 
28E4014-660 
28E4014-661 
28E4014-155 
28E4014-658 
28E4014-653 
28E4014-652 ! 


28£4014-239 


28E4014-233 


PBY-6A Airplanbs 


RESTRICTED 


| AN O1-5M-4 ` 
SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIXED EGUIPMENT 


3 


Ce 


ONDUIT-WING CENTER SECTION-PBY-6A 


4|5]|6]| NOMENCLATURE 


ter Wing} Section Conduit 
Installation 
Center Wing Section Conduit 
Installation-Sub- 
Assembly 
Box Assembly-D.C. Wing 
Junetion 
Box Apsembly-Magneto 
Bok Apsembly-Center Wing 
Junction 
Box Assembly-Engine 
Terminal Junction 
A8sembly-Engine 
Terminal Junction 
Conduit-Center Wing 
j Junction Box to 
Terminal 
Box 
Co duLt-Center 
i | Junction 
bod Terminal 
L Box 
cial Grommet 
Installation 
! Flex Sonduit-Junction Box 
| 1 D.C. to Main 


Bo 


1 


Junction 
L.H. 
Wing ~ 
Box to 
Junction 
R.H. 
Sp 


i [Section 
Cohauit-D.C. Junction Box 

| 

| 

n 


To Firewall- 

Section L.H. 
|To Firewall- 
Section 

o L.H. 


t-Magneto Box to: 
irewall- 
| [Section 
copdutt-Magneto Box to 
| i Pirevall- 
Section RoHs 
t-Terminal Junction 
Box to Firewall- 
“section L.H. 
t-Terminal Junction 
Box to Firewall- 
Section RH. 
Conduit Terminal Junction 
| 
| 


(Anti-Tcing)- 
Section L.H. 
Box to Actuator 
(Anti-Icing)- 


Section R.H. 


Diagra -Electric-Isometric | 


¡Distribution Penel- 


R.H. . 


I2 


H D H _ PH F 


PROPERTY CLASSIFICATION 


BRITISH 


MM JE HT ———————  í O A ————— a 


RESTRICTED . Section H 
AN Oi-5M-4 Group Assembly Parts List 


113 


113 


113 


113 


402 


I FIG. | INDEX 


13 


13 


14 


E 
Un 


15 


16 


18 


i 19 


19 


(A) 
(A) 
(A) 


(A) 
(A) 


(A) 


RESTRICTED 
AN 01 -5M A 


SECTION II—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


PART NUMBER 
2885011 -205L 


28E4014-205R 


28£4014-188 
2854014-189 
284014 -659 
28E4014-656 


28E4014-206 
28E4014-214 


28E4014-234 


28E4014-235 
28E4014-663 
28EL014-662 
28£4014-654 
28E4014-655 
28E4014-238 
28E4014-650 
28E4014-216 


28E4014-174 


PBY-6A Airplanes perial|No 


CENTER SECTION -PBY -6A | 


NOMENCLATURE 


Cohdul.t -Terminal Junction 
Box to Firewall- 
Section L.H. 

Condulit-Terminal Junction 
Box to Firewall- 
Section R.H. 

Conduit-Terminal Junction 

I Box to Bomb Bay 
Junction Box- 
Section L.H. 
cobauts- -Terminal Junction 
Box to Bomb Bay 
junction Box- 
Section R.H. 
t-ferminal Junction 
* |Box to Bomb Bay 
Junction Box- 
Section L.H, 
N33 Junction 


Box to Bomb Bay 
Junction Box- 

i Section R.H. 
t-ferminal Junction 
ES to Firewall- 

i Section To H's 
t-Terminal Junction 

¡Box to Firewall- 

Section R.H. 
v-ferninal Junction 


e e 
WM 
o o 
E bel 


¡Box to Anti-Icer 

| Í Actuetor- 

| Section L.H. 

| cohau t-ferminal Junction 
| Box to Anti-Icer 


| iie or R.H. 
Condult-d.0 . Junction Box 
| | to Firewall- 
| ¡Section R.H. 
| Cohdu t 
| |Box to Firewall- 
Section L.H. 
Conduit-Magneto Box to 
i Firewall- 
| Section L.H. 
Conduit-/agneto Box to 
| Firewall- 
Section R.H. 
Conduit-Terminal Junction 
Box to Oil Gauge- 
Section L.H. 
Condult-Terminal Junction 
Box to Oil Gauge- 
Section R.H. 
Conduit- Terminal Junction 


Box to Firewall- 

Section L.H, 
Condu Er Junction 

Box to Firewall- 


¡Sectíon R.H. 


-p.C. Junction 


46639 and on. 


PER 
ASSY 


m 


GROUP D EQUIPMENT — PROPERTY CLASSIFICATION 
B ID 


MAJOR ASSEMBLY 


US. | us 
NAVY | ARMY BRITISH 


MNE OO O CO EC O O E E E E . 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


på 


i : , GROUP rx O PMENT PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG. I INDEX o 2 š UNITS 
NO, | NO. I E| MAJOR ASSEMBLY ONDUTT- assy | US. | US. | 
ven ft [2 [3 + NAVY | ARMY | BRITISH 
113} 20 (A) 28ENO1h-172 1 
Box to O11 Gauge- 
Section L.H. 
113| 21 | (A)NAF1150-8-56 Flex Conduit-Terminal 1 
Junction Box to Oil 
| Gauge- 
Section L.H. 
113| 21 | (A)NAF1150-8-56 Flex uit-Terminal l 
| | Junction Box to 011 
Gauge- 
Sectlon R.H. 
113] 22 i (A)NAF1150-20A-64 Flex Donüuit-Terminal 1 
Junction Box to 
3 | Bomb Bay Junction 
| Box-Section L.H. 
113| 22 | (A)NAF1150-20A-64 Flex Confuit-Terminal at 
| 3 Junction Box to 
! Bomb Bay Junction 
! | | Box-Section R.H. 
113| 23 | | (A)NAF1150-6A-64 ¡Flex onfiuit-Terminal 1 
| i | Junction Box to 
| | |Anti-Tcing Actuator4 | 
| | Section Lala 
113| 23 | (A)NAF1150-6A-64 [F1 x Conduit-Terminal 1 
| | Junction Box to 
i i Amti-Icing Actuator ! 
i | ! Section R.H. i 
113 | | (A) 28E11663 able|Assembly-Remote È | | 
| Compass Amplifier t 
| | | |Transmitter-Wing | 
i | | ¡Outer Panel L.H. 
113 | 24 (A) NAF1150-8A-= 2320 Flex Gonduit 1 i 
113 i | 28E10004 Cohautt ns asss ef 
113 | 25 | NAF1150-10A-90 | RIS . el aH Box to. | Re f | 
| CAE? Pilot's Ignition i 
|od | | Switch-Section i 
113/26 | | NAF1150-32A-85 | | (Fida onduit-Center Wing : | Re i 
| | | | | ¡Junction Box to i | i 
| | ar |Main Distribution | 
! o | Pres -Section - i 
113 SEE Co duit UM -Electric Isometric | Re I | 
113 A)28E5265-5L Conduit installation-Bomb Bay I | i i 
i I | E å conter Section i | 
113 | | (A) 28E5255-3L ! {Bomb [ Jeg Box i | 
j hod : | i Tnstallation ! i 
213 |27 | JA 28E5256-3L i Box Assembly 1 i 
113 ' (A) 28E11576 i ness 1 ! i 
113 128 | | (a) NAF1150-6a-96 | | il rex Conduit-Bomb |I | 
: i | | | fe Junction Box to i 
| | | Internal Mark 51 | 
1 l 
; E L.H. | 
113 (A) 28211580 | 
| | 
PBY-6A Hørs | 
H 
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FIG. 
NO. 


INDEX 
NO. 


113] 29 


32 


113| 33 


113, 


38 


40 


OUOMXNOD An 


RESTRICTED 


AN 01 -5M-4 


SECTION ll—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP 
MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


(A)NAF1150-6A-112 


28E5291-3 
28E10211-L 


P-8242401 
28E071 
28E079-2 
28E079-3 
| 28E10175 


28E10208 
28043 
28811668 


(A) 28E5265-15 
(A) NAF1150-10A-76 
(A) 28E5265-12 
28E5265-11 


(A) 


(A) 28E5265-16 


28E5265-18 


(a) 


2209-4. 
28E11646 


NAF1150-6A-48 


28E5264-17 


XED EQ PMENT 
RI ONDUIT-WING CENTER SECTION-PBY-6A 


H 


| Conduit + omb Bay Junction T 


Dust Cap (@95) 1 
Harness-Mark 51 External 1 


UNITS 
PER 
ASSY 


NOMENCLATURE 
Flex Conduit -Bomb 1 
Bay Junction Box to 
Internal Mark 51 
Bomb Rack- 
Inboard L.H. 
Outer Pginel Junction Box 1 
Installation L.H. 
Se Light Installation sl: 
and Assembl 
Ge g Light (26%) B. H. | 1 
unting L.H. 2 
Guss È L.H. 1 
| Gusset. L.H. i 
| Se ket-Top and 2 
| Bottom L.H. 
| fa t-End 2 
| Cav L.H. 
H Se ss-Cable Assembly- 1 
| L.H. Landing Light 
il to Bomb Bay 
| d Junction Box 
Conduit-Bomb Bay Junction 1 


| Box to Landing. 
Light-Section L.H. 

Flex Conduit-Bomb Bay 1 

| Junction Box to 

| i ; Landing Light- 

| | | Section L.H. 

| | Box to L.H. Engine 

i Terminal Junction 

Å Box-Section L.H. 


Co iù omb Bay Junction Li: 


| | Box to L.H. Engine 
| Terminal Junction 
! Box-Section: L.H. 
Co äi Bomb Bay Junction 1 
| i External inboard 
| i Bomb Rack- 
coli Section L.H. 
i 


| Ext to Mark 51 I 


it-Bomb Bay Junction H 
Box to Mark 51 
| External Inboard 
| Bomb Rack- 


Section L.H. 


Bomb Rack Jumpers LIH. 
(To Be Furnished 

As Loose Equipment 
i With Airplane) 
Flex fe Bay 1 


Junction Box to' 
Mark 51 Inboard 
External Bomb 
Rack-Section L.H. 
Conduli t- e Bay Junction 
Box to Mark 51 
i Externel Outboard 
Bomb Rack- 
Section 


L.H. 


PROPERTY CLASSIFICATION 


BRITISH 


RESTRICTED 
AN 01 - 5M- 4 
SECTION li—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP FIXED EQUIPMENT 


MAJOR ASSEMBLY ELECTRIC CONDUIT WING CENTER SECTION-PBY-6A 


PART NUMBER kjeler] NOMENCLATURE 


113| hi (A) 28E5264-19 Cohdulit-Bomb Bay Junction l 
Box to Mark 51 
External Outboard 

| Bomb Rack- 

i . Section TW. i 

223) 38 | | fa) 2209-4 Dust Dan (@95) L.H | 1 

113 i 28E11646 Harness-Mark 51 External 1 

I Bomb Rack Jumpers LIH. 


ROPER' 

pe PROPERTY CLASSIFICATION 
PER 
ASSY 


| FIG. I INDEX 
NO. I NO. 


U.S. U.S. 
NAVY | ARMY BRITISH 


Om»mnOrw 


(To Be Furnished Asl. 
Loose Equipment 
With Airplane) 


| 
Flex EE. Bay i 
| 
Í 
| 
i 


113| 39 (A) NAF1150-6A-48 


| 
| 
| 
| SES 
è i 
113| 42 (A) 28E5265-13 h 


Junction Box to 
Mark 51 Outboard 
External Bomb Rack- 
Section L.H. 
Bomb Bay Junction 1 

Box to Mark 42 
Bomb Rack-L.E. Rear; 

Section 
ap| (095) 2 
s-Mark 42 Bomb Rack to| 2 

Receptacle L.H. 
(To Be Furnished As 
j Loose Equipment 
| With Airplane) 


113| 43 (Al 2209-6 
aM ' 28811573 


113; +4 | | (A) NAF1150-8AB-68| |. 
i ¡Junction Box to 

| Mark 42 Bomb a | 

| ; [Section L.H. 


Box to Mark 42 Bomb ' 
Rack-L.H. Front- 


(A) 28E5265-21 
Box To Outer Panel 


| | 
ME Section 
teg Bay Junction 1 
| Junction Box L.H. 


113, +7 (A) 28E5265-66 SES .H. Outer Panel: 1 
| 
b 


¡Junction Box to 
| Pitot Heater- 
| Section 


| NAF1150-6A-4 
er j | Panel Junction Box i 
! to Pitot Heater- i 
| | Section 
pE- .H. Outer Panel i 
Junction.Box to 
Pitot Heater- “Section | 
Re 


ES Conduit 


i 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

113} 45 (A) 28E5265-14 i 
| 

| | 
| | 
| | 
| 

(A) 28E5265-69 | | 


113 (A) 28E4014-915 
Installation | 

embly-Remote Ref 

Compass Amplifier 

¡to Transmitter 

bondult Re 


28E11663 


wn 
m 
LA 

~ 
> 


113 | 24 (A) NAF1150-8A-232D 


PBY-6A Airplan 
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——————— 


——— 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


1 INDEX a FIXED EQUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 


OND 


U.S. U.S. 


eme 1 [2 ja [as ee NAV AMY | MS 
(A) 28E5265-5R 'Cdnduit |Installation-Bomb Bay l 
. Center Section 
113 (A) 28E5255-3R Bomb [Bay Junction Box 1 
Installation 
113| 27 A) 28E5256-3R Bdx Assembly 1 
113 i (A) 28E11575 Harness 1 
113) 28 A) NAF1150-6A-96 Flex Conduit-Bomb 1 
Bay Junction Box to 
outboard Internal 
3 Mark 51 Bomb Rack R,H. 
113 à 28E11581 I rness 
113| 29: A NAP1150-6A-112 lex Condult-Bomb 1 
i E Bay Junction Box to | 
Inboard Internal 
i ! Mark 51 Bomb 
i Rack L.H. 
113| 30 | (A) 28E5291-OR el Junction Box 1 
Installation R.H. 
113 (A) 28E10211-R Lending [Light Installation | 1 
and. Assembl E 
113| 31 A) P-8242401 Lending Light (264) R.H. | 1 
113 i | (A) 28E071 Mounting R.H. 2 
113 A) 28E079-2 Si ssejt R.H. F 
113 i (A) 28E079-3 | du sset R.H. 1 | 
113 | (A) 28E10175 | 1 t-Top and 2 
| | i Bottom R.H. 
.313 | (A) 28E10208 | || ud t-End RH 2 | 
113 | (A) 28£043 | | Cave R.H. | 1 
113 A) 28E11669 i | Harn ss-Cable Assembly- 1 
| R.E. Landing Light, 
| | to Bomb Bay 
Junction Box . 
113, 32 | (A) 28E5265-28 Cond omb Bay Junction 1 DN ! 
i i | Box to Landing | 
i a Light -Section R.H. ! 
ii 33 (A) NAF1150-10A-76 | Pex Conduit -Bomb Bay T|. | 
E o3 Junction to Landing]. 
| Light-Section R.E. | 
lis] 34 | | (A) 28E5265-25 | fo adis. omb Bey Junction | 1 
| | | | Box to R.H. Engine | 
| | pi | | Terminal Junction 
| | | | Box-Sectton | | | | 
11131 35 | (A) 28E5265-24 Conduit-Bomb Bay Junction d i 
MES | Box to R.H. Engine 
| | Terminal Junction 
| | | Box-Section 
¡113! 36 (A) 28E5265-29 ING duit-Bomb Bay Junction 1 
i i ! | Box to Mark 51 
| | Inboard External | 
! | i Bomb Rack- | 
| | f | |. Section R.H. i 
‘113| 37 | | (A) 28E5265-31 | con omb Bay Junction 1 I 
i | Box to Mark 51 | | 
i ! Inboard External I 
| | : Bomb Rack- 
| Section R.H. | 
(A) PBY-6A o Serial N 9 and on. | 
| | 
1 
| 


406 | RESTRICTED 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION Il—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP FIXED EQUIPMENT ams | PROPERTY CLASSIFICATION 
MAJOR ASSEMBLY mr amps des | 
B ONDI TE US. | US. 
PART NUMBER KGESE Navy | ARMY | BRITISH 


R 2209-4 


FIG. | INDEX 
NO. I NO. 


A) 28E11646 


Bomb Rack Jumpers RIH. 
(To Be Furnished 
As Loose Equipment 
With hirnians) 
onduit-Bomb Bay 
Junction Box to 
Marx 51 Inboard 

1 


(A) NAF1150-6A-18 


hj 

Po 
7709 

ES 


| 

| External Bomb Rack- 

| | Section RH. 
Bub omb Bay Junction 1 

| 

i 


a 
o 
Em 


Box to Mark 51 
Outboard External 
Bomb Rack- 
Section R.H. 
omb Bay Junction 1 
Box to Mark 51 
Outboard External 
Bomb Rack- 
Section R.H. 
ap| (095) 1 
s-Mark 51 External 1 
Bomb Rack Jumpers RJH. 
(To Be Furnished | 


As Loose Eguipment 
With eni 
Flex 


| 
1131 40 (A) 28£5264-30 x 
28E11646 


113| 38 (a) 2209-4 


: a 
— 9 
e 
— — 
ct 
t 


113| 39 (A) NAF1150-6A-48 onduit-Bomb Bay 1 
Junction Box to 


Mark 51 Outboard 


External Bomb Rack- 


omb Bay Junction 1 


o 
o 
——— 


Section R.H. 
duit- 


Box to Mark 42 
Bomb Rack-R.H. Rear 
Section 
ap! (095) | 2 
s-Mark 42 Bomb Rack | 2 


e HI (A) 28E5264-32 
113| 43 


g 

& 

ct 
surg — 


n 2209-6 
28E11573 
i to Receptacle R.H. 


| 

(To Be Furnished | 

As Loose O | 

i 

| 

! 

i 

| 
| I 
| | 


With Airplane 
x Conduit-Bomb Bay ` 2 
Junction Box to 
Mark 42 Bomb Rack- 
R.H. Rear-Section 
omb Bay Junction 1 
Box to Mark 42 
Bomb: Rack-R.H. Front- 
Section 
omb Bay Junction 1 
Box to Outer Panel 
Junction Box R.H. 


113 | 44 | | (A) NAF1150-8AB-68 


113| 45 | | (A) 2885265-27 


| 
| 
| 
113, 42 (A) 28E5265-26 
| 


| 46 | | (A) 28E5265-34 


PBY-6A Airplan 
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#FSSC 88-T-650 
#PSSC 88-C-130 
#Fssc 88-L-800 


#FSSC 88-1-265 


PBY-6A Airplan 


408 


RESTRICTED 
AN Ol -5M-4 
SECTION I— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


-PBY-6; 


rmpcouplp Unit-Engine 
| Cyiinder No. 1 
rmpcouple Lead-Engine to 
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| |i 
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LET o 28E10017-13 
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| 1 
|ui 76 28E10017.-19 
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Flex Conduit 
Cohdulit-APF Control Panel to 
Junction Box 
| Bulkhead 6 
uad ~Junction Box, Bulk- 


head 6, to Living 
Compartment Light- 
Section 

unction Box, Bulk- 
| head 6 to Switch Bo 


to LH Waist Gunner's 

Switch-Section 

spi -pyiten Box, Bulkhead 
| " to LH Walst 


| Bulkhead O | 
Cohdulit-Bwitch Box Bulkhead 
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Gunner!s Switch- 
Section 
Co di t-Junction Box Bulk- 
| 6, to RH Waist 
Gunner!s Switch- 
Section 
Junction Box, Bulk- 
| head 6, to RH 
] [warst Gunner!s 
Å | switch- Section 
t-LH Waist Gunner!s 
| Switch to 
Continuous Feed 
Plug-Section 
t-LH Waist Gunne 
| | Switch to continuous 
Feed Plug-Section 
ulkhead 6 Junction 
Box to LH 
i | Continuous Feed Plu 
| Flex Conduit-Section 
clase -RE Waist Gunner!s 
| | Switch to Continuous 
Feed Piug-Section 
H Waist Gunner's 
| Switch to Continuou 
Feed Plug-Section 
| Halrness-Bulkhead 6 Switch 
a Box to RH Continuou? 
| 
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| Conduit- 


| | Feed Plug 

I Flex Conduit-Section 
ol unction Box Bulk- 
| head 6, to Anti- 
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| to 011 Temperature 
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| 

| 

| 


| 
| 
sj and on. 


RESTRICTED 


UNITS 
PER 
ASSY 


PH 


H 


PROPERTY CLASSIFICATION 


U.S. U.S, 
NAYY | ARMY 


BRITISH 


431 


———e 


RESTRICTED 
AN 01 -5M-4 
SECTION II—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP FIXED EQUIPMENT 
MAJOR ASSEMBLY STATION A AND AET-PRY-6A | sth | js 


ade I 
ó | ria ¡NAVY | ARMY BRITISH 
Pat —— F P 


Flex Conduit-APP Control X | | 
Panel to Oil 
Temperature Bulb- 
Section Type II 
Temperature Bulb 
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i Bulkheed 8 
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| | 18 to Rudder Light- i| 
i ‘Section Between 
| |Bulkne ead 9 and 
| | | (Rudder I 
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AN520-D10-8 
AN365-D1032 
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AN526D10-10 
AN935-10 
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28u5502-6 
28U5502-7 
AN4DDI5A 
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Sut po 2 
Panel output Meter 
sh ek Mount; (6 39) 
Screw 


Ou 


CADE Oo put Meter 


Seno Meteje (e 40) 
| 


sa 
ell-Loop Coupler Base Support 
Panel! -Lobp Coupler Base Support 
Brace ei-Lopop Coupler Base Support 
| Screw | | 
Nut | ; 
Pad- oop ula Unit 
Couples Unit 
Sc 1 ` 
N | ME, 
| azimuth Scale anà Rotating 
| | | i Mechanism 
C ble Asse ably- Output Meter to RU 
| 4 | | Recei ver 
cable assemp1y|- -Loop Coupler to-RU 
| R I Receiver 
| | Loop antenna 
i Screw i 
| she ehe pretertatson 
BM Antenna -Attachment to Fin-Sub- 
o i Assembly ` 
| | yden Sub|-Assembly 
gd 
| Eyebolt | | 
Wasner | 
Sneckile | 
i Nut -CestiLe 
p | Geck Se 
| Nut -Cias il 
i Washer 
Lead-in Insulator 
Screw 
| [me | | 
| Nut i d | 
| Inisulat lr Plate 
i Mast | i | 
Angle i 
Angle | | 


Boll ti 


| Transmitter and 
! Receiver 


i 
i 
H 
| 
Nu T 
S wel SE tion-Inter-Squadron 


| 
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GROUP EEN cold 
FIG. I INDEX on FIXED EOUIPM —— N _— s UNITS PROPERTY CLASSIFICATION 
.| NO. MAJOR ASSEMBLY RADIO COMMAND EQUIPM:EN: DI -ATB-ARB ass | US | us. | 
PART NUMBER NOMENCLATURE NAVY! ARMY | BRITISH 
118 Sub-Assembly 1 
118 | | 3rhoe[Sub-Assembiy 1 
118 Kä Transmitter 1 
118 #ORV10081 Sabor [ohne 4 
118 | 17 #CRV60025 | Metering! Kit 1 
j119 i8 | | ¿CRV+6151 $ ARS Pilot!s! Receiver 1 | 
118| 19 | | 28F5484 | Ce le Aspembly La B Transmitter to |l | | 
| | Epl i | Dynamotor 
1118 | 20 28F5485-8 | Ca le|Asbex lyrARB Pilot's Receiver I | | 
| i I E "E ito Pilot's ARB 
| i | ¡Control Box | | 
118] 21 28F5487-7 cabe Aspenbly ARB Pilot's Receiver 1 | | 
| i | | "ro AC-DC Junction | | 
| qm [ol |, i. [Box i ! 
2181 22 | | 28r6955-31 Cable | Aspemply- ARB Pilot's 1 i 
a | | | | |Receiver to ATB | | 
! i | i 1| ¡Trensmitter i 
118 si Equipmént Installation- j | 
bop (| Bulkhead 2 | | 
118| 23 | | | Pilotis ATB|Control Box d | 
118 | |» Screw! | D | | | 
118 | Q7 * | [Washer | 4 | 
1118 2910D- F 10 * {Spacer | | 4 | 
118 2365-832 *| Int | | | n 
118] 24 Vé3e5h | |Pilot!s ARB|Control Box l1] | E 
24 A pas 1 i i 
{118 | be | Screw] | | 4 | 
1118 * , Wafher i | h 
118 * Nut | i h | | 
110] 25 | | |ARB Remote Tuning .Control 1 ! 
118 * | [Screw i à 
118 |* | Rus | | n | 
118| 26 | | | Lthxake-Rembuc Tuning Control 1 | 
| MEM i [to Pilot's Receiver | i 
1118! 27 | Caple|Ashe ezbly|ATB Pilot's Control | 1 | | 
| | EM to Dynamotor | 
i | | ATB Dynamotbr- unction Box- | 1 
| | | |. I | [Installation | ! 
11 | | Dynami E Box Assembly | 1. 
2 ! | Bab amctor-Junction Box Pl | 
| ¡Bra Pil 1 | I 
LN | Ser E 4 
* | [Washep | | 2 | 
SANAU Ir" m | 
sl iSepew] | | à | 
Pe | |Nub | EP ho; | | 
; Cable] : 1 | 
i i i : i 
1 | | AT Thnihg Uni poire io 1 | | 
| 32 | | tts sl I L.H. |1 
! 33 | ! | | | Bekoicpt "E R.H. | 1 | 
1 i l : i : : 
EE #CRV47191 | | |ATB Toning Ya 1 | i 
! | #0RV10085 | | Car I 1 | 
i | AN526-DD1032-8 = Se Y e 
(1181 | | AN365-D1032 |* Nu 4 
i Í | H 
| i | | 
| | | (A) PBY-5A rech | | 
|j | | 
| Asterisk notes: | 
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GROUP FIXED EQUI PME PROPERTY CL 
FIG. | INDEX| | FIXED EQULEMENT UNITS FRA 
NO. MAJOR ASSEMBLY — RADIO COMMAND E 
PART NUMBER 
| AN515-8-8 ` à 
| Q7102-AL8 8 
| AN365-832 h 
| (4) 28F6h14-3 oris Shelf- Installation 1 
| | 28F5384-2 | rator's Shelf 1 
| | | ¿CRVR6151 | bra sports ARB Receiver 1 
[118 i | Q710246-8 | | à 
118 | i AN365-832 | | | 
118 | | 28F3065-4 | |PapeltRadio|Opefetor's Shelf 1 | 
118| 37 | | #CRV23256 | | Refio|Oppretor'!s ARB Control 1 | 
| Pod I I | Box 
a E. a US x | | Webhep | x 
11 i | AN365-832 * Nub | i 
|118] 38 | | 28F5485-9 . | cube asgen as Receiver to db i | 
| — | | ¡Radio Control Box | i 
118| 39 | : 28F5487-8 Cable Asbobiy ARB Receiver to Í i 
| NE | | | i D.C. Junction Box I 
118| 40 | 28F6955-5 ¡Cable e|AsbemblyLARB Receiver to 1 | | | 
| PO i | | i [Antenna SE | 
| | | I i | and Clock Pan å I I 
Ke | | (A) 2825274 | ratto a. .-D.C, Junction Box 3 | | 
i p ues i Instellation | | 
11181 hi | | 2885271 i [Bol aps Radio AC-DC 1 | | 
| | vu | i [Junction | | 
118 | | + Q5106-D10-6 * | Screw! Í : | I 
118. © | | AN365-D1032 * Nut | | pa i i 
116, 42 | | (A) 28F5120 'Anbenha switching and Clock Panel Ref | | | 
| I | | i a. at ! Installation | | | | 
| a 3 s fi | | (See Figure | | | | 
1118 | 43 ! | 28F6955-8 | | Cable! |Asbenbiy [Antenne Switching [2 | | ! 
|od f Fe are do diga aná Clock Panel to ' ! | | i 
| | Í TE - | I ATB Transmitter | i | i 
p i (A) 28E4018 | A inszaljation-Electric- UEM | | 
| i | ¡Bulknead + ! i 
1118! ul | | 28#1164-570 | Es apse als biy-Radio D.C. Junction 1 , | 
| RENE Lx | | Screw] | | » | | 
118 | | | AN365-632 * i Nut | | 
[228 | | | (A) 28U5004-5 | | Ankenje fn di liation-Command Radio | 1 I 
! bl ME UE Sets | | | 
1118 | 45 |-| 2802004-18 | | Commana hat i iq à | | 
1118 | 16 CBY61016 | i |Le EM Ta Ins lato» p e ul E I | 
: i i ' Type i | j 
118 | AN335-B4 | Te ên miña La 1 | | 
i | | | | I i 
| || | | | 
MEME i | (A) PBY-5A Airplanes } : | 
| | | 
I 
i ! | {* Asterisk notes | 
a | | 
NE i 
MEE | | 
i | | i 
È | | 
x 
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WMT-TO6/ARC-5 


| #DY8/ARC-5 


ÅDT /ARG - 5 
AN526-DD1032-8 
AC372-D1032 


i (A) 28F11774 


AMT -78/ARC-5 
#J -22/ARC-5 
AN526-DD832-7 
AN960-A8 
Wee 

(A) 28F11734 


#MT -78/ARC-5 
#7 -22/ARC-5 
AN526-DD832-7 
AN960-A8 
AT -D832 

(A) 28511732 
28F11732-6 
28F11732-7 

3H -36/A1A-2 
AN510-D10-8 
AC372-D1032 
n" 28810035 
A) 28F11620 
28P 11618 


HT22/ARC- 5 
#721 /ARC-5 
#T20/ARC-5 
#T28/ARC-5 
AN8013 -D2 
AC525-D416-18 
AC372-D428 
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SSES RADIO COMPASS 


Sqre 
Washer 
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Mddullatgr-Dyngmotor AN/ARC-5- 
Installation 
Supp int Sui-Installation 
Madulatar-Dynamotor-Channel- 
Sub-Assembly 
Mddullatdr-Dynamotor-Sub- 
Installation 
| Mcunt-Mddulator Dynamotor 
| de 
i Mddulatdr 
| Sdrew 
He | 
nel Cq-Pilot's Command 
i | Equipment 
i installation 
) Pllate 


H 


io Hi x AN/ALA-2-Installation 
de embly 
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i r Radio Junction Box 
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Box 
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P a Es ilo !s |Equipment- 
installation: 
Mount ing Plate : 
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I 
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! 


AQ-DC Radio-Assembly 
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angmitte 
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| Stowage 
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rap and Buckle 
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po 
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#R23/ARC-5 
#R25/ARC- 5 
#R27/ARC- 5 
#DY -2A/ARR-2 
(A) 28F11730 
28511725 
28F11725-6 
28F11725-7 
28711721 
28911728 
No.22 
26397 -2 
YDAlÀB-TO? 
NAF48098 
NAF1086-1 
AN392-23 
AN900-D 
ANN2-10 
AN960-10 
AN310-3 
AN115-21 
AN23-10 
AN526-832-12 
AN960-8 
4N365-832 
AN515-DD8-14 
AN935-10 
28411726 


28P11726-6 
23F11726-7 
2SF11726- 8 
28m 11726- 9 


| 28F11726-10 


28F11728 


| 2811724 
| 26379-2 


YDAIhB-TOO 
#22 i 
NAF- -1086-1 
NAP 48098 
ANI 00-3 
AN526-832-12 
AN960-8 
AN365-832 
ANQ60-D4 
AN392-23 
AN23-11 
AN310-3 
AN115-21 
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AN515-DD8-1h 


SECTION llI— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP XED_EQUIPMENT i 


RADIO AND RADIO COMPASS 


n NOMENCLATURE 


* 


(A) PBY-6A Airplanes Berta) Nol. 4 
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Receiver 
Reteiver 
Receiver 
Dyhampto 
Radio| Antenna-[nstallation 
Anpenna-Command-Assembly 
Wipe-Antenna © 
| Wire-Loop 
* Ferrule 
* Safety-Antenna Connector 
Antenha Coupling (e 53) 
Inbulator (e 52) 
Termihal| (€ 54) 
Mast-Antenna . 
Link 
* Pi 
* Wabhe 
* Eyebolt 
* Washe 
* Nu 
* Shackle 
* CleviB Bolt 
* Screw 
* | Wabhe 
* Nu 
* | se ew 
* i Loek-Washer 
Sense} and Marker Beacon Antenna 
i 5 Assembly 
Wire Becpion-Antenna 
| [Wife Becbion-Antenna 
| ire E ion-Antenna 
| Wire Bection-Antenna 
| ¡Wire Bection-Antenna 
| Ju -Ahtenna-Connector 
* Ferru i 
i ‘Insul&top (G 52) 
Termi! el te 23 
* | Coupl ng} (e 53 
| | ipk-Antenna 
| | |MaBt-Antenna 
* ij | ‘Thimble . 
* | | Sebew 
* | pe 
* ¡Nu 
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# | | ¡Bolt 
DC GE 
| Shackle 
* Washe 
* Eyeboíu 
* Lock Wasner 
* Screw 
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(A) 28F11563 
#AT-8/ARC-5 
28F11562 
(A) 28F11501 
28F13060 
28F13035 
28F13031 


28F13025 


28F11745-2 
28F13024 
28F11745-2 
28F13044 


28F13026 
28F13047 
28F13061 


28F13048 


-28F13084-12 


28F1 3045 
28F13032 


28F13050 


(A) PBY-6A Airplanes [Seyial Nd. 
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F Antehnal-InBtallation 
Antenna 
Gaske 

Interphone landi Radio Wiring 


Diagram 
Cable| Assembly-Co-Pilot's Jack 
I Box to Master 
Junction Box 
Assemply-Transmitter 
Control Box to 
Dynamotor Modulator 
Assembly-Transmitter 
Control Box to VHF 
Recelver 
AsBembly-HF Recelver 
| Control Box to HF 
Receiver to Master 


Cable 


2 le 
Caple 
i i 
| i Junction Box 
cable| Aspembly-HF Receiver 
| Control Box to HF 
Receiver 
| Cable Assembly-LF Receiver 
| 
| 


Control Box to LF 

Receiver to Master 

Junction Box 
Assembly-LF Receiver 


Asten ly-Pilot's Jack Box 
I i to Master Junction 
| i Box 


dia 
to Dynamotor Modvlat 
ly-HF Receiver to 
Dynamotor Modulator 
[cade las embly-Dynamotor- 

pol Modulator to Master 
Junction Box 


Cable Ass en 


| ! 
Cable Sp 

| Antenna Relay 
Cate la Gly -HF Receiver to 


i 
sgemi 
ee Relay 
Cable |Assembly-VHF Receiver to 
Master Junction Box 
mbly-VHF Transmitter 


to Antenna Relay 
mbly-Master Junction 


Box to Radio 

Operator!s Jack Box 

mbly-LF Receiver to. 
m 


Cable jA 


Cable iA 


po 

ca oo 
i Pilot's Radio Power 
Box 

ly-VHF Transmitter 


to VHF Receiver 


Cable Asd e 
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T GROUP ES | pr See 
FIG. | INDEX| © FIXED EQUIPMENT Gn PROPERTY CLASSIFICATION | 
NO: NO. | g| MAJOR ASSEMBLY OMMAND RADIO AND RADIO COMPASS ios 

° PART NUMBER — |1 [2 [3 | 4 | 5 | 6 | NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 


119| 80 28F13038 Cable Adsenbly-VHF Recelver to 
Pilot's Radio Power 
Box 

119] 81 28F13058 Cable Assembly-Modulator to 1 
Pilot!s Radio Power 


! | Box 
ii9| 82 | | 28F13084-26 | Cable Adsenlbly-LF Receiver to 2 
MA | Receiver Transformer 
115) 83 | | 28F13004-27 i Cable Assenbly-LF Receiver to 1 
| i | Receiver Transforme 
a | | | 
i 1 i 
EL ni rro saro | | —] 
120 | (A) 28F5025-8 Support [Installlation-Radio 1 
Transmitter Base S 
120 1 | #NAF214410 GO-9 Transmitter (including 1 
dä lol. shock mounts) 
120 | AN526-DD832-8 * Sqre 24 ! 
120 I AN960-D8 * Washan 24 
120 AN935-8 * Washer 24 | 
120 | AN340-8 > sl | Nyt 24 | 
i?0 | | | (A) 28F060- 155 Table Iristallation-Radio Operator | 1 
120} 2 HOTOLYL Transmititer Key o 1 
120 | AN515-D8-6 * | Sdre 4 
120 i AN365D832 * Nut 4 
120 I (A) 28U5520 22 Dilagrlam-Radio Radar and À 
| . Interphone Cordage 
120) 3 | 28F6956 Cable Adsembiy-G0-9 to AC-DC 1 
! Junction Box 
1201 4 | 28F6955-10 Cable Assembly-G0-9 to "V" l 
i i : Antenna 
(oan 5 | | 28F6955-11 Cable Adsembly-GO-9 to Trailing| 1 
| bod i Antenna 
220 6 28F6955-17 | ER A MES GO-9 to Antenna | 1 
li + Switching and «| ' 
| | ! | WE Panel | 
| 220 Yo 28F5111 C bid M exbiy-60- -9 to Antenna | 1 
| i i | Switching and 
| | Clock Panel | 
1201 8 #I.C.W. Key e e-GO- a to Transmitter 1 i 
| Ska Key 
120 pj (A) 28F6414-3 Rédid Operdtor's Shelf- Ref 
I i : Installation : 
1201 9 28F5384-2 E grå Opergtor!s' Shelf-Assembly|Ref 
1201 10 | #CBY466486 ceiver-Equivalent to 1 | 
hod a NAF213248 
11201 Q5106-D10-7 * 8 
126 AN365-D1032 * 8 I 
1900 11; | #LM-10 i en ly eter 1 j 
120! AN515-8-7 * 4 | 
i 120 AN365-832 ` * 4 
up|to [and including Serial No. 46638. 
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#CBY62007-A 


Q5106-D10-7 
AN365-D1032 
28F3065-4 


` #CBY23087 


G7102A6-8 
AN365-832 
(A) 28U5520 


28F6955-9 


296499-6 
29F6508-4 


28F6955-13 


29F6498-6 
29F6497 -2 


29F6500 
29F6497 


(A) 28F6923-2 


CBY23087 

AN515-8-8 
Q7102-AL8 
AN365-832 
#CBY23012 
AN515-8-8 
Q7102-AL8 
2217-82 

29F6503-4 


(A) 28F1289-60 


#CBY21441 
AN520-D10-8 
AN960-D10 
AN365-1032 
(A) 28F5120 


28F5130 


AN525-DD832-7 ~ 
(A) PBY-5A Airpla 


* Asterisk notes 


* 


RESTRICTED 


AN 


LIAISON RADIO EGUIPMENT-GO-O 


lacrime —|1|2]3]4]5|6| nome | 


01 -5M-4 


QUIPMEN 


RU-19 


RU Junction Box-Equivalent to 1 
NAF213255 
Scire 4 
Nujt -4 
Panell-Radio Operator's Shelf Ref 
RU Radia Operator's Control Box} 1 
Walsheh 4 
N 4 
Cable Dilagriam-Radio, Radar and: Ref 
Interphone Cordage 
Cable Assembly-RU Receiver to d 
Antenna Switching 
and Clock Panel 
ca le Assembly-RU Receiver to 1 
i RU Junction Box 
Cabl Assembly-Frequency Meter 1 
to I.C.S. Main 
L Junction Box 
Cable Assembly-Frequency Meter 1 
to Antenna Switching 
and Clock Panel 
Cable Assembly-RU Junction Box 1 
to D.C. Junction Bo 
Capl Assembly-RU Junction Box 1 
to Pilots RU | 
I Box 
Cable Asse REA Junction Box 1 
J. RU Dynamotor 
C le Assembly-RU Junction Box | 1 
to Radio of Erator's 
Control Box 
Pilot|!s ER nt Installation- Ref 
Bulkhead 2 ; 
a ot ontrol Box 1 
Scere (d 
en 4 
Nuit 4 
Pilot! emote Tuning Control 1 
Sep e ¡4 
zo 4 
Nut -E bic Stop (@ 41) 4 
emote Tuning ius 1 
to Redio Operator's 
L RU Receiver 
S EN nstallation-RU Dynamotor-| 1 
Filter 
bbe an lter 1 
se 4 
si 4 
We N 
po witching and Clock Panel-| 1 
Installation 
Anke na Switching and Clock 1 
Panel Assembly 
Sche : 8 
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(A) 28F6209 


JUmxmnoe“we 
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(A) 28F2055-60 


#NAF213270-2 
(A) 28U5004-5 


2802004 -24 
28U2004-4 
28F2135-30 
AN73-5 
AN115-6 . 
NAF38787-1 
NAF37016 
N335-B4 i 
i (A) 28F1019-30 


(B) 28F1019-45 


i 


28F1019-15 | 
AN520-D10-7 
AN365-D1032 
#NAF313121 1 
AN526-DD1032-6 
AN365-D1032 
28F1019-16 | 
AN365 -D832- 
AN515-8-8 
AN365-832 
Q7102-AL8 
#NAF67858 
AN515-8-8 

i AN365-832 
Q7102-AL8 * 
A#NAPF66105-1 
#NAF56855-2 
#NAF21 3271 
#28F1019-19 
28E5271 
28E5515-22 
28E1164-570 


(A) PBY-5A nai 


(B) PBY-6A Airpland 8 
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Bracket Installation-RU Spare Coil 
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| 


Antenna Re 


RESTRICTED 
AN Ol -5M-4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS : 


QUIPM 
fala [als] el nomen — 


Nut 
Boxes 


Boxes 
Cails and Containers 


8 


È 
1 
8 
e 


a installation-Communication|Ref 
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a+Ligison 
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Ante 

Mast 

Balt 

E le 

Insulat 

Lead nm ing ulator 

Nut-Terninal 

Reel Support and Lead-Out 
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Installation 
cket Assembly 


EN 
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rey 
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GROUP FIXED EQUIPMENT on | PROPERTY CLASSIFICATION 


MAJOR ASSEMBLY 


PER 


ND FREO METER LM-14 ASSY 


Å ON RADIO A Å 
[ Arme _|1]2]3]+|s]6] Nomenciature | 


Rack land Table-Radio Operator's- Ref 


(A) 28F11650 


28F11650-6 
28F11650-7 
#MT-161/ART-13 
#T-4.7/ART-13 
AN510DD10-8 
AC372-D1032 
#CU-24 /ART-13 
AN510-8-8 
AC372-832 
AN960-A8L 
#CU-25/ART-13 
AN515-8-8 
AN960-A8L 
HNAF213265 
AN515-8-16 
AC372-832 
Q7102-AL8 

#MT -5/ARR-2 
#MT-7A/ARR-2 
#DY-2A/ARR-2 
#R-26/ARC-5 


AN520-DD10-8. 
AC372-D1032 
#CG-46128 
#CG-46115 
#CG-46116 
#CG-46117 
AN515-8-8 
AC372-832 
AN960-A8L 
(A) 28F11700 
28F11700-6 


28F11700-7 
#DY-12/ART-13 
AN510-DD10-7 
AC372-D1032 
(A) 28F11631 


#MT-4 /ARR-2 
#0 -26/ARC-5 


AN515-DD8-8 
AC372-D832 
(A) 28711635 
#CG-62028 
AN515-DD8-8 
AC372-D832 
(A) 28F11672 


#CRR-10121 
#CBK-74028 


(A) PBY-6A Airplane Serial} No. 
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Sere | 
Nu; : 
F equenc; Indikator LM-14- 
| Installation 
Mount 
Frequ ncy Indicator Model LM-14 


Installation 
Rack land Teble-Sub Installation|Ref 
Radio Equipment-Sub InstallatiomRef 
Mounting Base-Transmitter £ 
Transmititer 1 
Scire f 12 
Nut 12 
enna Shunt Capacitor 1 
Scire . 4 
Nut | x 
Welsh r 4 
Antenna Loading Coil 1 
Scire 4 
Walsher 4 
Transmitber Key 1 
Scie 4 
N ' D 
Walsher 4 
Mounting Base 1 
Mounting Rack I 
amotoi - 1 
Receiver-Radio Operator's; 1 
Standby 
Scre D 
N : 4 
Nountisn Base 53 
K-I Receiver 1 
-U Receiver 1 
R E Receiver 1 
Scire 48 
N 48 
Welsher 48 
amotors-—Insttallation Ref 
Reck amoltors-Sub- Ref 
Installation : | 
amotors-Sub-Installation: Ref 
Dynamoton 1 
Serer E 
N 4 
trbl nit-AN/ARC-5 Bulkhead 4- | 1 
i Installation 
Mont Plate i 1 
Control Unit-HF Receiver-Radio lc 
Operator!s 
sc ew 4 
Nu D 
cron Bo -RAX-1-Installation 1 
Junctilo 1 
2 
2 
1 
T 
ad 
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FIG. 
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GROUP FIXED EQUIPMENT arre | PROPERTY CLASSIFICATION 


MAJOR ASSEMBLY LIAISON RADIO AND FREQUENCY METER LM-14 hos 
BT Ja [2 [2 [ NOMENCLATURE 

AN520DD10-8 * Sdre 11 

AC372-D1032 * Nut 11 

SI #J-36/A1A-2 Master Radio Junction Box Ref 

A) 28E10105 Main Distribution Panel-Assembly  |Ref 

! 28E10060 Bdx-Hadilo Gperator!s Power- 1 

| ` Assembly 
i 28F10060-6 | Bon ` è 


28F10060-7 

(A) 28F1019-45 
Standpipe 
Installation 


i (A) 28F11730 Anterinas-Installation Ref 
i 28F11727 | Ante Lidison-Assembly 1 
28F2135-30 — M Be Wine jip 1 
AN73-5 * B | 1 
i AN960-D416 * | W. s» 7 | 1 
! AN365-D428 * N 1 
28F1048 P sullator 2 
NAF37016 a a Insulator l 
| AN960-B10 * sh E 1 
AN935-10 * È ick 1 
(a) 28F11501 I te iph he and Radio Wiring Diagram 1 
28F13023 Mo: ibl Assembly-Master Radio Í 1 
f i Junction Box to 
| | | R-26/ARC Receiver 
| | | | to Radio Overator's 
ENS | | Control Box 
28F13021-3 cabl d Agsembly-Mester Radio 1 
pe Junction Box to 
| Fi, fe a RAX Junction Box 
i to RAX Receiver #3 
i 28F13021-2 Cab1 PE RAX Junction Box| 1 
i | to RAX Receiver #2 
i 28F13021-0 Cable Assembly-RAX Junction Box} 1 
| to RAX Receiver ffl 
28F13046 Cable Assembly-Master Junction | 1 
i Box to I-47/ART- DA 
Transmitter 
28F13084-7 Cable Assembly-Antenna Load EZ 
Coil to Trailing 
i Antenne 
28F13084-6 Cable Adsesibly-Transmitter to 1 
l Antenna Load Coil 
28F13084-8 Cable ASsenbly-Transmittor to 1 
BE Antenne Shunt 
| Capacitor 
| 28F13084-4 Cable Assembly-Transmitter to 1 
i Liaison Antenna 
i 28F13084-5 Cable Assembly-Trnasmitter to 1 
| . | RAX Receiver #3 Å 
| 28F13030 Cable Adsenbly-Transmitter to 1 
Dynamator DY-12/ART| 1 
-13 
28F13027 ode Adsenbly-Dynamotor to 1 
I Radio Operator!s 
L Power Box 
28F13028 Cable Asse ly-RAX Junction Box| 1 


to Radio Operator's 
Power Box 

(A) PBY-6A Airplane [Seriali Nd. 6639 and on. 
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28F13049 
28F13037 


28F13034 


28F11745-3 


28F13084-2 


MAJOR 


(A) 28F5083 


28F5084 
FNI-120 
Q5106-D10-8 
AN365-D1032 
(A) 28F6923-2 


NI -306 
AN515-8-7 
Q7102-AL8 
AN365-832 
(A) 28F6440 


28F6440-6 


#NAF4/546-1 
Q5106-D10-10 
AN365 -D1032 
(A) 28E5728 


28E2013-560 
Q7102 p 
AN365 

(A) 2896933 


#2805515-22 
Q7102-AL10 
AN365-D1032 
(A) 28F6402 


28F6402-6 


(A) PBY-5A Airpla 
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O AND REO 


ta 


Interphone 


on! Box 
% Å 
on! Bo 
* va ho 
ter 
| 


phbn e 
Bo Se 11 


e 


attac ing parts. 


EN 


Transmitter Key 
Cable} Assembly-R-26/ARC Receive 
to Radio Operator's 


Power Box 


Cable| Assembly-R-26/ARC Receive 
to LM-14 Frequency 


Meter 


Cable| Assembiy-R-26/ARC Receive 
to C-26/ARC5 Radio 
Operator's Control. 


Box 


Caple| AsBemply-RAX Receiver #1 
to RAX Receiver #2 
and RAX Receiver #2 
to RAX Receiver #3 


EE OO] 


Support-interpnone Amplifier- 


Installation 


Support -interphone Amplifier 
ontrol Unit-Amplifi 


Interphone- 
Installation 
-Type NI-305 


* Screw 
* Nu 
Pillot!s Equipment-Bulkhead 2- 
Installation 
Pilotfs terphone Control Box 
* Screw 
* Washe 
* Nu 
Dyhamotor-Beltframe 3.33- 
| Installation. 
Br&cket-Interphone Dynamotor- 
Sub-Assembly 
RL|2À| Dyhamotor 
* Screw 
* Nu 
Cohdu x co am phone-Bulkhead 4 Aft- 
¡Installation 
Box Assembly-Interphone Junctio. 
* Washe 
* zt 
i 
ee 


Pilot!s Station 
1.66-Installation 
tion-Sub-Assembly 
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i 
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e po o ånd! including Serrat No. 16638 


PROPERTY CLASSIFICATION 


ANY] BRITISH 
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—— F ?:I)U'JUA. II 


PE 
F RJ 2 A 2 I2 


, | INDEX 
NO. 


10 
LI 


TO IO PO fo 
Tu fO TO IO 
ed 
to 


1 pe pipa 


14 


PI H 
D D fO. 
fo fO fO 


fo fO © [O D PO TO 
D fO fO TO P2 > [O 


452 


D par momsen  [r[2]s|«[s|e| . NOMENCLATURE — 


RESTRICTED 


AN 01-5M-4. 


SECTION II GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


MAJOR ASSEMBLY 


#28U5515-9 Interphone Box-Type NI-302 
AN515-8-6 * Scre 
AN365-832 * Nu 
28F6400-8 g Bracke ez Holder 
#NAF213264-2 | Mi rophone Holder 
AN505-6-6 * | SECH 
AN365-632 * | Nut 
Q5101-D10-6 * Screw 
AN365-D1032 * ES 
(A) 28F6400 Box Interphpne|-Co-Pilot's Station 
1.66-Installation 
28F6400-6 Bo a stalletion-Sub-Assembly 
AN515-8-6 j * Sc Wi 
AN365-832 * Nut | 
20U5515-8 i | = des e Box-Type NI-302 : 
28F1527 | He 
Q5106-D10-6 * Sc I 
AN365-D1032 * Nok | 
NAF213264-2 Microphone Holder 
28F6400-8 | Bracket-Microphone Holder 
AN505-6-6 * | Screw | 
AN365-632 * [Nut | | 
(A) 28F6411 Bok Thtebphbne Bomber's Station 
| E 0.33-Installation 
28F6411-6 | Box Ihst É tion-Sub-Assembly 
#28U5515-7 [Inter rphone Box-Type NI -301 
AN515-8-6 * | Screw, 
AN365-832 * Nub | | 
28F1527 Headset Hoo 
Q5106-D10-6 a | Screw 
AN365-D1032 * Nut 
NAF213264-2 | |Miprobhohe Holder 
AN505-6-6 * | Screw 
AN365-632 * si | 
(A) 286971 | Bok tepphpne-Navigator's Station 
Å d eee | Installation 
28r1527 | Hegdspt fioo 
Q5106-D10-8 Screw | 
AN365-D1032 Nu 
#28U5515-10 Tnberphohe ox-Type NI-303 
AN515-8-8 * | Sepew| | 
AN365-832 * ! Nut 
#NAF21326k-2 Mitrophohe Holder 
AN 6-8 * | Screw 
N365-632 lei [Nut i 
(A) 28F0410 Box Ihte phpne Radio Operator's 
' I ! Station-Installatio 
28F6410-6 | Box Tnstallation-Sub-Assembly 
AN515-8-6 * Screw}. Î 
AN365-832 * Nu i 
#2805515-11 fin erphohe Box-Type NI-302 
2871527 ; Heedset 31001 : 
Q5106-D10-6 * Scpew | 
AN365-D1032 * Nu | 
#NAF213264-2 Mierophone Holder 
AN505-6-6 * Screw 
AN365-632 * Nu 
(A) 2876938 Bok Interphbne+Radar SERIO 
i Station-Installatio 
(A) PBY-5A Airplane hp bo âand|ingluding Serial No. 16638. 
* . Asterisk notes} atbaching parts. 
RESTRICTED 
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PROPERTY CLASSIFICATION 


NAVY | ARMY | BRITISH 


RESTRICTED Section H 
AN O1-5M-4 Group Assombly Parts List 


Figure 122—lnierphone Equipment, Ri-24 
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RESTRICTED 
AN 01 -5M- 4 
SECTION li— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG. I INDEX 
NO, D S. 
PART NUMBER NAVY | ARMY BRITISH 

“28U5515-20 L 

AN515-8-8 4 

AN365-832 * 4 

Q7102-AL8 * 8 

| ¿NAF213264-2 l 
122 | ÀN505-6-6 had 3 
122 i Q7102-AL6 * 3 
122 AN365-632 * 3 
122| 11 28F1527 m 
122 (A) 28F6406 Engineer!s Station | 1 
E Installation 
122 AN515-8-6 * sc ew) 8 
122 AN365-832 * Nu | | 8 
1221 16 #28U5515-12 Inperphone Box-Type NI-301 1 
122| 11 28F1527 Headset Hoo 1 
122 Q5106-D10-6 ` * .| Screw i dos 
122 AN365-D1032 * Nu 1 
¡1221 9 #NAF213264 -2 i Microphone Holder È 
122 i | AN505-6-6 * | pe | 2 
122 | AN365-632 * | | 2 | 
122 | (A) 286407 PE Thte phpne Waist Gunner!s 1 | 
| ` | | Mai L'A EE 
122| 11 i 281527 š Hel a 2 
122 i | Q5106-D10-6 * | 4 Po 2 
122 | AN365-D1032 *| [Nub | | 2 | 
12219 | ZNAF213264-2 | AL rophohe Holder 2 | 
122 | | AN505-6-6 * Schew | | 6 
122 AN365-632 * | Nup | s |6 | 
122| 17 #28U5515-13 Inferbhone ox-Type NI-301 © 2 
122 | AN515-8-6 * Screw] 8 
122 AN365-832 * Nut | | 8 
122| Get 28F 6401 Bo; ler Tail Gunner!s 1 | 
| | Station-Installatio 

122 | | 28F8401-6 | eee “1 
122 | 18 #28U5515-11 is e Box-Type NI-301 1 
122 AN515-8-6 * seter : 2 
122 AN365-832 * | 2 
122 28F6401-9: a ckêt-MicPophone Holder MAI 
122| 9 #NAF213264-2 Miérophohe Holder 1 
122 AN505-6-6 = Screw a 2 | 
122 | AN365-632 * Nu 2 I 
122, li ! 28F1527 Heads ini 1 
1122 Q5106-D10-6 >` |> Schew 2 
ER) | AN365-D1032 * Nu 2 
{122 i (A) 285435 i Extensioh-I aist Gunner!s DÈ 
| | | I | I Installation 
i122| 19 | 28F5434-6 Cable|Assembly-Extension L.H. 2 
11221 20 28F5434-7 i ES 5 Asbembly-Extension R.H. 2 
1122 | 21 28F5432-6 sembly Waist Gunner's 1 
i | Extension L.H. |: 
11221 22 28F5432-7 | Box-Agsembly Waist Gunner's 1 
| Extension R.H. 
| 

(A) PBY-5A REA p to énd|inéluding Serial No. 16638 

* Asterisk notes|atpaching parts. 


454 | : RESTRICTED 


INDEX 
NO. 


OMANDAN 


GROUP 


(A) PBY-5A Airplane pp 


* 


RESTRICTED 
AN 01 - 5SM - 4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


PMEN 


EQ 
MAJOR ASSEMBLY TNTERPHONE EOUIPMENT-RL-2h ASSY 


UNITS 


ME O um 
AN515-8-7 Screw 4. 
Q816-6- 15 I Sphce 4 
AN365-832 . * Nu 4 
28F1527 Headset Hoo 2 
AN515-8-7 * Screw 4 
AN365-832 * Nu D 
FNAF2132642 Microphone Holder 2 
AN505-6-6 * | Screw 6 
O * | Nu L 6 
(A) 28U5520 Caple Diagram-Radio, Radar and Ref 

Interphone Cordage 
29F6508-4 Cable! Aspembly-Main Junction Ref 
L Box to LM Frequency 
E 
7305 hamptor Cable (@ 62) 1 
$205 Power! Cable-Amplifier and J; 
I Control Box to D.C. 
| a Box (@62) 
(a) 28£5656-6 cohsut Diagrah-Electric-Isometric |Ref 
28E1026-3 Cohduit-Pilbt's Station to Ref 
i | Pilot!s Control Box 
28E1026-5 Cohdult- o-Pilot's Station to |Ref 
: Pilot!s Control Box 
28E1026-6 dae o-Pilots Station to Ref 
| |Pilot's Control Box] . 
28E1017-133 Cohdu t-Navigator!s Station to |Ref 
Pilot's Control Box 
28E1017-286 Cohduit-Navigator's Station to ¡Ref 
Pilot's Control Box 
28E1012-278 Condult- lót!s Control Box to [Ref 
Main Junction Box 
28E1012-279 Condult- lot's Control Box to ¡Ref 
Main Junction Box 
281011 -217 Copdu t-Bomber!s Station to Ref 
Main Junction Box 
2881011 -216 Conduit - BE Station to Ref 
| | Main Junction Box 
28E1011-215 Gohdult-Bomberts Station to Ref 
Main Junction Box 
28E1012-273 Copan t-Bomber!s Station to ef 
Main Junction Box 
28E1012-2Th Conduit-Bomber's Station to Ref 
Main Junction Box 
28E1012-272 Cohduit-Main Junction Box to Ref 
i Interphone Junction 
| | Box 
28E1012-281 Ge aih Junction Box to Ref 
Interphone Junction 
Box 
28E5728-175 Conduit-Interphone Junction Box Ref 
a to Engineer's Station 
28E5728-176 Condult-fnterphone Junction Box ¡Ref 


to Engineer's Statid 


o ánd| influding Serial No. 46634. 


Asterisk notes attabh ng par 


Serio 


IES 


PROPERTY CLASSIFICATION | 


U.S, 
NAVY 


1 


AF | BRITISH 
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f 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
H 
| 


28£5728-179 


28E5728-180 


28E1020-116 


28E1020-164 
28E1020-165 
| 28E1012-280 
28E1012-258 
28E1012-275 
28E1012-276 


28E1012-277 


* Asterisk notes 


28£5728-178. 


i 
GC ain Junction Box to Ref 


ku piifier and Control ¡Ref 
| 


a 
o 
— mme — 
A 
£ 
ct 
i 


RESTRICTED 
AN 01 - SM- 4 


SECTION Il—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIXED EQUIPMENT 


NOMENCLATURE 


Conduft-Engineer's Station to 
Starboard Waist 
Gunner!s Station 
Condult-Engineer!s Station to 
Starboard Waist 
Gunner's Station 
Conduit-Engineer!s Station to 
| Starboard Waist 
| Gunner's Station 
GARE RR DD Station to 
| | [Starboard Waist 
I Gunner!s Station 
Condult-Btarboard Waist Gunner'sRef 
Station to Port 
Waist Gunner's 
Station 


f 
| 
! L Station 
Conduit-Port Gunner's Station Re 
| to Tail Gunner!s 
| Station 
M 


Amplifier and 
Control Box 


| Box to Radio 
i Operator's Station 
duit-Maih Junction Box to Ref 
i |Radar Operator!s 
| Station 
h Junction Box to Ref 
Radar Operator!s 
Station 
ain Junction Box to ¡Ref 
Radar Operator's 


| 

Station 
|| 
| 

| 

i 

| 


PROPERTY CLASSIFICATION 


RESTRICTED | 
AN 01-5M-4 
SECTION lI— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP FIXED EGUIPMENT uns| PROPERTY CLASSIFICATION 


FIG. | INDEX 
NO.| NO. MAJOR ASSEMBLY INTERPHONE EQUIPMENT AIA-2 C enn | 
[. wr Ti [2 [a [9 s + — NOMMGLATURE | [nas] ae) mme 
123 (A) 28F11734-4 Pilot|s Equipment Panel- 1 
Installation 
123] 1 # NAVY 10139 Mitrophoñe Holder 1 
12312 28F11826 : Radio|Control Box-AIA-2-Assembly 1 
123 | AN515-8-6 * Screw 2 
123 AN365-832 * Nu i 2 
123 AN526-DD1032-7 * Screw h 
123 : AN960-A10 * ie De n 
123 AN365-D1032 * 4 
123 CA) 28F11774-4, Co a; qu FESSO, Panel- 1 
| dt Installation 
123| 1 Navy 10139 fl rophone Holder 1 
123 AN515-8-6 * Screw 2 
123 Q7102-AL8 | ve She 4 
123 AN365-832 * 2 
123; 2 28F11826 Control Box-AIA-2-AssemblyRef | 
123 | ANS26-DD1032-7 * ! 4 
123 . | AN960-A10 * va) he | Y 
123 AN365-D1032 * | 4 
123 (A) 28F11746 In a ontrol Box-Bulkhead 4- | I 
i Installation : 
ì23|2 | 28F11826 Radio| Control Box-AIA-2-Assembly 1 
123 | | AN526-DD1032-7 * Screw, | 4 
123 | AN960-A1C * Washer | | 4 
123 | AN365-D1032 |* Nut | e 4 | 
1123 | | (A) 28F11650 Rack nd|TablerRadio Operator!s- ef 
| i Installation | 
123 i | 28F11650-7 ef 
i | Installation 
12313 | | #nI-434 inten Hoke Amplifier 1 
123 ! | AN520-DD-10-8 * inl ew 4 
123 | | AC372-D1032 * h | 
123 | (4) 28F11700 IRE ame E nstallation ef I 
123 | | | 28F11700-7 Dyke amp tors-$ub-Installation Ref I 
123 | 4 #5 4571 era 2 Lu let hambto . 1 
123 Aus 6-DD832-10 LEM E ew 4 | 
123 | | AC372-D832 x | Nu | n 
1123 15 ÅNI-308 | Dy empto 1 | 
i123 | | AN526-DD1032-10 * | È ew 4 
123 | | AC372-D1032 # | | 4 
1223 | | | (A) 28F11740 Di I 10h Bóx-Interphone- 1 
MEME Installation 
112316 | | 28F11742 Distributio -AN/AIA-2-Assembly | 1 
1123 | | AN526-1032-8 * | |ScPew i 4 
1123 i | Q7102-AL10 * Washe 8 
1123 [I AN365-1032 . * Nu i D | 
ES 7 P | #I - 36/A1A- 2 Mapter Junction Box ef | 
123 | 8 i 28E10060 Bo -Radid Operator's Power- ef | d 
| i ME Assembly I 
1123 | | (A) 28F11662-2 St tión Box Boberdierts- 1 | 
bas, | | | Installation | 
112319 | | 28P11654 | 1 
1123 | | AN526-832-6 * 2 i 
123 | 97102-AL8 * 4 
123 | AN365-832 * 2 | 
1125 | 1 # Navy 10139 : older 1 
I 23 | AN515-8-6 * 2 
123 Q7102-AL8 * 4 
123 | AN365-832 * 2 
| (A) PBY-6A md S 39|and on. 
| * Asterisk notes 
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RESTRICTED 
AN 01 -5M-4 
SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIXED EQUIPMENT 


i 


PROPERTY CLASSIFICATION 


FIG. 
NO. MAJOR ASSEMBLY NTERPHONE EQUIPMENT AIA-2 cel us 
mar NONE Ti |a o Jejeje] nome | |N 
123] 10 #C-70/ATA-2 Stlatilon Box 1 
12 AN526-DD1032-8 * Scre 3 
123 AC372-D1032 * Nut 3 
12 (A) 28F11510 Radar Operator's Table- Ref 
| Installation 
123 28F11510-6 Reldari Operator's Table-Sub- Ref 
Installation 
123| 9 28F11654 Headset Hook 1 
123 AN526-832-6 * Sdre 2 
123 AN365-832 * Nut | 2 
123 Q7102AL8 * Washer 2 
1231 1 # Navy 10139 Mor phane Holder 1 
123 AN520-6-5 * sdre 2 
123 Q7102-AL6 * Washer 2 
123 AN365-832 * Nut t 2 
123 28F11510-7 Radar Onerator!s Table- Ref 
Equipment-Sub- 
Installation 
123| 10 #C-70/AIA-2 Station Box-Radar Operator's] 1 
123 AN515-DD10-8 Score 3 
123 AN365-D1032 Nut 3 
123 (A) 28F11750 Navigator!s Visual Indicator and 1 
Marker Beacon 
Receiver and Station 
Box-Installation 
123 28F11750-3 Suppart-Sub-Installation 1 
123 28F11750-4 Radio Eduipment-Sub-Installation 1 
1231 9 | 28F11654 Headset Hook 1 
123 AN515-DD6-8 * Sare 2 
123 AC372-D632 * ` j Nut 2 
1123) 1 # Navy 10139 . Milerdphane Holder 1 
1123 | | AN515-8- * Sore i 2 ' 
123 i Q7102-AL8 * Washer D 
123 | AN365-832 * Nut | 2 
193; 10 #0 -70/AIA-2 Station [Box-Navigator's:- 1 
123 AN520-DD10-8 * Sare | 3 
123 | AN365-D1032 * | Nut 3 
11231. (A) 28F11653-2 Station |Box-Erlgineer!s- 1 
| Installation | 
1231 9 28F11654 Headset |Hodk . 1 
123 AN526-832-6 | Sare ; Ç 2 
123 Q7102-AL8 Washer 4 
123 AN365-832 -Nyu 2 
123) 1 # Navy 10139 : Micrdphdne [Holder 1 
1123 | AN515-8-6 * Sare 2 
112 Q7102-AL8 * Her 4 
123 | AN365-8-6 . * Nut 2 
123! 11 | 2811652 Mdunting Bracket-Station Box! 1 
123 | AN526-DD1032-6 * Sqre 4 Í 
123 AN365-D1032 * Nut 4 
123) 10 | #C-70/AIA-2 Station [Box-Engineer!s 1 
12 AN526-DD1032-8 * Sdre S ` 3 
123 | AC372-D1032 * Nut 3 
123 | (A) 28F11716-2 Station Box-Wdist Gunner's 1 
Installation 
123| 12 28F11717 Bracket iStation Box 2 
123 AN520-DD10-8 * Sdre 4 
123 . AC372-D1032 * Nyt 4 
123 Q7102-AL10 * Washer 8 
(A) PBY-6A Airplane Serial oi 44639 and on. 
| 
| * Asterisk notes lattaching parts. 
458 RESTRICTED 
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Figure 123—Interphone Equipment, AIA-2, PBY-6A 
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M fo PD 


123 


123 


10 


NO 


13 


10 


ps 


= 
n 


20 


MAJOR ASSEMBLY 


PART NUMBER 


#C-79/AIA-2 
AN520-DD10-8 
AC372-D1032 
# Navy 10139 
AN515-8-6 
Q7102-AL8 
AN365-852 
28F11054 
AN526-832-6 
Q7102-AL8 
AN365-832 
(A) 28F11665-2 


28F11664 
AN526-DD1032-6 
AN365-D1032 

| #C-70/AIA-2 

| AN526-DD1032-8 
| AC372-D1032 

| # Navy 10139 

| AN515-8-6 

| 97102-aL8 

| AN365-832 
pn 

E: N526-832-6 
07102-A18 
AN365-832 

(A) 28F11501 


28F13043 


28F13042 


28F13078 


28F13076 


28F13079 
28F13081 


28F13077 


RESTRICTED 
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SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


E 


Station Box 
* Screw 
* Nut 
Mi¢rophone Holder 
* Screw 
* Washe 
* Nu 
Headset Hook 
a Screw 
* Ma he; 
* 
Stat tim los Tail Gunner!s- 
i Installation 
Mou tingiBracket Station Box 
* Screw i 
Sé Nu 5 
Station Box+Tail Gunner!s 
* Screw | 
* Nu 
| Mi a re e Holder 
* | Sc 
* sai 
* Nut 
S } 


Cable! Assembiy-Pilot's Control 


RESTRICTED. 


diRadio Wiring 
Diagram 


Box to Master 
Junction Box 


mbly-Co-Pilot!s 
Control Box to , 


ly-Bomber's Station 
Box to Interphone 

istribution Box 
mbly-Navigator's 
Station Box to 
Interphone 

Distribution Box 
ly-Radar Operator's 
i Station Box to 


sem 


Interphone 

Distribution Box 
sembly-Engineer!s 

Station Box to 

Interphone 
AN Distribution Box 
i 


— — yO 


|As$embly-Interphone 
Distribution Box 
to Master Junction 


Box 


o. [46639 land on 


=— 


Master Junction Box. 
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FIG, | INDEX 
NO. I NO. 


123| 21 
123} 22 
1231 23 


123| 24 


123| 25 
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SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP 

MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 

28F13064 


OmanQQAuu 


28913066 
28F13041 


28F13067 


28F13039 


28F13083 


28F13080 


28F13075 


(B) 28F7569 
#P -255248 
#RT-7/APN-1 
WMT-1h/APN-l 
28F7583 
#RCA-253155 
#ID-14/APN-1 
#RCA- Td 
ur 1/APN-1 
NAF1056-16 
5 NAF1056-17 
F) NAF1056-18 
F) AN3121-2 
(B) 28251421 


» p] EJ tj HU Q O O tJ G C O i> 


i (A) 28E5422 


| (B) 28E10201 
| 


FIXED EQUIPMENT 


INTERPHONE EQUIPMENT ATA-2 


41516] NOMENCLATURE 


Cable! AsBemply-Master Junction 
Box to Amplifier 

Cable] Assembly-RL-24-C Dynamotoï 
to Amplifier 

Cable AsBembly-Radio Operator!s 
Control Box to 
Master Junction Bo 

Caple| AsBembly-Amplifier to 
Radio Operator!s 
Power Box 

| Ca le|Aspembly-DY-l3/AIA-2 
Dynamotor to Maste 


| | Junction Box 
Cable Le ly-RH Waist Gunner! 
| Station Box LH 
| | Waist Gunner!s 
i Station Box 
ca 
Station Box to. 
Engineer's Station 


Tail Gunner!s 
Station Box 


| 
T 


i 
! 
Aspen ly-LH Waist Gunner! 

| | Station Box to 

| 

I 

H H 

H i 


| RADIO ALTIMETER EQUIPMENT, 


| 
le ud ly-RH Weist Gunner!s 1 


Box J : 


UNITS 


H 


= 


E 


p 


P 


Tri nshitter}Regelver- -Altimeter- 1 
Trånsmitter+Receiver 1 
Transmitter Receiver 1 
Mot nting Bracket d 

PaheliPilot's p ea Ref 
Radío|Alpimeter Ref 
Radio Alpimprer Ref 
Altimeter-Selector Switch: Ref 
Altimeteb-Sélector Switch Ref 
Light+Indicator-white I Ref 
LightrIndicator-Red Ref 
Li ntlIn icator-Green Ref 
Lamp-Eleetric Ref 

Jupction|Box-Radio Altimeter- 1 

| ! Installation 
Box-Jtnctioh-Radio Altimeter 1 
| Assembly 
oh-Compass and Radio 1 


Altimeter Assembly 


H 
Mid -J 


PBY-6A 


PBY-5A eee 


Airplane Serial No.|16639|and on. 


A 

B 

C) PBY-5A Airplane Seriâl 

D) PBY-5A Alrplanps berial|No 
E 

F 


| I | PBY-5Å Airplane Serial No. 
| PBY-5A Airplane Sêrial Wo. 
PBY-6A Airplane Serial 


PBY-6A Airplane 45639 and on.| 
48552-16623 inclusive. 

16624 

o. | 46639 


Serial 3 SE 46638 inclusive. 
o. MU 52lto 46587 inclusive. 


46587 to 46638 inclusive 


46638 inclusive 
and on. 
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FIG. 
NO. 


124 
124 
124 


124 
124 
124 


124 
124 
124 
124 
124 


124 
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INDEX 
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| SECTION li— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


$ 
: (A ere 
il emma EN [a aleje] NOMMGAE dé, 
AN515-6-10 Screw m Í 
AN365-632 * Nu y 
(A) 28U5520 Cable| Diagram-Radio Radar and Ref 
š | Interphone Cordage 
(B) 28F11503 Wiring Diagram-APN-l Radio 
Altimeter 
28F7577 Caple| Assembly-Transmitter-to 1 
. Selector Switch 
28F7578 | cable Assembly-Transmitter- 1 
Receiver to 
Altimer 
287580 Cable] Assembly -Transmitter- 1 
| Receiver to 
Altimeter Junction 
Box 
28F7581 Cable| Assembly-Transmitter- 1 
| | Receiver to 
| Altimeter Junction 
I | Box 
| #RCA-K251872-501 Cable-Rafiio| Altimeter Plug uh 
(A) (B) 28F7574 Cable| Trhnsmitber-Receiver to 1 
Antenna- 
d Installation 
28F7573-2: Caple| Assembly-Transmitter- 1: 
Receiver to Port 
| Antenna L.H. 
|, | 28F7573-0 | Ca is Assembly-Transmitter- 1 
| Receiver to Star- 
! | | | board 
i Antenna R.H. 
28F7586 enpa- : ltimeter- 2 
| ! Installation 
#RCA-K-252401 Antenna | 1 i 
28F7589 Plate| | 1 | 
i 28F7587 Inbulktibn-Neoprene-Access Door| 1 
28F7588 Aeros Dpor 1 
AN526-DD1032-10 * Sc ev! 10 
28F7701 Insul tion Plate-Antenna Base 1 
AN526-C1032-7 x | | Screw y 
AN365-1032 * Nu 4 
Q7102-AL10 * Washet 4 
(B) 28F11750 Nano tipnal Indicator and Marker [Ref 
| | | i | | Beacon Receiver- 

i i Installation 
28F11750-3 Su = E pu -Installation Ref 
28F11750-4 Ra 2 o| Eq ipment-Sub- Ref 

i i Installation 
i SMT-25/ARN-8 I zou ker Beacon Receiver| 1 
| AN526-DD832-14 x Í | Screw 4 
i | AC372-D832 * (Nat: 4 | 
ZR-B/ARN-8 Receiver-Marker Beacon " 
| HPT 446 | Mountiingl-Indicator APN-4 1 
! AN526-DD1032-8 * Screw f 16 
i AC372-D1032 * Nut . 16 
! ##ID-G/APN-1 Indicato] 1 
| (B) 28F11805 tenna Trensformer-Installation 1 
ES PBY-5A Airplane Serial i 48359 to 46638 inclusive. 
I. B) PBY-6A Airplane Serial No. 44639 and on. 
| 
* Asterisk notes lattachHing parts. 
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Figure 124—Navigational Radio, APN-1, AN/ARN-3, AN/ARN-4 
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AN 0l-5M-4 
II — GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


#CU- 48/ARA- 6 An = a Transformer 1 
AN520-6-7 * Sc 1 
Q7102-AL6 * Wa Hs 3 
AN372-640 * Nu | 1 
AN520-6-16 Sc 1 
AN935-6 [Lo k Ves le sien 1 
AN345-6 Nu E 
AN365 -640 Nu 1 
#CU-49/ARA-6 Reteiver Tom ormer Ref 
å 28F11726 Sg an tame r Beacon Antenna- ¡Ref 
i Assembly 
P 4J-36/AIA-2 Í Du Pi ster Radio Ref 
A) 28F10031 SE nstruments- -Assembly Ref 
NAF1056-16 : lia ght ing io tor ARN/8-White 1 
AN515-DD-6-8 * ES: ewj 2 
AN935-6L * Lo¢k bast er 2 
e 28E10067 Float|Reiay|Junctìion Box-Assembly [Ref 
A) 28F11501 Int erphone ána|Redio Wiring ef 
er sd Diagram 
28F13088 e &b le|As embly-Master Radio 1 
i ; Junction Box to 
| Ete SE Indicator Light 
28F13057 Ta dl assent ly-Master Radio 1 
| Junction Box to 
| | Marker Beacon 
i | Receiver 
28F13052 Cali elAs enit Neri Beacon d 
i | Recelver to Float 
| i | Relay Junction Box 
28F13010 buca ly-Marker Beacon 1 
[gs Receiver Antenna 
| Transformer 
28F13069-2 | caf ae ly-Receiver l 
| | Transformer to 
| Antenna Transformer 
28713084 -28 cate |as embly-Antenna 1 
! I Transformer to: 
| i Marker Beacon 
i i Antenna 
28F1308L-29 cale |asgem CRA | 1 
| | Transformer to 
! Ground 
i (A) 28F11679 Re¢ei MI N/APN-4 Installation x 
O Support Assembly ie 
Mounting Base 1 
Redet der ayigetional Radio 1 
*-4 Screw! | 12 
in i * Nut i 12 
(A) 28F11650 Rack ând Table+Radio Operator's- Ref 
Installation 
28F11650-6 Rack andiTable-Sub-Installation Ref 
28F11650-7 Radio ¡Equipment -Sub- Ref 
: Installation 
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Vue | BRITISH 


RESTRICTED 


AN 01-5M-4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


Pilot!s Radio 
Power Box 


$ 
NO. | NO. | |, MAJOR ASSEMBLY RADIO ALTIMETER EQUIPMENT, APN-1 AY | US T ab 
; rar nummer iaa [afsfe]  nomeciarone | ANAW] Atv | mm 
1241 40 ##SA-13U/APN-4 Antenna Bwitch-AN/APN-4 1 
124 AN526-DD1032-9 * Sclre 4 
124 AN365-D1032 * Nu 4 
124 A 28E10035 Box-Phioït!'s| ACI-DC-Radio-Assembly [Ref 
124 A) 28F11504 Navigational Radio AN/APN-4- Y 
; Wiring Diagram 
124 ##28F13093 | Ceble Asse ly-Receiver to 1 
| | | Indicator 
124 ##28F13094 š | Cablel Assembly-Receiver to 1 
po | Indicator 
124 | ##28F13096 i Cable| Assemply-Receiver to. 1 
| Antenna Switch 
124 ##28F13095 Cable! Assembly-Receiver to 1 
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AN 01 - 5M - 4 
SECTION li—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


PROPERTY CLASSIFICATION 


GROUP FIXED EQUIPMENT 
: | re UNITS 


s 

T 

o 

E MAJOR ASSEMBLY 
E 

o 


HEAT ANTI-ICING SYSTEM-WING «sv | us | US 
28F7855 
(a) 2806787 - 2 Exchanger- 
Installation 
3-1169 ble| Joint Assembly- 
i Exhaust Collector 
¡Ring to Heat Ex- 
| changer (@ 57) 
3-1056-51 cl most xible Joint (9.57) | 4 s 
i 11-355 Heat changer Assembly* “2 
(@ 57) i 
28F6762 ShPouü ABsembly-Upper 2 
28F6764 Shrouü Assembly-Lower 1 
28F6770 ShrouB Stoop Assembly 2 
28F7808-L Exit Ducb-Assembly L.H. | 1 
28F7808-R Exit Duct-Assembly R.H. 1 
i 28F6793-L Gusset -Exit Duct L.H. d 
28F6793-R Gupset-Ekit Duct R.H. | 1 
28F6778-L Support Kazen Exchanger | 1 
Installation L.H. 
28F6778-R |Support hngle-Heat Exchanger | 1 
i Installation R.H. 
| 20F6765-L | Support Assembly L.H. | 1 
28F6765-R Support Assembly R.H. 1 
28F6766-L Support Assembly L.H. I 
28F6766-R Support Assembly “R.H 1 
| AN3-6A * Bollt | 8 
Q7102-AL10 * VWasher 16 
Q7007-H13-031 ` * Washe 24 s 
AN3-5A * Bolt 8 
AN526-1032-8 * Screw 8 
28F7802-L Su port gles-Fairing- 1 
| Installation L.H. 
28F7806 Supporting Angle-Left e 
2857803 Shim-Supporting Angle 1 
28F7805-R | Supporting Angle- 1 ! 
| | | Right L.H. 
AN3-4A * | |Bolt.| 4 | 
AN3-5A * Bolt 6 | 
Q7102-AL10 * Wasne | 10 
28F7802-R Suppopt Angle-Fairing 1 
{Installation R.H. | i 
28F7805-L Subpo ting Angle- 1 
| Right R.H. i 
28»7805-2? Su mM Angle-Right 1 
ANS-LA * Bolt 0 
Q7102-AL10 * I Washe 9 
AN526-C1032-6 * Scre 8 
AC372-1032 * Nu 8 
ANS-20 * Bolt 4 
i AN310-5 * Nu | 4 
| ANE-21 * Bolt | 4 
AN310-4 * Nut | 4 
Q810-C8-54 * Space 4 
AN3-4A * Bolt 32 
AN960-10 * The 32 
28F6930L ermediiate Fairing 1 | 
Assembly L.H. 
28F6930R ermediate Fairing 1 
Assembly R.H. 
AN526-C1032-6 * Scire ° 18 


(A) PBY-5A Airplane Serilal No.| up to| and including 46609 


* Asterisk notes lattaching parts. 
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Figure 125—Heat Anti-icing System, Wing 
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SECTION lI— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


MAJOR ASSEMBLY 


PART NUMBER 


AN3-4A° 
AN3-3A 

(A 28F6777-L 
(a) 
(B) 
(B) 


AN3-5A 
AC372-1032 
AN960-A10 
28F6754-L 


28F6777-R 
28F7838-L 
28F7838-R 


28F6754-R 


AN526-1032-10 
| ANO60-10 
AN526-DD1032-8 
AC372-1032 
AN526-DD1032-8 
28F7817-6L 
28F7817-6R 
AN526-DD1032-8 
AN526-DD832-10 
AC372-D832 
2876753-L 
28F6753-R 
28F6753-11 
28F6787-10 
28F7811-3 


28F6922-17L 
2856922 -17R 

| AN520-C1032-7 
AN960-ALLO-L 
AN526-DD1032-10 
AC372-D1032 
28F6922 -16L 
2876922-16R 


28F6922-18 


28F6922 -24 
AN530-10-8 
AN960-AL10L 
2877836 
AN526-DD1032-9. 
AC372-D1032 
6202-330-k 
6202-330-3 
AC500-A516-10 
AC500-A516-6 
AN960-AL516L 


a PBY-5A Airplan 
B) PBY-5A Airplan 


* Asterisk notes 
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y à. ien € NG SYSTEM-WING 


mbly-Forward- 
Ram 
mbly-Forward- 
Ram 
mbly-Forward- 
Ram 


NOMENCLATURE 
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R.H. 
L.H. 


28F7837-L : 
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ihge| Pi 
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attaching part 


pi 
Screw). a 
ni ew “ 


| pubt- pper Nacelle-Sub- 
i 


mbly-Forward- 


Ram R.H, 


mbly-Rear Nacelle 
Fairing 
mbly-Rear Nacelle 
Fairing 


mbly š: 
sembly .H. 


&nd Nacelle Duct- 
Installation 


¡ Assembly L.H. 


-Upper Nacelle-Sub- . 


Assembly R.H. 


over Nacelle- Sub- 
Assembly L.H. ` 

ower Nacelle-Sub- 

[Assembly R.H. 


' 


xiple Joint-Between 


Upper and Lower 
E 
ën Joint 


E to Door L.H. 


nd including 48327. 
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RESTRICTED 
AN 01 - 5M- A 
SECTION iI— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


"n PROPERTY CLASSIFICATION 
PER 


NO. MAJOR ASSEMBLY NG_SYSTEM-WING ASSY US. 
PART NUMBER 5 ee en NAVY | ARMY | BRITISH 
125| 26 28F7837-R Lelveri-Link to Door R.H. 1 
125 AN510-C10-8 | Scre 4 
125| 27 28F7811-8 | Link-Actuator Arm to Lever 2 
i ñ Sub-Assembly 
125 AN3-7 * Bolt | 2 
125] AN320-3 * i Nut -Cl stile 2 
|125 AN960-AL10 * Wabhe 2 | 
125 Q810-D6-10 * Space; 2 
125 i AN3-5 # | Bolt ! 2 
125 AN320-3 * | Nut -CastiLe 2 
12 AN960-AL10 * Washe 2 
125 Q810-D6-10 * Space 2 
125) 28 28F7811-7 | | Asbes os| Strip-Neoprene 2 
| | i i Covered å 
125 AN515-D6-8 * n 8 
125 AC372-D632 * Ha | 8 
125 (A) 28F6787-3 E š Heat Exchanger- 1 
i | | E Installation 
125 | | 9-247-1 | | |Flgme| Damper (€ 57) 2 | 
125 | 3-1002-51 | | ac (el 57) 2 
125 | i 12-1096-13-14-1 | | | Ex eust Collector (e 57) L.H] 1 
125 | 1-2637 . i | | Strut, 57 L.H. 1 
125 | | 1-2635 4 | Strut, (@ 57 L.H] 1 
125 12-1096-2-3-4 | | Exhaust soe (@ 57) R.H] 1 
125 i 1-2692 M | Strut El 57 R.H] 1 
125 | | 1-2691 i | | struti (@| 57 R.H] 1 
125 | | (B) 28F6733-L | Dube yo Center Section- 1 
| | à Installation L.H] 
125 i (B) 28F6733-R Dobtihg ing Center Section- 1 
| Installation R.H] 
125| 29 | | 28F6749-L ES nsitibn Duct-Wing 1 
| nd Station 5 to 6 L.H 
125 | 28F6749-R | |Trhnsitipn Duet-Wing ta 
| | | I Station 5 to'6 R.H. ` 
11251 30 28F6733-10L | | Du t-Center Section L E ol 
125, | 28F6733-10R Dubt-Denber Section R.HJ 1 | 
125] | Q5106-D10-8 * | Screw 18 |. 
1251 31 28F6739-6 ° |Qutlet-Center Section:Duct 8 
125! 32 286741 | Dupt Extension ; | 10 
i125 i | AC530-10-8 * Screw 30 | | 
11251 33 | 28F6750-L Trånsitibn Duct-Wing 1: | 
| | | Station 11 L.HJ 1 
1125 | | 28F6750-R Transitibn Duct-Wing 1 
| | Station 11 R.H. 
1125 | ! 28F6740 Colpling 2 
1125! | AC530-10-8 * o | | Scpew 16 
125 | i Q5106-D10-8 * Screw 14 
125 | | (B) 28F6736 Dupe -Wing Outer Panel- 1 
| : installation 
125 | 34 28F6736-13L | Du t-Dutboard Station 11 1 ; | 
m | Sub-Assembly L.H. | 
125 28F6726-13R Dutt-Dutboard-Station 11 y 
Sub-Assembly R.H. 
A di | | 
| | | (A) Used as a replacement when a t Exchanger is received- PHY-5A 
Airplane Serial Nb. â including 46638. | PBY-6A | | 
| Aírplane Seria : 
| i (B) PBY-5A Airplan and including 46609. | i 
| * Asterisk notes | i 
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RESTRICTED 
AN 01 -5M- A 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


PROPERTY CLASSIFICATION 


XED O PMEN UNITS 
MAJOR ASSEMBLY HEAT ANTI -ICING SYSTEM-WING a | | us 
BEER EBEN alala Lo] 7:7: FATH 


AN526-DD1032-8 * Scire 4 
AC372-D1032 * Nult 4 
28F6736-11 Duct-Inbbard Station 12- 2 
E Subassembly 
125 | | AN526-DD1032-8 * Screw 4 
125 | AC372-D1032 * Nu 4 
1251 36 28F6736-12 Dupt-Dutpoard Station 12- 2 
Sub-Assembly 
125 AN526-DD1032-8 * Screw 4 
125 AC372-D1032 * Nut 4 i 
195] 35 28F6736-11 Dupt-Dutboard Station 13- 2 
j Sub-Assembly 
125 AN526-DD1032-8 * screw 4 
125 AC372-D1032  . * Nut | 4 
125] 37 28F6736-10 Dupt-Betøween Station 13 and | 4 
! | 16-Sub-Assembly 
125 AN526-DD1032-8 * | Screw 8 
125 AC372-D1032 * ne 8 
125| 38 28F6736-9L Du t-Bet een Station 15 and | 1 | 
| | 16-Sub- 
Assembly L.H.., 
125 28F6736-9R Dupt-Between Station 15 and 1 
| | l6-Sub- 
i Assembly R.H. 
125 | | AN526-DD1032-8 * Screw 12 
125 | i | AC372-D1032 * | | [Nub | 12 
125] 39 | 28F6736-8 Dubt-Betkeen Station 16 and | 2 
| be à i |18-Sub-Assembly 
125 AN526-DD1032-8 * Screw 12 
125 AC372-D1032 * Nut i| 12 
125| 40 28F6736-7 a Station 18 and | 2 
20-Sub-Assembly 
1125 AN526-DD1032-8 * Screw 12 
Nu 12 
125| 41 | | 28F6736-6 Dutt-Between Station 20 and | 2 
| [ 26-Sub~Assembly 
125| 42 i | 28F6751 Plüg-End|Duct ` + 2 


- AC372-D1032 * 
| 


470 a RESTRICTED 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION ll—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| GROUP TXEN EQUIPMEN PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG. | INDEX| © à 
NO.| NO. |x| MAJOR ASSEMBLY HEAT ANTI-ICING SYSTEM-EMPENNAGE Tos 
Ë mwrwowe O iala lale] e] rome — | Me memes 
126 (A) 28F6731-2 Anti-]cihg-Empennage-Lover Fin- |l 
: Installation 
126 28F6891 Air Intake Duct-Assembly 1 
126 | 1 28F6875 Aip Intake Duct 1 
126 | 2 28712808 Rod-Intake Damper 1 
12513 28F6877 Damper -Disc 1 
126 AN526-DD1032-8 * Screw 2 
126 I à 28F6878 Bearing-Damper 2 
126 AN960-A816 * Washer 2 
126 | 5 28F 6884 Arm-Damper. 1 
126 i 28F6885 Coupling 1 
126 AN392-33 * Pi 1 
126 Q7102-AL4 * Wabhe 2 | 
126 | 6 28F6785 Connettor-Damper Control 1 
126 AN960-A616 * Wabne 2 
126 AN310-D3 * Nut 1 
126 AN526-DD1032-8 * Sc ew 8 
126 i .AC372-D1032 * Nu | 8 
126 | 7 | 28F6782 Dra intIn ake Duct- i 
| { l Installation ` 
126 i 28r6782-6 Dráin|Tube-Sub-Assembly 1 
126 i |: 28F6782-14 Gaske 1 ` 
126 | | 28F6782-8 | Ipitting-Outside Skin 1 
126 ANTH6-11 * | Clamp | 2 
126 | AN526-DD1032-8 |» | ES ew 6 
126 | | AC372-D1032 * | Nu 6 
12618 1 | 4733384 i Duet Pressure-Switch (@ 63) |l 
126 | | AN526-DD1032-10 * | Screw 4 
126 ` Q7006-AL11-.064 In Waghe n 
126 ; AN365-D1032 * Nut 4 
126 | AN&22-4D Elbow 1 
126 AN819-4D E evê-Coupling 1 
126 | i AN618-4D Nut -Coupling aE 
126 i 28F6731-30 Tube | 1 
1126 ANS16-4D Nipple 1 
1126 | AN818-4D Nut -Coupling an 
126 AN819-4D | Sleevê-Coupling 1 
126 | 9 28F6731-24 By+Pass Tube-Forward Section | 1 
126 | 10 28F67 31-26 Febrié Duct Coupling 1 
126 | 11 28F6740-6 Cowpling D 
26 ANS26-DD1032- 3 * ` hv ow 4 
126 AC372-1032 * Nu 4 
126 | 12 i GOLA He he e Anti-Icing 1 
| i (e 63) (See Fig. 201) 
n26 | ANHDD-5A * A 
n26 i 28F6731-13 * ve a -Neoprene 4 
126 | | AC372-D426 * - 4 
126 | 13 | 28F6781 | ZS +Caxburetor Purge- 1 
| ME Installation 
26 | | 28F6781-6 | Drain |Tube-Sub-Assembly 1 j 
126 | | 28F6781-7 Gasket 1 
126 | | 28F6781-8 Fiiting-Outlet-Outside 1 
| | Skin | 
126 | AN526-DD832-8 * Screw 4 
n26 AC372-D832 * a 4 | 
126 | AN815-4D 1 
| 3 (A) PBY-5A Airplane Serial . 133960 |to 16092 inclusive. | I 
£ 1 
* - Asterisk notes |attachi NU S ! 
rj 
e 
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SECTION Il—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


La 


MAJOR ASSEMBLY AT AN S 
= U.S. ’ 
PART NUMBER NAVY ARMY | BRITISH 
28F6731-25 
28F12800 
28F12801 
126 28F12802 
126 28F7922 e [Assembly 
126 28F12803 -Qutside Skin 
126 AN526-01032-12 * 
126 Q7103-Al * Wdshdr 10 
126| 16 28F6731-14 ct¿Upper Heater-Sub-Assemblyl 
126 2876718 Duct+Upper Heater di 
126 28F6720 i Collar-Upper Heater Duct 1 
126! 28F6731-7 | | Géskdt ` 2 
126 Q5106-D10-8 * Sdre 8 
126| 17 i 28F6731-23 By Pass [Tube-Rear Section 1 
126 (A) 28F6826 tabi1l13er4Anti-Icing- 1 
E installation A 
126| 18 | 28F6873 plen hamber-Assembly pi 
| 126 19 | 28F7556 | | Fabr ic Duct Coupling- l 
! ! À | | Upper. Heater Duct 
| 3 i | ' TO lenum Chamber 
126| 20 28F6826-17L Sale num Chamber to 1 
| | | | | Station à-sub- 
| | | Assembly L.H. 
126! 20.1 i 28F6826-17R DuctPlenum Chamber to l i 
ol | | {Station 4-Sub- . i 
| : | | Assembly R.H. 
126| ei | | 28F6826-6L | Duct Sta ER 4 to Station è | 1 | 
| | I | Sub-Assembly L.H. | 
126| ei | | 28F6826-6R | dä mlet stats? i to Station B | 1 | 
| | ! ME | Sub-Assembly R.H. 
126| 22 | | 28F6826-10 | | Duct-4Stdtion 8 to Station 2 
E. | | | : 12 Sub-Assembly 
11261 23 | | 28F6826-41 | | Clamp-Between Station 3 and | 2 
I | | | | | | Es -Sub-Assembly 
1126 N526-DD1032-8 *i. | | screw 2 
1126 || an5e6-pp1032-10 | *| Screw | 2| 
126 | | AN526-DD1032-9 * ll Screw | 2 
1126 i | AC372-D1032 * | | Nut 2 
iì26| 28! | 28R6826-37 | | | | Clamp-Between Station 5 and ] 2 
| i I i pd 6-Sub-Assembly 
126 | | AN526-DD1032-8 * Scjre . 2 
| 196 i | AN526-DD1032-10 * seen 2 
1126 i>; AN526-DD1032-9 * Scre 2 
1126! | AC372-D1032 * Nut 2 
1126! 25.1 | 28F6826-3k Clemp-Station T-Sub-Assembly| 2 
1126! | | AN526-DD1032-8 * Screw 2 
| 126 | | AN526-DD1032-10 | * | Screw 2 
| 126) | i AN526-DD1032-9 «| Screw 2 
1126! i | AC372-D1032 * Nut 2 
1126 26 | | 28F6826-15 Coupllin -Ducts-Sub-Assembly 2 | 
| 126) AN526-DD1032-9 * Sore 2 | 
126! | | AC372-D1032 * Nut | 2 
126| | | AN526-DD832-40 * re 2 | 
226! AC372-D832 . E Nut 2 
126| | | AN526-DD832-8 * rew 12 
| 126 | AN960-D8 * sher 24 
(A) PBY-5A Airplane | to 46609 inclusive 
| | 
i 
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RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


$ 
Y n 
NO. | NO. | €| MAJOR ASSEMBLY — uxam ANTI.ICIN 2M ; m TT 
Ë Carum — t]; |+ [5] e] — NOMENCLATURE 1 né | saman 
126 28F6729 Upper| Fin-Ahti-Icing- 1 
Installation 
126] 27 28F6755 Elpow-Plenum to Upper Fin 1 8 
126| 28 28F6729-6 A. Dupt-Fin-Lower-Sub-Assembly | 1 
126 AN526-DD832-48 * Scre J 
126 AC372-D832 * Nu L 1 
126| 29 i 28F6729-7 Duct Fin-Upper-Sub-Assembly | 1 
126 AN526-DD832-48 * | Screw 1 
126 | A0372-D832 * | Nut 1 
126| 30 | | 28F6725 | | | ?1y-Dhct| End 1 
126 | | Q5033A-8-10 * | Sepe 4 
126]. i I (A) 2865543 Empenhage Heater-Fuel System- 1 
| bod Ee Installation 
126| 31 AN884 -6-144 | Fuel [Link-Carburetor to 1 
| Elbow Station 8.33 
126 j AN844-6D Elt el | 1 
126 AN842-6D Elbo 2 
126} 32 28P5166-4D Fitting-Bulkhead 3 
126; ^ | | AN924-10D * Nult 2 
126 | | AN746-6 * Clemp-Ho e 3 
126| 33 | | AN884-6-1360 Fuel Line-Station 8.33 to 1 
! i Station 5 
126 AN842-6D | Elbow 1 
126! 32 28P5166-4D Specilal Bulkhead Fitting 1 
126 ¡ AN924-10D Nut -C upiing 2 
126 | ANGhH-6D Elbow 1 
126 AN746-6 ! Clamp | 1 
126} 34 | | AN884-6-442 Fuel Line-Station 5 to 1 
| | de, 3 Regulator 
126! | | AN746-6 Clamp L 
126; 35 | | 2865186-6 Tube Fitting 1 
126! 36 | | A36A07 Pr ssure Regulator (@ 68) 1 
| | | | (See Figure 
1126] 2805544 | | Bracket-Regulator 1 
1126] Q5106-D10-10 * Screw 3 
1126 i Q7102-A10L = RE L 6 
126 | 4C372-D1032 e | Nutt 3 
126 | ANOli-1D pl 11 
126| 37 8989-1 . | Pap (@ 20) 1 
126| 35 | i 2865186-6 | ititing 1 
126 | AN746-6 1 
126| 38 | AN884 -6-98 pero to Bulkhead | 1 
126} 39 | | 702-F-G-4D Tube 1 shut offl Valve (e 9) 1 
126| | AN746-6 | Clamp, 2 
126 ANG44-6D | Elbow 2 | 
126| 40 AN884-6-100 | Fuel Line-Strainer to Deck | 1 
126 | ANTh6-6 i Clemp i 1 
126 | ANS40-6D | Adapter 1 
126! AN912-9D | Re ucler 1 
126, AN917-6D | Te 1 
126 AN746-11 3 
126 AN840-12D 2 
126 (B) 28610003-2 eater-Fuel System- 1 
i (A) PBY-5A Airplane Ser 
(B) PBY-5A Airplane 
Asterisk note 
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INDE 
NO. 


| 50 


52 


OMXANO d wm 


| 


GROUP 
MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 
AN878-6-152 


AN748-26 
ANO91%-1D 


| 22G5186-6 


ANS48-6D 


| ANO24-6D 


AN878-6-1380 


28010028 
AN526-832-8 
AN960-D8L 


1 
2 
1 
1 
1 
1 
el 
Y 
3 
6 
AN365-832 3 
AN748-26 1 
28G5186-6 ube 1 
AN915-1D | 1 
A52A26 | |Pressŵre|Regulator (© 68 1 
| AN911-1D | Nippl 2 
8989-1 Filter (€ 20) 1 
| 702-GG-4D Tube 1 i Isnut-Off|Valve ( 9) i 
28G5186-6 Fitting-Tube 1 
AN748-26 elim 1 
28010025 | Angle|Support-Valve 1 
AN526-DD1032-8 * Screw 1 
AN365-D1032 * Nut 1 
AN878-6-228 Fuél Line-Shut-Off Valve to |l 
. Tee 
AN748-26 | ceo] 1 
AN840-6D | Adapter 1 
AN912-9D Reducer 1 
(A) 28F7597 Dampet Cóntrol and Air Scoop- 1 
" installation : 
257590 Damper Control-Station 7 1 
26F6795 Loék-Demper Control 1 
28F7849 Scoop| Assembly-Lower Fin l 
28F7849-6 ` l Scoop+Sub-Assembly 1 
| 28F7850 i |Tunne 1 
28F7851 | |Hoòp Assembly 1 
Type OV6L8 Fastener (@ 55) j 2 
Q7102-AL6 * Washet 4 
AN515-6-5 * Screw] 2 
Alz Ah * Ey bolt 3 
Q7102-AL10 * Washei 3 
G7103-A1 | [ca ke 3 
i i 


| (A) PBY-5A Airplan el. No.|33960|to 46609 inclusive. 
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SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIXED EQUIPMENT 


HEAT ANTI-ICING SYSTEM-EMPENNAGE | | ASSY 
i [22 fa[s[o] nomen — | 


Fuél liné-Carburetor to 
Elbow Station 8.33 


time ube 


-Coupling 

1 Liné-Station 8.33 to 
Pressure Regulator 
nting|Plate-Regulator 


* * * 


4 


* Asterisk notes¡at 4 g parts. 
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! FIG. 
NO. 


2 pp | 
o fo IO TO [O no 


ud 


HE 
mm 
23 
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Wh 


16 
17 
18 


ro H 


O\0 


29 


28F7892 


#SGE-1 
28F 7884-6 
28F7884 -7 
#SD-1-20 
#O8F7892 -14 
28F12208 
#SD-1-126 
28F12211 
28712204 
HSD-1-219 
28F12205 
#SD-1-148 
28F12204-6 
28F12204-7 
28F7883 
#5D- 1-221 
28F12206 
#SD-1-184 
28F1 2204-8 
28F12210 
#SD-1-218 
28F12204-8 
#SD- 1-1 83 
Aen? 1-220 
#SD- -1-181 


Aen. 1 -167 
ÁSD-1-215 
#SD-1-67 
28F12207 
28712209 
#SD-1-56 
IPBY-105 

28F7897 


28F7896 


28F7906 
28F7907 
2877894 
28r7895 


28F7711 
28F7898 
28F6833-18 
28F6840 


28F6842 
28F 6833-14 
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| Co} 


Ce 


- 
nA 


eating System 
Installation-Bulk- 
heads 2.0 to 4.0 
Heëtet 
Filler-Heater Support s 
Filler-Heater Support 
Bracket-Combustion Control 
Air Line 
90P Air Ram Ell Duct Assembly 
90) Air Ram Ell Duct 
| Plate-Re nforcing 
Plate-Reünforcing 
Bracket-Air| Ram 
Air R Bus p Assembly 
‘| Duet-Air| Intake 
Plate-Dupt Reinforcing 
i Piatel-Duct Reinforcing 
Gaskeb-Alr Bcoop 
Air Spoop 
"sf Duct; Assembly 
"er Det, 
Plate, Du t Reinforcing 
Af; Duot| AS embly 
GE Ducti 
pvel Pubt Se 
Afi er _Tob 
Bracket -Forward Duct 
Dupt- Hushrobmed Section Forward 
Dup 1-Porwarí 
Dubt Zocker 
neptipn-Engine Preheater 
Exneupt Lin 


| Clamp-Sxhaust Line 

| Exheu t Dutbet Assembly 
Exhaust Dutlet 

Gasket 

tral Heating System 
I Frnstellation-Bulk-. 
| | head No. 2.00 
i | Fe Forward 

Dupt Assembly-Bulkhead No. 2 

| j Transition ' 

| Dupt-Pr DO 

| Dampe Som Lansition Duct 
| Arh-T Transition Duct Damper 
| Sp tni ansition Duct 
| DSS 
|Knbb-Wrahsition Duct Arm 
| Lopk- rahsition Duct Damper 

Defrobte Tube-Alternate 


I Position (Bombadier 


| 

| Or Co-Pilot) 

r dow Defroster 
Installation 

TM Defroster Tube 

i p Tube-Pilot's 

I 
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INDE 
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SECTION !!—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP 
MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


28P5100-17 
2805142 -202 


AN878-6-52 
AN748-26 
AN844-6D 
28P5166-4D 
AN924 -10D 
AN911-2D 


703-3-6D (Lube No. 


AN913-2D 
2865549 


AN878-6-324 
4N748-26 
2865186 
AN914-1D 
582304 
AN911-1D 
DL1446 


AN822-4D 
M389-Ah-15 
ANO14-1D 
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FIXED EQUIPMENT 


NOMENCLATURE 


Pawe Plan Installation 
Self |Sealirig Fuel Lines 


a) 


H 


Clam 


ST 


Installation 
se 


Se 
SC aq F tting-Special 
ut | 


ip 
(@9) 


er Fuel System 
Installation 


Í 
He 


Filtting-Self Sealing 
Fe eg 
Filtdr-Fluid (@21) 

i Nilpplle 


F oat C amber-Auxiliary 
MR 
Elbow-9 


FORA 


PEEP ERB 


HHH ERES LES ES DO HS 


PROPERTY CLASSIFICATION 
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ARMY | BRITISH 
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SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


MAJOR ASSEMBLY 
ee 
PART NUMBER 
A 28F2016-302 
| B) 28F2016-303 
28F2021-70 
2871460-8 


Í | 28F1461 
| a .88-T-3305 
28F2021-7 
I i28F2021- 11 
| |28F2021-12 
28F2021-13 
AN818-3D 
| {ANS15-3D 
¡ANS24-3D 
AN818-3D 
28F2016-186 
(a) 28F2016-188 
| 28F2016-187 
NAF310503-3 
AN832-3D 
NAF213830-3D 
AN832- 3D 
NAF213830- 3D 
P2016-199 
72016- 197 
28F2016-198 
AN832-3D 
NAF-213830-3D 
AN832-3D 
P213830-3D 
ANS32-3D 
213830-3D 


Kë 
bys 


a St 


o " — Y 
CO On td tir à 
bj 


' 
' 


et 


KH 
etg 
PENE 


Drena f 
{D ip yer fe 
WE M 


nede 
de 


Do rg 
rn 


2éP2016- 27 
28F2016-37 
AN832-3D 

A) NAF213830-3D 
AN832-3D 

B) NAF213830-3D 
28F2016-132 

i S8F2016- 131, 

(A) 28F2016-133 


| |(A) PBY-5A Alrplane 


(B) PBY-5A Airplane 


PBY-6A Airplane 


Pubp- 


res 
ubg A 


i 
| 

| | e a 
| 


ube 


out 1 


ee-Co 

uti-Co 
ube-Piito 
ub -P rospu 
Tube Stat 
Cap-Te -C 
Coupii 2 
NusLCouplk 
| Coublihg | 
i NuthCobpli 


Tubs - 
Pubb-Si i 
SE 
Tut Cope 
line 
SE 
oubling 
Nut 
rommet-E 
Grommep-E 
uDb-Stat 
ZE -Press 
-Statt 
e ling | 
YutkCoupl 
Ki ling B 
= Co 108 


| 
s up to and Ll 
s ser 1 
s Serial 


| 


o.| 46 


o. 46 


| 


PITOT-STATIC 


Tubb- Ee 


Coupling 


LINES 


ne Installation 
Lin 


es Installation 
cic] Tubes Installation 
-Assembly-Pitot- 


Static Tube 
ocket! Pitot-Static Tube 
| SS 


vabic Tube 
sembly 
embly 
sembly 


ube-Asset bly 


ed 
Le] 


oupli g 


eptor 
pling 
-Pressure Line 
ure Line 


ine 
bupl ing 


ing-Bullhead 
23 Bulkhesd 


ng 


në 


astic 
astic 
o Line 


urp Line 
Lo fans 


ng 


uding Serial No. 46624 


25| and 46627 to 46638 
39! aná on. 


S 
| 
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MAJOR ASSEMBLY 


a AN832-3D 
NAF213830-3D 
24-3D 

o AN832-3D 

B) NAF213830-3D 

A) AN816-3D 

A) AN826-3D 

28F2016-45 

28F3016-25 

A) 28F2016-35 

A) AN82À-3D 

(B) ANS24-3D 

28F2016-189 

28F2016-191 

(A) 28F2016-190 

A) AN824-3D 

A) NAF310503-3D 
B` AN824-3D 

o NAF- -310503- 3D 


Gwol 


.j 28F2016-34 
| ANB2h.3D 

A) 28F6282-19 

AN834-3D 

| AN820-3D 

| 28F3100-3 

| 28F6282-11 

` 28F6282-12 

| 28F6282-13 

1 AN821-3D 

| 28F3100-5 

) 28F6282-10 

i 

( 


) 28F6282-7 
28F6282-8 
28F6282-9 
28F3100-5 
¿£x82%-3D 

| 28F6282-6 
4) 28F3100-3 
28F3100-5 
28F12001-20 
ANS24-3D 
28712001 -18 
j ANB24-3D 


NO 


+ 
D 


) PBY- 5A Airplane! 
B) PBY-5A Airplane 


PBY-ÓA Airplane: 
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FIG. 
NO. 


PREPARA 
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INDEX 
NO. 


EE 


Omxnmo 


MAJOR ASSEMBLY 


28F12001-19 
ANS24-3D 
28F12001-17 
ANS24-3D 
28F12001-16 
ANS2%-3D 
28F12001-15 
ANS24-3D 
ANS22-3D 
AN856-3D | 
1? 
AN815-3D 
in LA 3D 
28F2016-122 
28F2016-120 

A) 28F2016-121 
A) AN824-3D 

B) AN824-3D 

A) 28F2016-172 
B) 28F2016-210 
HA8222 

(B) AN824-3D 
i AN816-3D 
i AN822-3D 


— 


tU UJ tJ UJ tU UD CU D DJ C3 


Oa 


(B) PBY-5A Airplanes 
PBY-6A Airplanss T 

| 

| 
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SECTION l— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


[. GROUP r mr PROPERTY CLASSIFICATION | 


! 
H 
| 


| (A) PBY-SA Airplanes iB 


la Seri 


ENNCCIT [va [a [+] s]s 


| 
x 
i 
| l 
x 
x 


| 
| 
bod 
to an 


FIXED EQUIPMZN? 


PITOT-STAT O 
NOMENCLATURE 

ube-Sttatiic Line 
Coupli gee 

ubi P cure Line 
Coupl i ad ee 
Tube Sete Tine 
Cou lins-Tee 
pul -Static ine 
Coupling [Fee 

lbbw i H 

dose | 
nipple g-Tee 

lei 


ON Line 


Pub Statte ine 
Pub a atic Line 
Ceci? g-Tee 
Cou 


rik Z- hee 
Tube 


ube Sie 
osea e (2 33) 
Nipble 

pu | | 
| | 


ug 466 


| 
| 


RESTRICTED 


| 
including Serial 


No. 


46624 


25| and 46627 to 46638 
ü 46639 and on. 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 


UNITS 


NWFPWEFWNWPHPPPNN0EHHHPWHEHHH 


1 


BRITISH 


RESTRICTED 
AN 01 -5M-4 
SECTION II—— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIXED EQUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 
MAJOR ASSEMBLY aa VACUUM SYSTEM 
PART NUMBER i BRITISH 
(a) 28P5100-15 
B) 28P5100-20 5 
28P10012-L y 011 Separator 
! Imstallation L.H. 
c | 28P10012-R 1 Pump! anf Oil Separator 
i Hr x 4 | Installation R.H. 
{129| 1 28-0-5032 | Mm Pump Relief 1 
| | | | | Valve 
129 | 2 | 3P-207-JA | Vabuun P (@15) 1 | 
| | | | (ie Figure | 
129| 3 | | 3v-216 RETE Vbi (915) 1 | 
| AE E | (See Figure 
129| à | 28710087 Nipple-s ecisl Suction Relief 1 
! i L P | Valve 
1291 5 (0) 28P10012-11 | Tube-L.H. Nacelle 1 
12916 | ta 28P10012-7 | Tupe-R.Hl. Nacelle 1 | 
[1291 5 | | {D} 28P10012-12 De Nacelle d | 
129| 6 i | {D} 28P10012-13 | Tube-R.H. Nacelle 1 | 
129] T | | AN8H2-12D ` I | Elbow | | 1 I 
1291 8 | ANS78-10-14 | |Hope | ! | um ! 
129 | | ANT} |Clàmp| | | 2 
19919. ` | Oil Sepa Sc (e21) 1 
129 f * | ¡Clip! l 
129 i | * i i Bolt | | 1 i i 
129 | | | AN960-AL10 * | iWabhek | | 1 | | 
1129] q911 -205- 14 Iw 1 clip | | | 1 
1129 | | AN3-16A * 0 [mois | | | 1 | 
1229 | | | AN3-318 * | |Bolt| | 1 i 
(1129 | 10-6-10 | * | Spacer 1 i 
129 | : | AN960-AL10 | * Wesnep 2 | 
129 | | | AC372-1032 |* Nut Í 2 
129! 10 | | 28210012-8 | | | Tube | | 1 
129; 11 | | ANSH2-10D | | |Elbou | | 1 
1291 8 | | aN878-10-14 Hose i 1 
1129 | | | AN788-34 C1amp| | KZ 
FECE 1078-12-14 | Hobe | | 1 
129 | | an i | Clamp, | | 2 
1291 13 | | | | Tube | pol 1 
11290; Ha Hope | i [x 
j199| i | | Hope | 1 
129! | Clgmpl | D 
E 29 | . | I [dm 
1129] 12 |: i | Tube | | 1 ! 
112917 | | | Elbow Si | 
m | | 1 | i 
1129] 12 | | | | Hobe | 1 
1129: | ANTES- 38 | i Clamp | 2 
;129| | 28F6002 FN gs! inte lation Ref I 
| H | | | $ 
| MESSI 
| (A) PBY-5A Airplanes up ito bnd| i luBing Serial No. 46638. 
| | (B) PBY-6A Airplanes Å ial No. å 630 and on. 
4 
(C) PBY-5A Airplanes hp [to end) including Serial No. 46638. 
| PBY-6A Airplanes pe lal Nol. 46639 to 46680 inclusive 
| (D) PBY-6A Airplanes 
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RESTRICTED 
AN 01 - 5SM- 4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


i PIXED EQUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG. | INDEX 
NO.| NO. e MAJOR ASSEMBLY VACUUM SYSTEM US. 
PART NUMBER 6 | NOMENCLATURE | | ARMY BRITISH 
(A) 28F5337-0 | Moai? | Installation-Vacuum 
| | | | Link For Mark III 
i L | Auto Pilot 
15 | 28F5337-17 E be-Nacell Lets: F 
1201 16 | | 28F5337-16 | Tube-Necelle RH. | 1 
129| 17 | | NAF213827-12D Coupling 2 
129 NAF213830-12D I Nult 2 
129 NAF213708-12D | Elbow-45 2 
129 NAF213690-12D | | Sibeve | | y 
129| 18 NAF213826-12D | Cohpllin h 
129 | NAF213690-12D | Sleeve | 8 
129 | NAF213830-12D i Nut | m 
129| 10 | | 28F5337-15 | Tube | Lil ba 
>2c| 20 | | 28F5337-11 | Tube | Billy b 
190) 21 28F5 337-13 | i Tube | | p 
i229l 22 | | 28p5337-12 | Tube | T 
ieo| 23 | | 28r1600-2 i | | Brecker | 1 
120! 2% | | AN832-12D : | | Unitoni | 2 
129) i | ANG2h-22D |! iNur | | | 2 | 
129 | i AN819-12D | | Sleeve | h | 
129 i ANE18-12D Nut -Union DT Ti 2 |. | 
129| 25 | | 2875337-8 | |Tube]| | 1 
129| 26 | | 28F5337-9 Tube Cora 1 
129| 27 | | AN5830-4 ch cx Valve 2 
129| i | ANO16-10D | Nipple | 2 | 
|123| i AN819-10D i i Sleeve | | m | 
129; | | AN818-10D | mk | | | B 
129! 23 | | 2875337-10 | Tbe] | | 1 
129| 29 | | 28F5337-11 | | | Tube | 1 
29; 30 | | AN815-10D | EN on! 2 
| AN819-10D | Sleeve | i 4 
| ANG18-10D | [Nuc | | h 
31 28F5337-6 | Tube | | 1 | 
32 | | 28F5337-7 | | Tube | | l | 
33 | | AC811-0T-1OD E En | 2 
| i AN913-4D | |Plhg| | 2 
| ANG19-10D | i Sleeve | | 2 
i , AN818-10D i {Nut | i 12 
po a 28F2016- 302. Bru das Links Installation Ref 
| (c) 28F2016-303 | en Links Installation Ref 
| | 28F12002 | | | xi deg nd Lines 1 
ME | hos Instellation-Pilot' 
| | | “y ¡Instrument Panel 
129 | | 28F77Oh EG Varke cket- Air Filter 1 
1129 | 28712007 | Í O f | Bpke l r Filter 1 
(129; 3% | #F.S.S.C.88-F-1035 | | | air Filter 2 
1291 35 | | ANS19-12 | | |Sipevs | 2 
129| 36 | i 28F12002-6 | | ES i | 1 | 
129; | | AN919-20D | | | |Bubhihg i 
l29| 37 | | ANG56-10 Size A | Hobe | 1 
1129| 38 | | AN823-10D A | Elpow-45 1 
|129| 39 28F12002-7 | Tube | i 
| | | | pol | | 
i H i 
| | | (A) PBY-5A Airplanes hp |to z in > Serial No. 16621. | | 
i 
| (B) PBY-5A Airplanes up to Laa in} luding Serial No. 46624 and 46626. 
| | | (C) PBY-5A Airplanes and 46627 to 36889. 
| PBY-6A Airplanes 45639 and on. 
| 
i 
i 
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Figure 129—(Sheet 1 of 2 Sheeis)-Vacuum System 
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Figure 129—(Sheet 2 of 2 Shecîs)—Vacuum System 
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MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


AN878-12-12 
AN748-38 
28F5337-17 
28F5337-16 
28F12000-6 
28F12000-7 


¡ NAF213826-12D 


NAF213830-12D 
NAF213690-12D 
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FIXED EQUIPMENT 


VACUUM SYSTEM 


Hoge . 
Clamp 
Tu 

Tube- 
Tube 
Tube 


NOMENCLATURE 


bee pliin 
Nuit 
re 
AN5830-6 Check| Vallve 
ANS16-12D Ni S 
AN819-12 a: ev 
AN818-12D Nu 
AN917-6D Tee 
ANO11-6D Nibpl l 
28F12000-8 Tube 
AN832-12D | Uni on-B pan ad 
AN921-12D 
28F12000-13 Te 
28F1600-2 | | Angle 
AN832-12D ! | Unfion Bulkhead 
AN924-12D | | Rut 
28F12000-10 | Tube | 
AN815-12D | di 
28F12000-12 | Tube 
| AN832-12D | Unfoni-Bullich ad 
| AN924-12D > | Nut 
28F12000-11 Tube | 
AN925-12D | Cross; 
| ANS15-12D Unioni 
AN919-19D Reducer 
AN902-12 Gasket | 
AN814-12D | Plug IET eder 
A) 28F2016-302 Yet rin t Lines Installation 
| (B) 28F2016-303 Instrument ines Installation 
28712002 | ES Filter and Lines- 
| | Installation-Pilot! 
| | | Instrument Panel 
2877704 | Sc Ee Filter 
28F12007 | ir Filter 
#F.S.5.C,88-F-1035! | E te r 
ANB22- 12D | 
2EF12002-6 | 
AN919-20D | | |B = d 
AN919-20D i | Re ucer E 
AN856-10 | Hose 
AN823-10D Elpow 45 
28F12002-7 : | | Tube | - 
AN917-6D | Te 
AN912-7D Bubhihg | 
AN912-9D Bushing 
ANS16-10D He 
AN816-12D | | "Kiss? 
AN816-6D CET | 
(A) PBY-5A Airplanes up 3 Bnd| inclu » ng Serial No 46624 
(B) PBY-5A Airplanes Serial| No. pum 46627 and on. 
| 
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FIXED EQUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 
MAJOR ASSEMBLY VACUUM SYSTEM 
.S. .S. 
ERREECHT | PATSH 
AN826-6D Te 1 
AN856-6 2 
28F12002-8 ss@mbly 1 
(A) 28F12001 trême t Lines Pilot's Panel Ref 
75 AN855-8 1. 
76 AN856-8 1 
TT 28F12001-7 1 
` | 25F12005-0 Sudtion Regulating Valve and | 1 
| | | Bracket Assembly 
. | Port Side . | 
51 ZF.8.8.0.88-V-395 || Hr n Regulating Valve 1 
28F12005-6 Bracket au 
hl AN856-6 | Hose 1 
AN917-2D Teé i 
| ANB16-4D | Nipplé 1: 
AN912-1D Bushing i 
AN911-2D Nippl 1 
| 'AN816-6D Nippl 1 
78 AN856-1 Hoge 1 
hl | | ANG56-6 'Hose 1 
| AN816-6D | Nippl 1 
i 79 28F12001-13 Ì rue l 
80 28F12001-14 | Tube | 1 
81 28F12001-8 Tube 1 
28F12006-0 Sugti n Regulating Valve 1 
| and Bracket Assembly| ' 
i ! | Starboard Side 
51 ZF.8.8.C.88-V-395 | Valve-Suction Regulator 1 
| 28F12006-6 Brackgt-Suction Regulator 1 
i ! | Valve 
82 28F12001- 9 Tube 1 
83 AN855-6 | ES e 1 
AN823-8D Elbow 745 1 
41 AN856-6 | [Hose 2 
| AN823-6D [Ello sta 1 | 
AN816-6D Ninp 1 
AN822-3D i [EI 1 
AN824 -3D ited 1 
84 AN855-4 | Ho ql 
4N816-4D n 3 T 
85 28F12001-12 | dE 
86 28F12001-21 | ]1 
AN832-6D i a lon Bulkhead 1 
AN924-6D Nu 1 
AN815-6D, mu ion 1 
87 28F12001-23 1 
88 | ¡28F12001- | mute 1 
: (B) 28F12011-0 Main Vacuum | Lire Installation- 1 | 
| | | Vacuum System È | 
63 | AN378-12-13 E Hose 2 
ANTh8-38 | [clemp-Ho i 
AN928-12D | Eltow 2 
(A) PBY-5A Aivplands erial No. 46624 to 46638 inclusive. 
PBY-6A Airplands Serial No. 44639 to 46680 inclusive. 
(B) PBY-6A Airplands 46681 and jon 
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GROUP FIXED EQUIPMENT 


FIG. | INDEX 


NO.| NO. | S! MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER NOMENCLATURE 
AN841-12D 2 
AN832-12D 2 
ANO24-12D y 
AN902-12 4 
28F12011-6 L.H. l 
| 28712011 -7 R.H. 1 
129 | 89 | 28F12011-8 . 1 
129 | 90 i 28F12011-9 1 
129 | AN832-12D 2 
129 | AN924-12D 2 
129 | 66 AN5830-6 2 
129 | AN816-12D 2 
129 | 91 | AN917-8D 1 
129 AN912-10D 2 
129 AN911-6D 2 
129 ‘AN816-16D 1 
129 | 92 | AN931-16-22 1 | 
129193 | | 28F12011-10 ï | 
129 | 9% | | AN878-16-13 | 1 
129 | ANT18-16 2 
129| 95 | ¡ 28F12011-11 1 | 
129 | 24 | AN833-16D 1 | 
129 | AN960-A2116 3 
129 | ANQ2K-16D 1 
129 | 69 28F12011-12 1 
129 | 70 AN815-16D 1 
129 | 71 | 28F12011-13 ! 1 
129 | 24 | AN832-16D | 1 
129 r AN921 -16D 1 | 
129 | 96 28F12011-14 1 
129 ¡ 91 AN917-8D 1 
129 | AN912-11D 1 ! 
129 | AN912-12D 1 
129 | AN840-8D 1 
129 ¡ ANS16-16D 1 ; 
129 | | AN823-10D : jow | f 1 i | 
129 (A 28F2016-302 Instrument Lines Installation ef | 
1129 B) 28F2016-303 . Instrument Linés Installation Ref | f 
129 lc 28F12002 Air Filtér dnd Lines på | 
| | Installation Pilot!s : 
| | l Instrument Panel L | 
129 | | 12857704 Bracket-Air Filter . 1 
129 | i | 28F12007 Bréckét-Air Filter 1 
h29 | 34 #F.5.8.C.88-F-1035 Aij Filtêr 2 
129 | — AN822-12D Elbow 2 
E 9 | 36 i 28F12002-6 | Tube L 
129 | ANG19-20D . iu ning 1 
29 137 ANG56-10 lHose 1 
29 | 38 AN823-10D [E ses 1 
| | (A) PBY-5A Airplanés up to dnd num ing Serial No. 46624 and) 46626. 
| (B) PBY-5A Airplanes Serial di 46625, 46627 and on. 
| | (C) PBY-5A Airplanês Serial [No] 44624 to 46638 inclusive. i 
PBY-6A Airplanes Serial ¡No. 46639 and on. 
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GROUP FIXED EQUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 


$ 
| FIG. | INDEX een ————— OO 
NO NO. el MAJOR ASSEMBLY ACUUM SY pw Laser. US. ! US 
i| PART NUMBER 12/34/5164] NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
1291 39 28F12002-7 Tube 1 
120 | 40 | AN917-6D Tee 1 ! 
129 ANO12-7D Bubhihg E | 
129 | AN012-9D | | Bushing 1 
129 | | AN816-10D | (Nipple 1 | 
129 AN816-12D | | Nipplb 1 | 
129 | ANB16-6D | | |Nipplê 2 | 
129 AN826-6D | Teẹ | 1 
129] ài | | AN856-6 | | | [Hope hcsêmbly 2 . 
129 | (A) 28F12012 | ee nd Vacuum Lines At Ref 
i i Pilot!s Panel 
129 | 97 28F12012-6 | Di ! 1 
129 | AN822-10D Elbow+90% 1 
129198 | | AN917-hD Tee | d 1 
129 | ANO12-ÀD | | ¡Bushing-Reducer 2 
129 | ANSIG-8D ` Î Nippl | 2 
129| 99 | | 28F12012-7 Tube si 
129 I 28F12009 Suétión egulating Valve and | 1 
: | | | |Bracket Assembly- 
I | | Port Side 
| 28F12009-6 | Bracket 1 | 
|51 | | #F.8.8,C.88-v-395 | |ValveiSuction Regulating |l | 
ài AN856-6 | Hose 1 | 
AN917-2D | Tee | | 1 
| AN911-2D Nipplë | 1 
| AN816-6D Nipplé 1 
| AN816-4D | Nipplé 1 
| | ANO12-1D Bushing 1 ' i | 
| AN623-LD in Le 1 | 
78 | AN856-4 Ho cb 
| 100 | | 28F12012-12 | Tube | 1 
78 AN856-h | |Hose | 1 
| ANG15-4D I | | [Union | 1 : 
| ¡ AN823-1D [En How 45 1 I 
f [51 | | AN856-6 i | ¡Hose 1 | 
E | AN822-6D â M ‘ElYow+90 1 | 
29 | 101; | 28F12012- i Tube d 
29 i | 28F12003 | | Clip ida uction Regulating Valvel 1 | 
| || e | | x Support-Station 1.0. 
pes | 28P12010 | sa an egulating Valve and |1 | 
{| | Bracket Assembly- 
| | i | | | | Starboard Side 
neg | | 28F12010-6 | | [Brack t 1 | ! | 
E29 5: | | #P.S.8.0.88-V-395 | ¡Valve“Suction Regulating |i i 
£29 |102 | | 28F12012-14 Tube e | | 
129 | 81 | |AN856-6 Hode 2 | 
&29 | : | AN823-6D | ElUow4h5 2 I ! 
129 1103 | |28F12012-9 Tube 1 : 
29 |8 | | AN855-4 | E H | 
29 | | AN816-4D | Un on : 1 
Du. EMEN | | | 
| | | | i 1 
| | | (A) PBY-6A Airplanes deg L J 46681 and on | ! 
= å nu | 
|| tt | | | | 
| x | 
| | | 
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- NOMENCLATURE 


mp Hilo pe 


Tube 
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Union Bulkhead 
| Nut , 
ES i 
LA NA 


DECTA:SYRI 
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IH: 


RR AA A FH E E Ei 


BRITISH 


x 
| 
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MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 

130 28F5478-2 
130; 1 28E5436 

130 29E3668-2 
130| 2 6363-2-15 
130 (B) 28E1161h 

| 

1301 3 8200K5 

139 | A12584 

130 | | AN515-8-7 
130 AN365-832 
130 AN520-10-14 
130 | AN345-10 

230 | | Q7102-AL10 
130 i AN935-10 

130 | AN365-1032 
130 | (A) 28E5379 
130 B) 20E11030 
130 A AN3064 -6 
130 | | (A) AN3066- 6 
130 | yB AN3053-6 
130 | (B) AN3054-6 
130 | AN30 054-8 
130j | | AN3066- 8 

130 à | | (B) 28811529 
130 | | AN526-DD1032-8 
130| AC372-D1032 
130} 5 | D1236} 

1351 6 | a. 

130) 3 år 37201032 
130; 7 214248 

1301 8 D12184 

130; | 413516 

130 315418 

130 A14623 

130, i A12493 
| 130] A15274 

1130 | | Al5519 > 
1130 | | A121915 
| 239 i | 415112 
1139 ! A12835 
i130! = 412978 

130; | B14555 

136 | A13513 


i (A) PBY-5A Airplane Ser 


(B) PBY-6A Me SE 
and 63993 to ed 
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ELECTRIC WINDSHIELD WIPER 


[a3] +]5]0] NOMENCLATURE | 


Electbic| Windsnield Wiper 
Installation 
(Complete): 
Box ABsembly-Windshield Wiper 
| [ Control 
BORE ectrit Windshield 
Wiper Control 


Circuit Brehker (e 31) 


Harnebs-Elebtric-Speed : 
Control Box 
ed 

|s switch (e 32 

Name labe. e? 30) 
Screw 

Nu | 

Screw 

Nut 

| Waphep | 

K Spring Look 
| Nu | 

| Idpatifi esos 

id i ation 
stà -Conduit Box 


Nub- ior it Coupling 


| 

| 

| 

| Feprule 

| |yub-Cbndbit Coupling 
| | conneb bto -Conduit Box 


| Nut -Chnduit Coupling 
| Ha nebs- lectric 
Screw 
Nu | 
Motor Elect} ic (@ 30) 
MoportBracket 
Bolt | 


La | 

|Fl Dri ve (@ 30) Shaft 

Cot verte At Bsembly (e 30) 

| Housing hasenbly 
ShhftbWopm Drive 
Be&ring-Bhaft 
Spacer-Bearing 


5 -Bparing 
e Q} 
| Nul “sarina Retainer 


| -Bearing Retainer 
Wheel Wo m 


| 


9| to 46724 inclusive 


ach sel bel tsi. 


| 
i 
BB 
1 No.| 33p60| to 46638 inclusive. 
T NA. | 1663 | 
| 
| 
| 
| | 
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î| GROUP ES 
EE FIXED EQUIPMENT T PROPERTY CLASSIFICATION 
NO. | NO. | S| MAJOR ASSEMBLY ELECTRIC WINDSHIELD WIPER , AW gs de 
E PART NUMBER 1 3|4|5| 6 NOMENCLATURE > NAVY | ARMY BRITISH 
130 A13512 Washer | 1 | I 
130 AN320-DÀ NW | 1 
130 B12496 làtepCrank 1 
130 | A14234 ie 2 
130 D12201 | i | (Cover Hol sing 1 
139 | 412202 | | |Zoke- Scotch 1 
130 I A12206 pod Gasket- i. 1 
130 I A1220} | i Dl9ck[Bed ring 1 
130 A14578 i* i | [Sezew| Y | 
130 | 415502 * | [Screw] 2 | 
130 | I A12199 * iWashe» i 6 
130] 9 314239 Contre? Assêmbly-Push-Pull 1 
130 NE (e 30) TH. | 
130! 10 D14243 Control an -Push-Pull 1 
| | | (e 30) R.H. I 
ee il 313832 rive juni ssembly Window 2 
130] 12 | | Cap- elos re (e 30) 1 | | 
130| 13 | IPinios 1 
130| 14 Housing ssembly 1 
1301 15 Rock | 1 
130| 16 snaft- Window Drive E 
130; 17 Bedring 1 
130| 18 | | |Sesl-Beaning 1 | 
1301 19 | Wagner | 1 , 
1301 20 | iNut-Bgaring Retainer 1 | 
[130 ES [5c vew7Se i | 
i130! 22 | I E ŷ-Wânddw Drive Unit LH. 1% 
130] 23 | | [Spå »-Winddw Drive Unit R.H. |i 
1130; 24 | | [Gegxey ree ing Plate 1 
130| 25 Plato ¡Asgem |ly- Mounting L.H. |l I 
130| 25 po] ¡Plate EECH ly-Mounting R.H. |l | 
1301 27 | | | |Sedl-Window Drive Shaft 1 | 
|130| 2€ pomi | | Arm Agscbly_Dráve 1 | 
1130 29 | | AN960- ClOL . pe | (e doen | 1 ! 
{130| 30 AN365-1032 * | Nod | på | 
(1301 | | B14694 | Blade and Hdlaer Assembly L.H..{l 
|130| 31 | | Blh3ho | Blade Winer l 
130/32 | |A13923 | [Holder Assembly-Blade L.H. |l ! 
GE 33 A12238 i pin- Rétei ner J | 
11301 34 &N960-C6 | Wasne 2 
1130 B14595 | ¡Blade lex] Hdider Assembly R.H. |l 
1130 31 | ;B143k0 i | lBìddedwiyer f : 1 
130/35 | | Al3924 | Holden Adsembily- -Blade R.H. |l ] 
130133 | |A12238 | IPid-Rdtaijner 1 | 
130131 | | AN960-C6 | ache 2 | 
11301 36 | |B13979 | [Rod adsenbly-Tie 1 | | 
| | H | 
i i i 
| | i* Asterisk notes itt 
H 
H 
= 
| ! 
| i 
| | | 
x x | 
| H 
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Figure 130—Electric Windshield Wiper and Windshield Spray 
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M NS d GROUP se ET PME bwn | PROPERTY CLASSIFICATION 
IG. | IN —€——————À— BÓ NO EP] 
I NO.| NO. ci MAJOR ASSEMBLY WINDSHIELD SPRAY FU Us TU 
d PART NUMBER 1 516 NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
130 (A) 28B5262 Spray [Cleandr-Pilot!s Wind- 1 
shiela : 
| : | | Installation â 
| Ë (Complete) 
130 i (B) 28F12110 Spray Cleandr-Pilot's Wind- 1 
| | P4 shield f 
| bod cs de A Installation 
! a (Complete) 
130| 37 2885263 | | wae -Spray-Pilot's Wind- 1 
d shield 
130 | | (A) 28B5262-9 | Basket 2 
130| | (B) 28F12110-9 | Gaske 2 
130 | 2316-12 ! put 2 
130 | | ANO22-4 Elbow 
130 AN818-4D | Nut- -Couplling 2 | 
130 AN819-4D | Si seve-Coupling 2 
130! 38 (A) 28B5265 | Panel Jrisüsniela- Spray- 1 i 
|! I i Pilot!s Control 
130) 38 | | (B) 28r12118 | Panel. 4itnbentela- -Spray- 1 | 
! I i i i | Pilot!s Control f 
130 i (A) AN526-DD832-7 * | | Serew] | 7 | 
19 B) AN526-DD832-24* | Screw 2 | 
130 | (B) Q810M-6-36 * | Space 2 | 
130 | AN365-D832 DNE Nut 9 | 
130 | (B) AN526-DD1032-7* | Screw) | 2 
12 3 i I 02- | Tube, | 
E is i (A SS | | muse | | Xl 
130| 39 | | (B) 28F12110-7 | | | mue | | 1 i 
130| EG | i (B) 28F12110-8 ` | Tube | | 1 | 
1301 ài | | 2 28B5262-6 | Tube | 1 
1301 hi | 28F12110-6 Tube 1 
130! 42 i 225 264 | Bracket - iquid Cup-Spray 1 
e H pou Cleaner 
| | 22B5264-6 | | | | Bracka "E ur "p | 
| | 26p5265-12 i i i | Boder(@ 36) (ØG.0.8.607) Lt 
| 98526 -9 | |: | Nasnen i 
La 35264- 10 1 i I i lg 
! >8B5264-8 | | | koleg iphon 1 
| i G.C.8. 607 : | Qun-Liquid (e 36) si I 
| ! ANQ40-8 | | | | Hamer Looking 1 | | 
| AN350-836 I | à 1 
| | 10-2440-9 Type A i {| E Sien ) i | 
: | B-Fig. 101-BD METE: Bushi ing (@ 9) 1 | 
| I AN526-DD832-7 x | | Screw I | 4 | 
| . AN365-D832 * | | Not | 4 ! 
43 | | DPUCA-2A | i degen (a 9) + | 
Í d 
: (A) PBY-5A Airplanes lup [to bra including serial no. 16603. 
| | (B) PBY-5A Airplanes [serial E d to 46638 inclusive 
| PBY-6A Airplanes serial no. 46639 and on. | | 
i lh 4 | | | | 
| * Asterisk notes atta ing partis. | | 
| 
| 
| | 
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| No. 9207 


GROUP 
MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


28F12050 
28F12056 


28F12058 
AN515-DD10-10 
AN960-A10L 
AN365-D1024 
Q5799-6 
Q5706-K1-5 
Q5746-K1-18 
Q5746-K1-15 
No. 9207 


28F12051 


FIXED EQUIPMENT 


XYGEN EQUIPMENT 
EBEXEREXESED NOMENCLATURE 


10-0 ygen Equipment 
Diluter-Demand Units 

Instailation-Pilot!s and 

Co-Pilot's Unit 


in: talla 


| 
| Bracke t-Support 
ser ew 9 
| Washe y 
EN. ai 
| Ë ap 
Strap 
isti ap! 
Di utdr-De ind Oxygen Unit 
asgl -Furnishing- 
Mechanics Diluter 
Demand Oxygen Unit 
Diluter Demand Oxygen Unit 


Figure 131—Oxygen System (Pilot er Demand) 
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RESTRICTED 
AN Ol -5M-4 


SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP 
MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


28A1009-2 
2895121 


28F5121-9L 
28F5121-9R 
AN526-DD832-7 
AN365-D832 
28F5127-7 
28F5126 
28F5122 
28F5123 
AN515-D8-8 
AN365-D832 
28F5124 
Q5740-8-9 
Q5799-8 
AN515-D8-9 
AN305-D832 
AC225-9 
È; 


1 


I 
w OO COCO I> kH 


f 
oi oo 


UJ 


H OUR O OU 
AO: 


gra 


1 


3-74 


^ 
ANS 


(A) Q7102-AL10 


Bye Q7102-AL10 
AN365-1032 
2845114  — 
0500-B8-16 

(B) Q7102-AL416 
AN320-4 

A) AN3-DDSA 

A) AN3-DDÀA 

A) AC372-D1032 
AN520-D1032-8 


PBY-5A 
46597, 
46614, 


46598, 
46616, 


PBY-5A 


46611, 46613, 


PBY-6A 


Q7007 -AL13- -910 


Airplane D 


Airplane 


FIXED EQUIPMENT 


BOMBS TGI? MARK XV 
ERE 


Bombslight Karl 

i URINE Installation- 
Bomber!s 
iù et 

5 racket 

m SC 

t pa 
sembly 
ssembly 
H 


| 

it 
i: od A 

a 


> 


Pad- 


ort 
ne 


ERR tr 


t-Adjustable 


i 


Dee i 

| | i | | 
D Yo end including Serial No 
146600, 46502, 46606, 


Fange ass 


erilal orb. hehe, 46599 
6615, 16617, 4662% to 46638 
| i 


Airplane ui Ho. 6539 en on. 


E 


NOMENCLATURE 


Installation 


tallation-Bombsight 
allation-Bombsight 
osight Mark XV 


16595 


16505, 16607, 46608, 
6618, bini 16620, 16621, 46622 and 1662 
L 


46601, 46603, 


inclusive 


PROPERTY CLASSIFICATION 
PER ——— 


US. | U.S, 
NAVY | ARMY BRITISH 


UH OD F2 fO DDD ER 2 FI TO EEE EEE EPP EH E TT 


- 


also S Serial N 
A 46612, 


S. 


4660}, 46609, 


| 
i 


d 
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Group Assembly Paris Lisi 


RESTRICTED 
AN Oi-5M-4 


ih 
gn 


1 Installation, Mk. XV-5 


e. 
fa 
xP 


RESHUCIED 
AN Ol -5M-4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


[XED EQUIPMENT (iat PROPERTY CLASSIFICATION 
MAJOR ASSEMBLY BOMBSIGHT MARK XV ev ly 
S. | US, 
PART NUMBER NOMENCLATURE NAVY | ARMY BRITISH 
132 A) AN365-D1032 5 
132 B) AN526-1032-8 1 
132 3 Q7102-AL10 2h | 
132 (B) 4C372-1032 | | 124 
132 | | 28F1200 t| Ashe 1 
132| 10 E 28F1111 | | |CaPriage i 
1321 10 B) 28A10545 Carrihge 1 
132 | Q824-20-10.5 | | BuBhihg 2 
132 | | Q810-6-26 | Bubhihg 2 
132 | Q810-6-9.5 Scho g 4 
132| 1 i 28F1200-2 Shaft J 
132| 12 | | 28F1391 Ar 3 
132 Q614-10-4 | Bubhihg 1 
132 i | AN23-18 Bolt | | 3 
1328 | AN320-3 Nut I 3 
132 | 13 28F120h Link | ` 2 
132 | 14 28F1203 ¡Shoe | | l 
132| 15 | | 28F1203-1 [Shoe | 1 
132 | | Q614-10-2 |Bubhing 2 
132 AN23-10 [Bolt m | 
132 AN320-3 p 4 
132 AN23-19 Bolt 2 I 
132 Q610-6-3 . | Spacer 2 
132 AN320-3 | Nut | 2 | 
132116 | | ANS65-L6r ` | | [Terminal] l ' | 
132 AN23- 12 | | ¡Bolt L | 
1132 Q610-6-16 | iSpacer al | i 
132 AN320-3 Nut n 
132 i | AN316-5R | ¡Nuf-Chec 1 
132 2871394 | ¡Logk Assembly 1 
132 | 17 28r1202 j [Scerew+MK15 Bombsight d i 
|. | [Mount Brake Í 
132 | 18 28671392 ¡Locki ig Cam- MK15 Bombsight| 1 
| | | Mount Brake 
132 | 19 2871393 |P12-MH15 Bombsight Mount |1 
| | hes] [Lock i i 
32|20 | |28r1201 ME [Barrel 1 | 
132 AN960-D1016 | | | Mednes 1 | 
132 | 21 2801066-2 Hand heh i il 
32 | 22 5K-32-5N | [Redep acle-Dummy (895) 1 | 
132 |23 AN23-15 | | Bolt 2 | 
32 | 24 28F1206 PE 2 
n32 |25 | |Q600-B6-8 [Spacey 2 | 
32 | 26 28F5252 NE TI 2 ! 
> i | I i 
Ì B I i i 
: | (A) PBY-5A Airplend ud td era jneludi ing Serial No. 46595,|alsp Serial Nols. 
dä 46597, 46598, 5600, 46602, 46603, 46606, 46607, 46608, 46610, 46612, 
Pod 46611, h6616, 6638, |46619, 4 a 46621, 46622, and h662B. 
| | (B) PBY-5A Airplend seridl No. ls 46546, 16599, 46601, 466b3, hecoul 16600 
Í 46611, 46613, 46615, |46 dë 46624 to 46638 inclusive. | | 
i | PBY-6A i Serigl No. 146039 land on. | 
i | 
| 
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RESTRICTED 
AN 01 -5M-4 
SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP "I XED EQUIPMENT Vins PROPERTY CLASSIFICATION 
MAJOR ASSEMBLY BOMBSIGHT MARK XV alge. | Us 
132 Q7012-AL12-.091 | We i | 2 
132 AN320-3 | fut 2 
132 | AN23-14 1 2 
132 i 28F1206 | Roller | 2 
132| 28 | A-301 | Bushing (@51) 2 
132} | į AN960-10 | |Wephel 2 
132 | ! AN320-3 i | Nut 2 
1321 29 | | #AN8008-F16 | | Mounting Bombsight Anti- 3 
ME | L... Vibration 
132 | AN520-10-6 | | | iBepew| 1 
132 i AN935-10- | | i HARP Sr de 
132| | AN3-4 pol | Bolt 8 
132} | | AN315-3R i |; Nuk 8 
132; 30 | | 2871419 SE Mounting Bombsight Anti- i 
| hd i | Vibration. 
132 | | AN520-10-6 | i [Screw | 3. 
132| | AN935-10 | | | Washer 3 
132| 31 | 2871451 * | i olt-Spepial 4 
132 32 | | SE * | ushihg 3 
132 | | ANG60-10 |*| | | Washer n 
132 | | AN935-10 |l | | Washer 4 
132 i : AN315-3R sl | [Nut | 4 
132| 8 | | 28A5113-6 | | | Pipte 1 
132 | | AN3-7A i i [Bolt]! 2 
132 i ! Q7102-AL10 | | !Washer | 2 | 
113 | AN365-1032 - | | | im | 2 | 
1321 32 | | 2845111 Bae A | Prunniion| 1 r 
132! 34 | | Q690-B8-16 i | | i Spacer E 
132! i | AN320-4 loi + f Nut ab 
1132! 35 | | 28A1009-6 | | Hand Wheel land Rod-Sub-Assembly| 1 | 
132 | ##B.0. 264826 | | Bombsight M Mark XV Installation | 1 
I I H 
| | | CW 
i i | | | | 
NE - AU 
i | * Asterisk notes sia parts). . | | 
l H i 
| Å NUDE | 
| E | | 
H H £ H H 
CIE | | 
| Zz | 
= UN 
E | | "WE | 
I ! | | d | | | 
i i | | Å | 
i i | | | | | i 
å H i i f 
! | "uj | | 
| = | | | 
! | | i 
ú EN B 
H 
i | 
| | 
| | | | 
È || 
| | i 
| 
| 
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RESTRICTED 
AN 01 - 5M- 4 
SECTION H—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


PROPERTY CLASSIFICATION 


GROUP FIXED EQUIPMENT 


FIG. INDEX į UNITS 
| NO. MAJOR ASSEMBLY OMB XOUTPMEI PER | 
PART NUMBER BRITISH 
28A1015-100 t Instlallation-Bomb 1 
28451135 Box i stlalllation-Bomb Release 1 . 
E Arming | 
2SA5143R Bo ip llation-Bomb Release lj 
| | and Arming 
133 23A5140L Box end d ever Assembly L.H. | 1 
133 | | 28A5140R Bok and rever Assembly R.H. | 1 | 
1531 1.9 I | Box Assembly L.H. Í 
133 GR | | 13 Assembly B.H. | 1 
1332 | EN L.H. d | 
| 133 bd hig) ox s R.H. | 1 
+33 | | a g 1 
0865 Lj | | 2 
133 | : 1 
133 | 1 . i 
133 | | AN210-2A | 2 
235 | i | | Bo T 
133) | 1 Í | es $ | 
ESS | | | Spa 1 
11331 — | - | [sp 1 | 
1133 | L í Í í | Nuf 1 
133 | | | | ls 1 | | 
(133) | | MM 1 | 
1133 | i | {i Nut 1 
11331 3 i | Lever Assembly L.H. | 1 i | 
1133| | | | Lever! Assembly R.H. 1 I 
1133 — ‘Bolt | 1 | | 0] 
1133 | | . | Spacer 1 | 
1133 | | Spaceh 1 ! ! 
133| | | AN3 Nut 1 | | 
133, À Q03 Cable Assembly 1 d | 
133 | AN3 | | | | Bolt 1 i 
133) 281 e i | 
{233 AN310-3 | Nut | 1 
p1331 5 | Q6303-BNR -243 | A Cable! E E 1 | 
1153! ' | AN3-26A Eos | Bolt 1 | | 
|133] | | Q7010-AL12-.094 | Washe 2 | 
1133 ! | Q620-D7-34 | | | D 2 i i 
1133: i | 0372-1032 UU j 2 i 
133i 6 | Q811-D7-12 | | i 2.5] | | 
1331 | | Q7010-AL12~.094 | | | i 
11353) 7 | 3c Eq | 1 
1133] 8 [od T 
FE * | | (Bat) | i | 
1133. | AC: lo CAN 4 
11331 9 : | 28F137-10L | | |Brackst_Forward Pulley 1 
1133 | 28F137-10R | | | Brack t-Forward Pulley 1 | 
|133| | AN392-h5 | Pin | i 2 i 
1133) | Q7006-AL11-.030 | Washer m | 
i133 AN23-8 * Bolt MEM 8 
1133 | | AN960-10 * Washer | 8 
1133 i | AN320-3 . * Nut | | 8 
1133 | | AN210-2A Pullley a | | 
1133 Q812-6-17.5 Spacer | 2 
1123 AN3-15 Bolt | | 2 
11331 i | AN960-10 Wa shop y 
1133 | | AN310-3 Nut I "9 | 
1133 | AN155-88 Barrel -Turnbuckle 4 i 
| | T i 
| i Asterisk note arts. | | i 
| | 


RESTRICTED Section ii 
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DETAIL A 


Figure 133—Bomb Equipment installation 
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RESTRICTED 
AN Ol-5M-4 
SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


ES GROUP FIXED EQUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 
pg 
NO. MAJOR ASSEMBLY BOMB EQUIPMENT assy 
PART NUMBER 1 | NOMENCLATURE BRITISH 
229072 2 
| AN520- 8-6 2 
| AN520- 8-8 2 
| | AN935-8 4 | 
13 ME "ANOÓ0- 8 n 
133 | AN355-8 X. | 4 
133 11 | | AN931-11-16 | : 2 
133 1 | 28F6345-6 | Cabl Assembly 1 
133) 13 | | 28F6345-14 | Cable Adsenbly Li | 
133 | (A) 28F6130-5 Hdusing [Installeation-Pilot!s l| 
| | | Emergency Bomb 
I B s Release Pulley and 2 à i 
MEM Handle 
133 | i (A) 28F6130-70R ` | Hqusing |Ingtallation- -Pilot's 1 
| M | | Emergency Bomb 
| | | | | Release Pulley 
l I | and Handle 
133! i 28F6130-18 Hdusing Sub-Assembly L.H. | 1 
133 i | 28F6130-20R Housing Sub-Assembly R.H. | 1 I 
133) 14 | | 28F6129-2 | | Hausi ng L.H. 1 I i 
133] 14 | 28F6129R | Housing R.E, | 1 | 
133 | | 28F612ÔL AN E Brack et -Pulley L.H. |. x 
133 i i 28F6128R | i Ket- Pulley R.H. 1 
133 | | AN515-8-8 | Sd re L.H. | 6 | 
133 i Q7102-AL8 | w Aa L.H. | 12 | | 
133! i | AC372-832 Kap L.H. | 6 | 
133 | | AN515-8-8 | Sgre R.H. | å | 
133| i | Q7102-AL18 | Washer R.H. | 8 
133| | AC372-832 | | Nut R.H. | 4 | 
133 | AN210-2A | | »d1ldy 1 
133) i | AN3-6 | | Bolt | 1 
133) ! ANG60-10 | | | Wdsher 1 
133! | G7102-AL10 | Washer 1 i 
133] | AN310-3 | Nyt l1 73 
133! 15 | | 2871272 | | | Handle 1 
1133) 16 | | 28F1273 CG? | Sdekgt-Handle 1 
i 1335 17 | i Q6303-0NL- 64 3/8 T ae ae en Assembly BH. 1 
133 18 | | Q6303-0NL-68 3/4 | | | Cable Assembly R.H. | 1 | 
133 | AN365-640 | | E Wde pl 
1133 | | AN520-10-10 | * | | Sdre R.H. | 6 i 
1133 ANS20-10-8 | + | | Screw L.E. |- 7 | 
| 133! | | AN520-10-8 *| | i| 8 a R.H. | 2 
i 133; | Q7102-AL10 *| | | Washer L.H. | 14 
| 133] Q7102-AL10 *| | | | Wdsher R.H. | 26 | 
| 133] | AC372-1032 *] | | Nut L.H. | T | 
1133) | 40372-1032 LE | | Nut R.H. | 8 
1133! (B) 28F10041 Beam Asgemyly+Pilotts Instrument Ref 
i [å , i , ! Panel š 
1133] 19| | (B) Q4002-1-2 Bracket-Pilotis Emergency Bomb 2 
i | | {ui Release Pulley 
1133) 20 (B) Q4002-1-1 Braclet-Pilot!s Emergency Bomb 2 
— | | | | Release Pulley 
| 235] (B) AN210-2A P | | 4 
| 133) 15 28F1272 H d 2 | 
1133 16 | | 28F1273 S 2 ! 
| | | 
| | i | (A) PBY-5A Airplane ds o | 
Si 
| (B) PBY-5A E Serial N i 
PBY-6A Airplands Serjel No | 


Asterisk note 


504 | RESTRICTED 


RESTRICTED 
AN 01 -5M-4 
SECTION llI— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP i FIXED EQUIPMENT ans | PROPERTY CLASSIFICATION | 
MAJOR ASSEMBLY - BOMB EQUIPMENT a i 
133 (t Enstallation-Emcrgency | 1 
[Bom Release Pulley 
133 nspallation-Emergency | 1 
Bomb Release Pulley 
[2334 | >u Ms cial 
133 | | Boket R.H. | 1 
{133} AN515-D8-6 * J| [Scpenl | 6 
133 | AN960-D8 i* | | | Wabher T 
133 | | AN305-D882 tal | [mee | | 6 
133 | | AN210-2A i 1 | [Pulley | 1 
133 i (3-6 yo El Bolt | | å I 
1133 AN060-10 | | asi | 1 | 
133! | | AN310-3 | Nub | | 1 
133 (A) 26F1430-L k Installation-Lower 1 
i | Emergency Bomb n 
|| | | i | (‘Release Pulley L.H. i 
133 i | (A) 28F11430-R | | Bracket ara Lover 1 
| bod i ergency Bomb 
i | dd Eege Pulley R.H. ! 
1331 22 | | | | i | Support-Pulley Bracket 2 | 
1331 23 + i | : | Bracket-Bub-Assembly L.H.| 1 | 
1133) 23 | | | i. | [Br R.H. | 1 | | 
1233 i l * | | hod | 
133 E *| | |N h | 
133! i È I J: i 
133 | i | JB 1 | 
133; | i || n 1 | | 
133 | | | 48310-3 Tr | i I 
133! ' | 28F6002 Installa S a Ref 
133. i | (B) 28010060-L Inst te! lation-Controls-Bomb Release 1 
| | Bracket-Lower L.H. 
133 | (8) 28C10060-R | mat lapioh-0| ntrols-Bomb Release | 1 
i | Loge | [Brecket-Lower R.H. | 
1133| 23 | | quoo2-1-1 | | | Bepekpt-Pulley | 1 
1133 | | | AN210-2A | |Pulley | 1 
133] 22 : | 28r5344 | | Clip | | el 
133! | | AN526-DD832-8 | |Scpeu | 4. 
1133 N 203720832 | IN | | | y 
133| 25 | |2 | | Plpte Cable; Splice i 2 
133 | 3 Screw | 6 I 
3| 1| | | Nub | | 6 
133| 24 | | | | jelpi | | 2 | 
133] | | | |serew| | 4 i 
12331 | Na | | | à | 
11331 11 ; | i iGrbmmpt | | 2 
j333 | 26 ` : PS 345-7 | ¡Cable Assembly je d I | 
11331 27 | CH 15 | | Cable on 1 | 
1133| 28 | | 28F1299-1 Caple| Assembly 1 
1331 29 * | 28F1299-25 Bn e 1 
i Pod 
i Pod | : 
| | Í | ; 
i | (A)PBY-5A Airplane| up tol and she) T g Serial No. 46623. | 7 
H i ! I 
| | | (B) PBY-5A Airplanes Serial Nol's.| 46624 to 46638 inclusive. I 
| PBY-6A Airplanes Serial! Nol. 46639 and on. 
| | 
* Asterisk notes! attaching part 
| | 
| 
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RESTRICTED 
AN Ol -5M-4 
SECTION li—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


i| GROUP PIXED EQUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 
EX NH 
y. |El MAJOR ASSEMBLY Eise 
NOMENCLATURE Me M BRITISH 
133 22Q072 
133 AN520- 
133 AN935- | Washer 
133 AN960- Washe} I 
133 AN345-8 Nu 12 | 
n al 2154 a, DA to i Paet 3 
33| 31 Q3112- eda 
133! 32 28F139-L | Brio - buene ni owe 1 
: om elease 
ol Pulley L.H. 
1331 33 28F139-R | | FAR uikhead #4 Lower 1 
I | i + | Bomb Release 
Po ! | | 1 |] Pulley RH. | ` 
13: | : AN3-4A D. i 8 
133 9689067 ; Nut (238) 8 
1 | a | Pulle x 
33 | 2 12-6-9.5 | | Spacer | 
2331 | AN3-13 . | (Botz | | 2 
133| i AN960-10 | Wabhe 2 
133| 34 1008157 ! | Lug-Stathon #4 . m 
1133 ! AN3-# Bolt Í | 4 
[133 | AN960-10 | Washe; i 
33 AN310-3 ME i 
1331 i AN210-1A | Pulley | 
1133) | | Q812-6-16.5 Spacer | | 2 
1233] a HES A 
L$3i i SE Hess | s | 
133! i AN310- ut | 
133; AN155-88 | Bapro -Turnbuckle 2 | 
133; 28F4017-L Bracket Installation-Station #4| 1 
i i | Bomb Release 
| d Puliey L.H 
| 28F4017-R | Bracket Installation-Station EIE | 
i I | | | Bomb Release 
| | 3 Pulley R.H. 
| 28Ph016-L AU jun 
! | 28F4016-R | | RiB l | 
| | AN526-D1032-8 | * 1 | | | 2 
| | AN960-D10 EE. E | 2 | | 
| | AN365-p1032 * j# | | | ! 2 
! 526-DD832-7 *j o: d | 6 | 
i 365-D832 * | | 6 
Am 210-24 | | {Pu i 2 | | 
| i 9012-6-16.5 | | syhcelr | 1 
| AN3- 14 H MN | Boll i 
| AN310-3 | | ! Nut x | 1 
| | 28P1238-2 i | | Hopsibg Assembly Bulkhead e 1 | 
| i ! i RE RM ME ! Upper L.H. | 
11331 36 | | 28F1238-3. | | Hohsing lasslembly-Bulkhead fel 1 | 
| || EN i | | | Upper R.H. | | 
|1331] | | AN392-49 | [Pih ] ï 
1133 | | | AN210-1A | re D | | 
1133 | | Q610-D6-2.5 | i Space! 3 | 
1334 | AN3-17 i Bolt | «| 1 | f 
1133| i. | AN960-10 | | Washer | 1 
1133 | AN310-3 | | [nu | KS 
133| 37 | | 28P036 Bracket - uleyl Bahk-Front Spar Ref I 
| | | | 
| * Asterisk notes attic . | 
| | | H 
| | 
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RESTRICTED 
AN 01 -5M-4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


PROPERTY CLASSIFICATION 
‘MAJOR ASSEMBLY US US | 7 
PART NUMBER ` NAVY | ARMY E TANTA 
28A5152L 1 
28A5152R 1 
Bomb 
133| 38 28A5152-19 i Cai sembly-Arming L.H. | 1 
133 i 2845152-20 ! | | Gal e! ri R.H. 1 
133! 39 | | 28A5152-15 ! | Cable) Asbembly-All Racks 1 
| | |! | | | Release L.H. i 
133 28A5152-16 EH > EC Racks 1 
i Release R.H. 
133| 40 | | 2892077 Fatrlbad| 1 
133 i i AN526-832-18 Screw | 1 
133 | AN526-832-32 Screw 1 
133 | AN365-832 | qub 1 2 ! 
133| 41 28F6346 Pairlead i | 
133 EE Screw 2 
133 AN365-832 Nut 2 
233 i | 28F6335L | eee Travel Reduction 1 
| ij : | | |Installation- 
š | | | | IRelease L.H. 
133} | | 28F6335R | | |cabteltrkvel Reduction qo 
| | | EN | [Installation- 
| pe Hi | Release R.H. 
133| 42 | | 2876341 | |Leyer| 1 
133 | AN4-7 E | Bolt | À 
133 | O i if Wapher 2 
133 | AN320- j Nur KE 
133| 43 | | 2845152-22 EN EN | À 
133 | AN23-8 {Bolt 2 , 
133 | | AN320-3 Nut 2 , 
133 44 | 2805120 Plate; ro lier 1 
133| 45 | | 2845152-24 | ponas embly 1 ! 
133 | el | [Bolt | 3 
AN? - u 
133 | 28P69241, | Bråckbt su m l | 
u e eile 
[233 28P6924R | | pies [mer 2 lí | 
i i | i Pulley R.H. j | 
133146 | | Qkoo2-2-2 | Brackét-Pul ley 1 | 
hi AN210-2A â | ET 1 
133 | | | AN960-A51 Wash 1 
133 87 | | 2845167L Fairlead ¡Assembly Ti.H.. | 
133 | 20A5167R | [Fa rlpad Assembly R.H. |1 
1133 | 12845170 Fairleads pi 
1133 | | | 28A5170-6 | | [B1 GEO 1 | 
1133, i | 2845170-7 I Block-Fairlead 1 i 
1153 | | AN526-DD832-10 | Sepew h | | 
1133 | | | AN960-D8 Weshe 8 
1133 i | AC372-D832 | | Nu 4 
133! 2845167-6 Pld 1 
1133 | | AN526-DD832-9 | 3 
1133 | | AN960-D8 | 6 | 
133 | | | AC372-D832 3 | 
233 | | AN526-DD1032-10 | 3 i 
1133 | AC372-D1032 3 
| | 
Ì 
1 
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AN 01 -5M- 4 
SECTION l— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 
GROUP 


FIXED EQUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 


MAJOR ASSEMBLY BOMB EQUIPMENT 


3 
i 
| 


n 
UJ 
LA 


Pree 
WWW 
Ww LA 


DOP 
LA WW 
Q WW 


4 pa m fo qe) p 
H 


F 
U) UY C9 C9 LJ La) 
WOW WI) 


P 
LAN 
Ww 


AI 


LA 
LA 


L2 
LA 
LA 


W UA U 


U C9 Lau Li UJ 


WIL 19 U CO LA GO La) 
CO GJ Uo LA) CI US CO 
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GOOD 
ww 
WU) 


PE 


parar 
LD Co CO 
¡GULES 


9 CD CO 


508 


59 


51 


Ur 
LA 


m 
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| AN155-88 
| 28A5152-8 


| 2BF6334R 


| * Asterisk notes 


2805122 
28A5152-7 


Q6303 -Q6330-3-NL-36 
AN160-88 
AN155-88 
28A5152-11 


Q6303-8NL-35 3/16 
AN160-88 


06303 -Q6330-3-NL-62 
AN160-8S 
AN155-88 
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fpes | | u 


PROPERTY CLASSIFICATION 
MAJOR ASSEMBLY 
| BRITISH 
28U5062L uppo I 1 
28U5062R ppo 1 
2805058-9 S E Neoprene 1 
AN&ZIIA ^ * t | m 
138 AC915-1 * o Ted 8 
138 | | 96B9076 | *| uk (238) 4 
1381 1 2805065-6 s | 1 
138! 19 28U5065-7 Er cl p | d 1 
133 | 2805058-6 Cuishion- rene  . 2 
138 "| ANX-11A * | Bob t | 2 
138 AC955-1 zl | a H | 
138 | I 9659076 * | Nut te ) 2 | 
1381 20 | | 28050: 58-25 5 Bracel Assembly-Armor Plate L.H.| 1 I 
138| 20 | | 28U5064-2R Brace Assembly-Armor Plate R.H.! 1 
138) | | ANE-164 * = a 3d | 2 
138 9639076 * = 2 d 
138| 21.| | 28U5100-L Su! aa ow L.H. | 1 | 
1381 21 i | 25U5100-R Support - sa R.H. 1 
138 - 2395058-T i | CuShibn-i um Ed 
1138 |o: ANILA * | | Bolt m | 
138 i | boh .* | | Washer 8 
138 | | 3639076 *| | Nut 4 
133| 22 | U5101 | Op. | 2 
138 S. 3A *| | Bolt | 2 
138 ; 3689076 *| | Nut p 2 
138] 25 : | 102 | E: 1 | 
138 | | 2805058-8 | | Cu Sa eoprene Is | | 
1138: | n 11A EA E: 2 ! I 
1138 | | ACQ45-4 * i i Wai hep h | | 
138 9689076 sl [nu | 2 | | 
| i 
| 
d ; 
| 
H 
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$ 
î| GROUP FIXED EOUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION | 
FIG. | INDEX| © UNITS | 
NO.| NO. | E] MAJOR ASSEMBLY WAIST GUN CONTINUOUS FEED MECHANISM Pr s | 
E ranan |1]2]3]4]5]6] E 
139} 2845126 Cohti uobs. Feed Mechanism 1 
| I R Installation-Waist 
- | Gun 
139| 1 # 03-038-076 (re d Unit (@92) 2 
1391 2 # 03-042-399 Support (esp) 2 
139 ANl-12A * |° | Bolt | 4 
139 | Q7102-ALA16 * Washer 8 
139 A0372-428 * Nut | Å 
1391 3 # 03-042-572 Support (@9P) 2 
139 AN4-10A * Bolt 2 
139 | Q7102-AL116 * Vabhe h 
139 AC372-428 * Nut | 2 
139| à # G.M. 749-957 Guide! Assembly (@92) 2 
139| 5 # 03-042-398 adkpt 3 2 
1391 6 # 03-042-397 Bracket (e L.H. 1 
139| 6 # 03-042-630 | Braokp (8 RE. |l | 
139 AN3-7A * Bolt 8 
139 G7102-AL10 * Washe 16 
139 ‘ AC372-1032 * Nut 8 
1391 7 # 03-047-080 Assis Bes tees ia 1 
¿Ha 
139| 7 # 03-047-384 Asis E ed| dott Aerm 1 
i R.H. I | 
139 | x 03-042-705 Tube ss mal H SE L.H. 1 
139 | AN3-4A * Bolt 13 ‘ 
13 | Q7102-AL10 * Washe 2 
139 AC372-1032 * Nut W 3 Í 
139| 8 | if 03-042-701 Tube Assembly (@92) R.H. | 1 | 
139| 9 | | 2845212 (Shia | R.H 1 I 
13 | i AN3-1hA * Bolt | 2 | 
139 AN3 -4A * Bolt | T 
139° Q7102-AL10 * We bnet 2 | 
139 | AC372-1032 * Nut 3 | 
139; 10 | | # 03-042-665 Support te mbly 1035) L.H. 1 | 
1391 10 | | Z 03-042-666 Suppobt lo mbly 1035) R.H. 1 
139 | | AN3-HA * Bolt il y 
139 | Q7102-AL10 * Washe n | | 
1139 | AC372-1032 * Nup | h. | 
113911 # 03-042-400 Chute! Asbem a a L.H. 7 1! | 
139| 11 # 03-042-101 Chute| Assembly HER R.H. |l | 
139! 12 | | # 03-042-350 por Abse 3 — REE 1 | 
139 13 | | 03-042-667 Sub T t 1 | 
139| 1} | | # 03.052.912 | Support Hd i | 
139 AN510-10-10 * | 2 | | 
139 | QT102-AL10 * W 2 | 
i139; AC372-1032 * ib 2 
i139 | | AN510-h16-10 * 1 
i139 | | ANh-5A | * i 1 
1130 | | Q7102-AL116 * 2 
139 | | | AC372-428 * 2 
1139 | i | 22F312 1 . | 
1139 | . | Q5761-K10-5 A 1 | 
139 AN510-10-8 * 2 
13 | AC372-1032 * 2 
139| 15 # 03-042-629 1 
139/16 | | # 03-042-670 1 
| 
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INDEX 


NO. ! MAJOR ASSEMBLY ed TE i 
PART NUMBER — DEE Navy Al me | 
139, # 03-042-673 . 
139 # 03-042-032 
139 ANY -5A * lì 
139 Q7102-AL416 * | js? 
139 | | AN4-5A È * | 11 | 
{ 139! [d | Q7102-AL416 *| | Walsh rj i 12 
139 xcu AC372 128 * | Bolt | I L 
139 19 | | #03-042-690 | Bracket Assembly (@92 L.H. | 1 
139 | | AN510-10-10 *| | screw | | 2 
139 i | QT102-AL10 ace 4 
139 | | AC372-1032 Nut 4 2 
139 19 | | # 93-042-697 | Bracket Assembly (892). R.H. | 1 
139 | | A * a | | B 
13 Q7102-AL10 * | 2 
139 | AC372-1032 | * | > 
139| 20 | | 2845126-6 SA 2 
139 AN510-10-10 *| | Screw | 2 
1139 Q7102-AL10 * | | W Isher | 2 
139 AC372-1032 E Nut | 2 
139 Ld (A) 28A10516L | | Plate I cia 1 
: a od Feed Baffle 
139 | | 28A10516R i | SE o 1 
| E4 | i Feed Baffle 
139| 21 | | 28A10517L | | | Pllate-Belefie 1 
139| 22 | | 28410517R | | | Plete-Baffle 1 
139 i | AN526-1032-6 i | | Screw | 12 
139 | | AC372-1032 MEN: | 12 
| tI rg v d 
l | | | i | 
| E (A) PBY-6A Airplanes eine xj. 466 9 and on. | 
| | | * Asterisk notes lattacHing parta. 
you i| | | | =] 
| | | | | 
i | i | 
H 
EI 
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Figure 139—Continuous Feed Mechanism, Side Gun 
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28A100h-2 
28F3176-20 


28F3176-4 
2873176- 3 
25F3176-2 
penc 
28F3177 
28m1211 
220058 
220057 
28F3178 
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NOMENCLATURE 


| SE 

-Sypporting 

gle-Supporting 

DD T. Bracket 

&ciet4Stowage Latch 

SE owage Latch 
pist wage Latch 

B» ge |Latch 

ring-jatch 

Edok |Ingta letion-Tunnel Gun 
Ld Stowage 


a > d 
IN 


{2 UU tJ ww 


E —— 


E | i Gun Mount 
! | | (See Figure 141) 
Mach hine ¡Gu | Browning M-2-30 
| | Calibre 
ee VIII Rear 
Signt-Mgrk |V Fore Post 
Container -Mark V Ejected Link 
Se Merk I IX Gun Mount 
Container-Mark III-1 Ejector 
Case 
M m mE VII Ammunition 
ditior Box installation- 
Pod Tunnel Gun 
Armunit on Box Sub-Assembly 
Rack |Assembly-l00 Rounds 
| i Ammunition 
saf fety Belt Cable-Tunnel Gun 
Cable Assembly-Safety Belt 
| Cable 
| | Plate -Cable Attaching 
l | Ring-Cable Attaching 
| 
! 
| 
| 
Í 
i 
i 
| 
i 
| 
H 
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Cabie Installation- 
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Figure 146—Tunnei Gun installation 
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| :28A1004-2 


28F1131 


28F5217 
28F1186 


| AN393-19 


2875220 
AN3-14 
Q610-6-6.5 
Q610-6-1h 


| AN310-3 


28P1185 
AK316-5R 
28F1134-5 
Q612-8-38 
28F1134-6 
Q612-8-40 
AN4-16 
AN310-4 
281104 
28F1184 
AN5-12 
AN310-5 
ÀN5-15 
Q614-10-28 
AN310-5 
28F1171 


28F1168 


| AN505-8-4 


28F1173 
28F1181 
AN316-6R 
28F1171-6 
28F1167 
28F1180 
2801066 
28F1169 
28F1181 


| AN316-6R 


28A5123 ` 
2845123-6 


| Q5705-K1-4 
| Q5738-K11 
| Q5799-5 


28B1527 


| 2881067 
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JIN M 
5 | 6 NOMENCLATURE 
Gun Installation 
race Installation-Tunnel 
L Gun Mount 
V-Brace 
Hook-Togele Lock 
Pir 
Handle 
Bolt i 
Sp acer 
Space | 
Nut- Cast e 
Screw-Moja unt Adjusting 
Nut i 
Mount 


Space 
Molunti-V_ii 
Space 


race Sub-Assembly 
race Sub-Assembly 


Bolt | 
S e 


Socket 
Bolt | 
Nut -Castie 
Bolt 


Spacer 
Nut - Castle 
Loek Installation-Tunnel 


j ko 
Socket - Lock 
Screw 

Tube-Gun Mount 

| Screw-Stirrup Fe aid 
Nut j 

tofu -Assembly 

| Scirew-Lock 

| Sleeve-Lock 

H dwheel 
Bushing-Threaded-Lock. 
sepes m Agjustmont 


dyl baten fustelletion- 
| | Tunnel Gun 
Suren-Sul :D-Assembly 
Strep end Buckle 
or Stowage 


i Door 
-funnel; Gun 

| | 
| 
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y| GROUP FIXED EQUIPMENT 


í . PROPERTY CLASSIFICATION 
o ——Ä—Æ———Zvv——————ZZ—Z—ÆZ——Z— UNITS 
| E MAJOR ASSEMBLY R LAT PER de 
2805073 Ari š 1 
Station 5.0 
28U5072-9 | 2 
à 28B5231-19 shion-Special Formed 1 
Neoprene 
2| 3. 28B5671-7 Chlannlel Armor Plate 1 
142 28B5670-9 Spacer -Phenolic 1 
142 28U5073-11 .Spac 2 
142| Y 28B5670-6 Spacer-P = olic 2 
142| 5 28B5671-6 Chia pi Ami or Plate: 1 
1421 6 28B5231-14 Su u frr Formed i 
: Neoprene 
142 28B5670-9 Spac xs lolic 1 
1Ł2] 7 28B5670-7 Spac enlolic 2 
142 28U5073-10 ke) 2 
4 8 #28U5072-8 Armo 2 
142] 9 | 2885231 -20 Edge ar -Special Formed 2 
Neoprene 
142: 10 28U5073-6 Angl 2 
142! 11 | | 28U5073-7 Anlgl 2 
1421 12 | 28u5073-8 gle 4 
142| 13 28B5231-18 el -Special Formed 4 
| Neoprene 
142) 14 28U5073-9 le 4 
142 28U5069-L on 21 latel-Rear Spar 1 
| | | Installation L.H. 
| 142 | 28U5069-R or iwi Rear Spar 1 
| | Installation R.H. 
142| 15 28U5070-8L Armor P Li -Rear Spar L.H. 1 
142] 15 2805070-8R Armor Plate-Rear Spar R.H. 1 
142! 16 28U5069-7L | Angl L.H. | 1 
1421 16 28U5069-7R | Anzi R.H. | 1 
142| 17 2805069-11L k 3 clip | D | 2 
142| 17 | | 28U5069-11R | Clip | | R.H. | 1 
| 142| 18 28B5617L i Clip | L.H. | 1 | 
1421 18 28B5617R i Clip | R.H. | 1 
12) | AN526-DD1032-9 | Screw | 2 
1421 AN365-D1032 | Nut | 2 
142] 19 26U5069-10 Clip ! ¡1 
142 AN3-DD5A Bolt 2 
142 | AN3-DDllA Bolt 1 
142| 19 20U5069-10 Clip H 
142| 20 | | 28B5619-7 | Spacer 1 
142| 21 | | 2885231-18 | Cushion 1 
142] AN3-DD11A | | Bolt | 1 
142 AN3-DD4A Bolt | 3 
142| 22 28B5618-8 Clip | | S 
142! AN526-DD832-8 Screw 4 
142! | | AN365-D832 | | Nut | y 
142| 21 | | 2685231-18 | Cushion 2 
142| 93 | | 28B5618-19 | cito i| 1 
142} oh | | 2885618-10 Clip | | 1 
142; | | AN3-DDEA i | Bolt! C 4 
142; 21 | | 2855231 -18 po She shilon | 1 
142 | 25 I | 28U5069-30 i | 19895) j | 1 l 
142| 26 | | 2805069-12 | Clip 1 i 
146] 27 2885022 Fdirilead 1 
142 AN526-DD1032-10 Sdre . 2 
142 AN365-D1032 Nut 2 
142 AN526-DD1032-12 Sar 1 
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AN526-DD1032-14 
283523 1-17 


23U5070-9L 
28U5070-9R 
2805069-25 
Ea 2h 

8u5069-1h 


er 
28u5069-30 


| AN526-DD1032-10 


AN526-DD1032-20 
Q810-D6-16 
AN365-D1032 
2885619-6 
AN526-DD1032-20 
2885618- 9L 
28B5618-9R 
2835231 -17 
AN526-DD1032-16 
AN526-DD1032- 12 


6-DD1032-10 
231-18 
519-7 
N3-DD1lA 
2805077-L 


28U5077-R 


A 526- -DD1032-10 


oe 11 
ANS26-832-10 
AC372-832 


2535021 


AC372-D1032 
2835271-L 
28B5271-R 
AN526-DD1032-12 
AC372-D1032 
2855077-10L 
2805077-10R 
AN526-DD1032-12 
AC372-D1032 


AN526-DD1032-10 
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Rear Spar 
| Arm nor Plstej-Rear Spar 


i Gun 
i 
Gun 


Asspmbly-Upper 


“ Bracket 


Bracket 
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Figure 142—(Sheet 2 of 2 Sheets)—Armor Plate Installation 
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SECTION ll—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


5 cs 
i FG EE H GROUP FIXED EQUIPMENT T PROPERTY CLASSIFICATION 
NO. | NO, | E| MAJOR ASSEMBLY ARMOR PLATE INSTALLATION en T 
= PART NUMBER 1j2]3[9+[5|6] NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
1. ho oe Reinforcement 1 
142 AN526-1032-10 * Scire 20 
142 AC372-1032 * Nu 20 ! 
1421 41 25B5269-6 Piller loc 1 i 
142 | AN526-1032-22 * | Screw 3 
¡1421 | | A0372-1032 PL | Nut 3 
112 | | 28B5231-13 : | IC saion Neo rene L.H. | 1 Ü 
na i RSI | eee n-Ne prene R.H 2 
142| 42 | | 2835269-7 | Filler Bloc 1 
1h2 | | AN526-1032-22 * | | sore | 3 
142 | 20372- 1032 E | Nuit al ol 3 
142] | i | | Cush: n-jeoprene L.H. | 1 
(142 i | | Cushion-Nleoprene R.H. | 2 | 
(ba 43 | | Clip | | D.H AEL 
1182 hh | | Support -Upr Jer Bracket L.H. H 
142! 44 | i 2855266-6R | Subport Upper Bracket R.H. 1 
142) h5.| | 2885266-TL | | Support Upper Bracket ball |l Í 
e 45 | e a i | Support Upper Bracket RH. SE | 
i i | AN520-D - * Screw | 
1142 i | AC372-D1032 sl (Nut! | 12 | 
142 | AN526-832-10 * Screw | i 1 
142] n Ac3T2- 832 E E: i| | i | 
1421 kE RN 55267 -6L | | Support- oe Outboard i | 
|} LE deu Bracket L.H 
{142 46 | | 2885267-6R Së | Support-Lower Outboard a | | 
! A | bo] : Bracket R.H. | | 
1421-47 | | 2835267 - TE. | | Support Lower L.H. | 1 | | 
152) 47 I i 85267 -TR | | | Subport Lover R.H. 1 | 
[142] | 26-DD1032-10 | * | | Screw 7 | 
122] || * Nut | 7 | 
(os NE | Si | Screw | 1 
Bech Le Fl i*| {Nut | | 1 
(142) 45 ! poa | Retatherl L.H. d 
1421 48 | | GR | R.H.. | 1 I 
142 i {* | | 9 I 
WE) | "asi Nu 9 | 
ma 49 | | Me: ock i | | 
[242] | | | Cui -Neoprene l ! i 
1142) 50 | | bol | | | L.H. i 1 l | 
pide] 50 1 | | iet RH. | 1 | i 
[142 | | å bint Phock-tpper Outboard È | 
PET | | | Gosh pa leoorene bb I 
ii32) i | |R etainer-Up er Outboard L.H. | I | 
i1h2 I ce | Repaihe er-Upber Outboard R.H. | 1 | | | 
1152] 51 | | #2805076- i | PlBte-Armor| i 
¡142 I | AN526-1032-22 * Screw T | 8 i 
1142 | | AC372-1032 * Nut L | 8 : 
142 | | 28U5071-L A or! Platel Installation- -Fuel 1 i 
} | | Sump L.H. 
¡142 | 28U5071-R a or! Pibte Installation-Fuel 1 | | 
i ! | Sump R.H. ! | 
1 | H 
i342! — | | 2885695-16L | a r Plate-Upper- 1 | | 
! | | | i ‘Outboard Station | i 
- | GEO 11,25 LH. | | 
1142 | 28B5695-16R . dl -Armbr Piate-Upper- À | 
i | Outboard Station I , 
| 4.25 R.H. | 
| | 
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AN515-D8-8 
AC372-D832 
28B5695-17L 


28B5695-17R 


AN515-D8-8 
AC372-D832 
28B5695-18L 


28B5695-18R 


AN515-D8-8 
AC372-D832 
28B5695-19L 


28B5695-19R 


AN515-D8-8 
AC372-D832 
28B5695-8L 


28B5695-8R 


AC372-D832 
28B5695-15L 


28B5695-15R 


AN520-10-10 
Q7102-AL10 
AC372-1032 
2835695 -21 


AN515-D8-8 
AC372-D832 
28B5695-22 


AN515-D8-8 
AC372-D832 
28U5071-6L 


2805071-6R 


AN520-10-8 
AC372-1032 
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re 
t 
acket ¿Armor Plate-Upper 
Outboard Stations 
4.625 and 4.75 L.H. 
acket Armor Plate-Upper 
È Outboard Stations 
4.625 and 4.75 R.H. 
re 1 
t : 
acket-Armor Plate-Upper- 
Outboard Station ` 
4.875 L.H. 
acket-Armor Plate-Upper- 
Outboard Station 
4,875 R.H. 
re 
t 
acket- Armor SEN 
Inboard Stations 
4.25 and 4.625 L.H. 
acket mor Plate-Lower 
hoe Stations 
4.25 and 4.625 R.H. 


ipport-Armor Plate-Lower- 
Station 4.375 L.H. 


Support Armor Plate-Lower- 

i Wa 4.375 R.H. 
a 
Se 


Supp Ts Plate-Lower- 
ln 4.50 L.H. 


I t- r Plate-Lower- 
I Station 4.50 R.H. 
* 
SM ol! 
* NU 
| e r Plate-Lower 
Inboard Station - 
i M 
* E ew 
si 
= c m ! Plate-Lower 
i need Station 
* 
a 
Station 4.25 R.H. 
* SE ew 
* 
attac z part 


l 
H 
Set il 
Nut 
Spor rmbr Plate-Lower 
Station 4.25 L.H. 
support - mor Plate-Lower 
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TO fo D 


© © D 


ro 


Hmm 


mm HH HERD 


PER 


PROPERTY CLASSIFICATION 
UNITS 
NAVY ARMY BRITISH 


FIG, 
NO. 


de Jr + 
DN ro 


fH pt pt 
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GROUP 


MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


28U5071-13L 
28U5071-13R 


AN515-D8-8 
AC372-D832 
28U5071-15L 


2805071-15R 
28U5071-16L 
28U5071-16R 


AN520-10-10 
AC372-1032 
28U5071-17L 


28U5071-17R 


28u5071-18L 
2805071-18R 
AN520-10-10 


AC372-1032 
28U5071-19L 


28U5071-19R 


I AN520-10-10 


AC372-1032 
28U5071-14L 


28U5071-14R 


AN505-D8-10 
AN365-D832 
2815071-29 


AN505-10-10 
AC372-1032 
2885696-7 
AN3-DD5A 


* Asterisk notes 


ERERERE 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIXED EQUIPMENT 


ARMOR PLATE INSTALLATION 


END NOMENCLATURE 


Armor Plate-Lower 
Inboard Station 
4.375 L.H. 

Armor Plate-Lower 
Inboard Station 
4.375 R.H. 


Bracket 


Bracket 


maw 
Q 
° 


Armor Plate-Lower 
Forward Station 
4.625: L.H. 


s 


Support Armor Plate-Lower 
Forward Station 
" 4.625 R.H, 
Support-Armor Plate-Lower 
Aft Station 
4.625 L.H. 
Support-Armpr Plate-Lower 
Aft Station 
| 4.625 R.H. 
| Screw 
Nu 1 
Su port- rmor Plate-Lower 
fo Station 
L.H. 
Supp sala SERIA 
Forward Station 
4.75 R.H. 
Support-Armpr Plate-Lower Aft 
Station 4.75 L.H. 
Supp rmbr Plate-Lower Aft 
Station 4.75 R.H. 
Sc 
Nob. 
Supp rmbr Plate-Lower 
a Forward Station : 
ER 875 L.H. 
ge rmpr Plate-Lower 
| di Station 
| | 4.875 R.H. 
| Support -Armpr Plate-Lower Aft 
ped Station 4.875 
Screw 
Nu 
angleLB Ho Armor Plate 
| Supporting L.H. 
Angle-Bottom Armor Plate 
i ii Supporting R.H. 
Screw i 
Nu | 
d to Armor Plate 
I Forward Block 
ew 
omi Armor Plate-Aft 


RESTRICTED ` 


FO D 


H D D 


= 


POD. E H 


PPNN PNR OH HNN H 


U.S. U.S. 
NAVY | ARMY 


PROPERTY CLASSIFICATION 


BRITISH 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


NO: | MAJOR ASSEMBLY ARMOR PLATE INSTALLATION ë ë i [us T us 
past sun [ra ofe] s| o].  wowmguru | NAW agiiv| mme 
142| 61 #28U5067-9 | Armor! Plate-Bottom 2 
142| 62 28U5071-21L Anlgle-Battom Armor-Plate. 1 
; Attaching L.H. 
1421 62 28U5071-21R Anglel-Bottom Armor-Plate x | 
| | Attaching R.H. 
142 | AN3-DDCA * Bolt | 6 
142 | 2805071-28 ` Cie better Armor Plate-Aft 1 
142 | AN3-DD6A * | Bolt 2 
142| 63 | 28U5071-24L I Cl p-Botitom Armor Plate L.H. 1 
1421 63 | 2805071-24R . | C1ip-Botlom Armor Plate R.H. | 1 A 
142 AN3-DI5A | pes Bolt HB 
142| 64 | 28U5071-23L" Clip-Botitom Armor Plate L.H. 2 
14 6 i 28u5071-23R . Clip-Bottom Armor Plate .R.H. 2 
142 | AN3-DD6A NE Bolt 2 
1421 65 | 28U5071-22 o Filler Plate-Bottom Armor Plate| 3 
142| 66 28U5071-9L gle-Silde Armor Plate 1 : 
i š . M Support L.H. 
142| 66 28U5071-9R ` Angle-Side [Armor Plate 1 
| Support R.H. 
142| 59 | 28U5071-20 Cl p- toe mor Plate 1 
142| 67 | | 28U5071-11 f | Clip- sia mor Plate 1 
142 AN3-DD48 * Bollt | f 5 
142| 68 j 28U5071-7L | gle-Side [Armor Plate- t 1 
| i Upper L.H. 
142| 68 | | 28U5071-7R a lesi e |Armor Plate- m 
m | | | Upper . RH: 
112} 69 | | 28u5071-8 | Clip-Side Armor Plate 6 
142| 70 | 28U5071-10 Cllip-Side Alrmor Plate 2 
142 | | AN520-10-10 * Scre 16 
Lhe | | AC372-1032 u* Nuk | | 16 
142! | 28U5071-34 . Clip-Side Armor Plate-Lower 1 i 
| | |Station 4.50 
142| 71 | 28U5071-35 ` I cl p-Side mor Plate 1 
142| T2 | 129805067 -15 Armor| Plate-Side 1 
142; 73 | | #28U5067-16 Armor! Platel-Side 1 | 
142] 74 #28U5092-L | Armor} Pllatej-Side L.H. ch 
1421 74 #28U5092-R | Armor Pllato-Side R.H. | 1 
142) 75 | £28U5091-L Armor! Platel-Side L.H. [l.i 
1421 75 | | #28U5091-R Armor Plate|-Side R.H. 1 
142) 76 #28U5093-6 Arhor| Pllatel-Side ab 
142] 77 #28U5067 -18 Armor Platel-Side 1 
1421 78 | #28U5067-17 Armori Pllate|-Side 1 
142! 79 i #28U5067-14 Armor! Piatel-Bottom 1 
| | 


Asterisk notes 


RESTRICTED ; 537 


` | RESTRICTED 
AN 01 - 5M- 4 
SECTION li—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIG. | INDEX : GROUP TXED_EQ MEN PROPERTY CLASSIFICATION 
NO. | NO. | y MAJOR ASSEMBLY FLARE INSTALLATION-MARK IV US. 
Ë anume ]1]7]3]4]5]6] nomenciaras | Ka 
143) 1 28F5383 Stjowage+Redr-Mark IV Flare- 1 
` Installation 
143 28F5383-6 Stowdge4SuU-Assembly D 
143 28F5383-7 Bracé Assembly 1 
143 ° G5761-K8-2.75 | Wgbbing 1 
143 AN960-AL10 *| | | Washer 2 | 
143 2 - 2875362 | | | Biecket 4 
143 Q5746-K1-18 Stray and End 4 | 
143) 3 Q5706-K1-7 | Siran- ard Buckle DI | 
143 Q5799-6 * | clip Styap |Attaching A 
143 a 28A1006-62 Flard-Mdrk IV4Installation 1 |: 
143 B) 28410700 Plar -Mark IV4Solenoid Release- 1 
| | i | Installation 

143 4 | (A 28A1006-4 | cdoìd Assembly L.H. 1 
143) 5 (A) 28A1006-5 | Cable Assembly R.H. | 1 
143 A) 28A1006-2 Casing i L.H. | 1 
143 A) 28A1006-3 Casing R.H. | 1 
143 | (A) 2841006-6 Cabl L.H. | 1 
143 | A) 28A1006-7 Cabl R.H. | 1 
143 6 | (A) #B.0. 120457 | Handle-Wlanpe Release 1 
143) 7 A) 287078 | B acket Ha dle EA 
143 | (A) AN3-4A * Bdlt 8 
143 A) AN960-10 . * W shez | 8 
183 ta) AN365-1032 | * Nut | | | 8 | 
143 8 | | la) 28F079 BracltetPulleys i 
143| A) AN526DD832-6 | *| | sdre | 14 
143; | A) AN365-D832. si | Nut | 14 
143 9 | (A) AN210-2A | PULL y (sp cial Light Duty) 2 
1431 10 A) AN3-7 {*| | Bdlt | 2 
143 A) AN310-3 si Nt | | 2 | 
143 i (A) AN316-4R * Nut | | 2 
143 A) AN8004 | Cap | | 2 
143) ii A) 28A1006-65 | | G idd Bloc 2 
143 1 A) 28F1172 | | Guard Adse bly L.H. | 1 
143) 1 | | JA 28F1172-1 | | Guard Agsenbly RH. | 1 | 
143 | | fa) AN8001 Lou | Cap | | 2 i 
143 14 | A) AN8005 i i | Stop, 2 | 
143 151 A) AN316R palo] ats l | 2 e 3 
143). 16 | A) 22F1653 | | Byecket4Clip Qa}: 
1153 27 | (A AN155-85 *| | T Barrel 2 | 
{ 143) 28 A) AN160-88 ¡| | TyrnBuckle Fork EN 2 I 
rasx 19 (A) 28A1006-19 | | | F Sa CHutd-Mark IV-Sub- Ref ! 
| i | i | Assembly 
143 19] | (B) 28410701 | | | b Chutg-Mark IV-Assembly Ref 

Mi | | | | | | 
| I | | (A) PBY-5A Airplane jj al No] 33960 and on. | 
H ! í i è i 
(B) PBY-6A Airplane jer al d 46639 and. on. | | 
i i | 
EN | ET I | 
| i * Asterisk notes jat scing parts. | 
| | 
| | 
i 
| | 
| | 


538 ' a : RESTRICTED 


RESTRICTED 
AN DI-5M4 


ey 


Group Assembly Pari 


RIN oe /X 


a 


DETAIL E 


10 


DETAIL B 


DETAIL € 


DETAIL D 


Figure 143—Flare Installation, Mark IV 
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FIG, 
NO. 


144 
144 


144 
144 


INDEX 
NO. 


WN Pb 


OMXANDOA 


SECTION II-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


MAJOR ASSEMBLY 


RESTRICTED 


AN 01 -5M-4 


PER 


GROUP FIXED EQUTPMENT uus | PROPERTY CLASSIFICATION 


H À Å ON D Å 
am nummer — |! e[afafsjol nome | 
e 28A1006-62 Fllard-Mgrk [IV{Installation 
B) 28A10700 Flard-Mdrk |IV4Solenoid Release 
| Installation 
(B) 28A10702-L Suppdrt4Solenoid Release 
Forward L.H. 
(B) 28A10702-R Sdppdrt4Solenoid Release 
Forward R.H. 
2 28A10699 Suppdrt4Sollenoid Release Aft 
B) No. 130 | sdleroid (G.A. Starbird-Electro 
Mechanical Products 
| | Los Angeles, Calif.) 
B) AN73-3 *| Bolt 
B) AN960A10 * Washer . 
B) AN161-16RL * Turnbuckle 
us AN315-D3R * Nut 
393-11 * Pin | 
(A) 28A1006-19 pla å CHutá-Mark IV-Sub- 
E Assembly 
(B) 28A10701 i Flaré Chutg-Mark IV-Assembly 
28F1120 L ven Assembly 
(A) 28F1156 | spri g 
28F1157 Clip 
AN502-10-8 * Sare : 
28F1119 I Channel 
AN394-57 ' * Pin | 
AN960-316 x iashgr 
28F1098 Base 
AN3-5A * | Bolt | ; 
G610-6-9 ka Bushing 
28F1564-2 bod S Boge 
AN3-7A ` * | Balt 
Q610-6-14 * | Bushing 
28F1564-3 pol | Spacer 
23F1099 EW Handle 
AN393-39 *| | | Hinge Pin à 
28F1095 | Í Door 
AN393-15 *| Pin | 
287112 | Link 
AN394-11 * | Pin 
28F1123 Eyebd1t 
E) 28A1006-17 i Washer 
B) 28A10704 Washér 
28F1147 Spring 
28F1349 Washer 
AN316D5R * Nut 
AN365D521 * Nut 
28F1348 ! Housing 
28F1096 | | Cân Assembly 
(A) PBY-5A Airplane Serial No} 3 960 and on. 
(B) PBY-6A Airplane $erlal|No, 46639 and on. 
* Asterisk notes attaching parts. 


RESTRICTED 


ASSY 


Ref 
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Figure 144—Flare Installation Details 


RESTRICTED ` ` 541 


RESTRICTED 
AN Ol -5M-4 
SECTION Ii — GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


rio, ! 
NO. | NO. | E| MAJOR ASSEMBLY FLARE INSTALLATION DETAILS asy [ us. | us. 
E PART NUMBER [2 [3 [4] 5] 6] NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
244 AN520-10-5 * adre 1 
144! 30 2871143 Siet 1 
14] 31 28F1145 t-Hacking 1 
144! 32 | | Q113 | | | Sora 1 
wae} 33 23871152 DES ADEM Stiridg- orque 1 
14%] 34 | | naF210517-208 | | | Screw 1 
1144) 35 | | 28F1344 Œ Arm Assembly, 1 
134| 36 | | AN23-14 A AM NN Holt ` 1 
134 i | AN320-3 LIE | [x jT 
144] 37 AN23-19 * | | C3levils olt L | 
144] | i AN320-3 * | Nut 1 
Isal 38 | | 28008 Safety Tock 1 | 
144] 39 | | 23F1116 | | CateH-Dgor 1 | 
244 | | 28F1298 Pllat 1 ! 
244 | | 28F1158 | E arc i | 
1441 40 | | 28F1194 M Gasket 1 
ME I | | 
ú | | | | 
ae il elle | | | 
Ev | | da | | 
| | | * Asterisk notes attaching parts. 
EDI | | | | | 
6 A bb | | 
| | dä E yd | | | 
| | | Eb 4 | | i | 
| | po | | AN O oe f i 
i'l |! dës | | | | 
i I i 1 ! i 
EN ERE 
1 ! i I : 
| | E i i n i | | | 
|| |. MEME | 
| S |! | | | | 
Ì i i | | i 1 ! 
SE SÉIS dp | 
| | EST | | 
| " | | 
i | | 
| i . 
RE E 
ZEN | x 
ar | | 
oi 
I 


H 


FIG. INDEX | 
NO. | NO. 
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pa = = D + Hs + 1 
+= dr t= E= += 
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TAA UT UT UT 


aede š x 
j E - A SE 
nM ALA ie AJ 
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SECTION II-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


RESTRICTED 


GROUP FIXED EQUIPMENT ens | PROPERTY CLASSIFICATION | 
MAJOR ASSEMBLY SMOKE TANK CONTROLS INSTALLATION ase I us | us | 
PART NUMBER rJ2lsfals] el] NOMENCLATURE NAVY | ARMY BRITISH 
A)-(C) 28A2008-2 Smoóke|Tahk Controls Installation |l 
B)-(C) 2842008-4 Smoke| Tank is rols Installation 1 
E -(D) 2842008-50 Smdke|Tahk Controls Installation 1 
B)-(D) 28A2008-51 Smoke | Tank bon rols Installation p 
(Complete) 
(Cj 28A2008-18 y” COb Bottle Braeket-Support 1 : 
H | Assembly 
2842042 | Angi lc 
28A1075-6 o! 1 
2542043-7 Oz 1 
2GA1020-L | Zed 2 
23A1072 Angie 2 
2341021 Angle 1 
23A1016 Bracket Assembly-Smoke-COs l 
po] Bottle 
AN520-10-8 * | Screw 15 
Q7102-AL10 * Wa cal 30 
AC372-1032 * Nut 15 
AN515-8-8 * Sc ev| h ! 
Q7102-AL8 * [wesho 8 | | | 
AC372-832 * [Nu | 4 | 
(D) 2841016 - Bracket Assémbly-Smoke CO» 1 
++ T Bottle 
AN520-10-8 * Scxew| n | 
Q7102-AL10 * Washer | | 4 | | 
AC372-1032 E [nut | h I 
(A (HB. 0. 199095 | sE i due ment-Smoke.Screen Tank | 1 | | | 
! (C) 2843039 | ke | Tank-Fwd. di 
AN520-10-8 ke | 1 
Q7102-AL10 Wa el 2 
AC372-1032 Nut | 1 
$C) 28A2008-17 Tube | 1 [ 
lD) 28A2008-19 | |a: | | 1 | 
Ac811 -T6CS ! add ! 2 | 
ACS11BT6D | Nu | 2 
AC811-HT6D | [un el 1 | | 
28A1075-7 | o. lej Su po 1 
28A1023 | Bracket Li Smoke Release |l | 7 
| Inboard Pulley | 
AN515-8-8 * Sc 8 : i 
AN365-832 * Nu 8 | 
2542008-15 Clip ; 1 
2341039 ‘Pato Smoke Release Handle- di | 
` | d a asa i 
AN515-6-8 # | | sciew| 3 | 
AC372-632 * | 3 ! 
28A1078 | Release Handle 1 . 
AN520-10-8 * | 2 | 
A) One out of eve 
(B) Three out of e; š | 
C) PBY-5A Airplan g Serial No. 46638 iinclhsivel. i 
D) PBY-GA Airplanp Serial Wo and on. | 
* Asterisk notes attaching/parts ! | 
i 
| 
| 
| 
H 
i 
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RESTRICTED 
AN 01 - 5M- 4 
SECTION II GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


1| GROUP °D EQUIPME PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG. | INDEX| 0! m MAIO 
NOM NO J LL MAJOR ASSEMBLY SMOKE TANK CONTROLS INSTALLATION M | US | us 
E P CLATURE NAVY. | ARMY | BRITISH 
E ART NUMBER MERECES NOMENCLATUR 
i : 
145 AS, .032 Washer x 
1^ AC372-1032 fut 
145 I 11 | (28F1272 | lanBlel-Smoke| Release 1 
Di i |AN365-640 Nut | ER 
145 | 1QS08-DE-1% i | B paper] | A 
145 | 12 | ¡284110% | Brabkok hone ably-Smoke Cable 1 
J i | | Stowage 
has | 13 | 12841022 | Brapke Smoke Release Handle 1 | 
145 iAN515-D8-7 i Screw ü . 13 | | 
ul» | RAT MENA] — 
145 4 | 26A airlen 
145 | 15 | |28A1105 | Anzio nno e Release Cable 1 
| ` ¡ Support 
145 | AN515-D-6-10 | ee | | 2 
1451 _ | |AC372-D632 uid] 2 
145 | 16 ifo. 2842008-10 Tube | | 1 
ins | 17 (D) 2842008-20 ube EM 1 
145 | 18 28A2008-12 Pubs | | 1 I 
145 | |AC811-T6CS 1ebvel | | 6 | 
145 | | iAC611-BT-6D | Nutk | | 6 | 
155 140811 -HT6D | | Union j 3 | 
145 | 19 | 28A2008-11 | hub | 1 
145 AC811-T6CS Slebvel | 1 
145 AC811-BT-6D Nut| | |. | 1 
145., ¡10811 -HT-6D | Union | | 1 
f me | | 10-3221-A-D | pithing Ma 9i 1 | 
| 145 | 20 (A) 2842044 | Tube- Smoke Tank COs 1 i 
|. us 22 (A) 28A1109; | | Hose-SmoMe Tank l 
Dis 22 | 0A) 2881110 . i |  Lug-Smoke Tank 2 
| 145 | ANU-11A * polt pu 2 
| 1145 : ¡QS1O- -8- i: * Spacer i 2 
| 145 | |AN365-42 od uti | 2 f 
| i | 25 | IA) 28A1106 — | Brabicet As ssembly-Smoke Tube 1 
| | ' ' | | Strut 
; | 24 | (4) 28A1029-2 y | | Strut- moke ube 1 | 
I ! | ;2842008- o jt | 1 DH ne i 
È l ¡ANS "i crew | 
| | k | Ber) | 1 | | 
! Ss Was ev i 2 | 
| IAN: Fo Nut | 5 | 
25 | (A) 2841112 | Pin Leed Ta k Strut-Shear 1 i | 
26 y (2841 079 | Pan -SmbXke) Rellease Cable Stowage |l | 
27 12841019 j GE ket Asse bly-Smoke Release 1 | 
i l | _ | | | F | ! Outboard Pulley | 
28 | ‘284102 e SE Release Cable 1 | | 
; i | | i Support i 
ILES | ¡a 810D-6-6 | | spøker | 2 | | 
1245 | AN515-8-8 | crew 6 | | 
i155 | Laag. 832 | ut! | 6 I i 
| | å One out of every four ET nes. | | | 
i l MB) Three out of everyl four Birplanes|. | | 
| ‘(C) PBY-5A Airplanes ub tp ahd including Serial No. 46638 inclusive. i | 
| D) PBY-6A Airplanes Sprifl No. | 46 39| and on. | 
| | | 
| | Asterisk notes att | | 
1 
| I 
| | 
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SECTION iI— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIXED EQUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 


cre srl 
SMOKE TANK CONTROLS INSTALLATION geg 


GROUP 
MAJOR ASSEMBLY 


. | INDEX 
NO. 


PART NUMBER NOMENCLATURE BRITISH 
(A) 28A1027 t Assdmbly-Smoke Release |l 
Bearing Pulley 
AN520-10-10 tew 4 
| 2842008-6 le da -A KEES a 
| 2842008-7 | ee 1 
(LES | i Q5342-3R i CN 2 | 
145 | 31} |AN155-98 Ba m H 
45 | 32 | | (A) 28A2008- -8 Cat Le m emily 1 
145 | 2842008- 9 I o | 1 
145 Q6342-3L | E: d l: 
145 | AN667-3 Fox k a l 
155 | 1Q6345-830 | GE ial! 1 
145 | 33 | | AN8005 ; st Zeit) e Cable 1 | 
145, 34 AN316-4R Nu 2 
145) 35 (A) 2841028 Br ad je mbly-Smoke Release |l 
Front Pulley . i 
1451 36 | ¡6 PT-D Fi 1 
pus | |AN520-10-10 * si si | 4 
145 | 37 | In 2841108 p. SÉ ank Cable Í 
145) 38 | |(A) AN393-9 t He å 1 
145 | Q810-D6-7 a ce 1 
145 | | Q7005-A13- : 064 ¡Space 1 
DAS | Q7009-A13- .0hO ¡Wagner 3 
145 | i AN3-6 * SC | 1 | 
145 AN320-3 * | 2: | 
pis 39 | 1## B.O. 272621 si ke |TarnÌx-MK V-Model 3 1 | 
| | | 
| I | 
| | M | 
| | MM 
SE c i (A) One out of abeti fout airplands. 
B) Three out of every f a Aus ne 
C) PBY-5A Airplangs up to and inclu ing Serial No. 46638| inclusiva. | 
| |(D) PBY-6A Airplanes Ser ¥ [No 1663 and on. | | 
i ! 
| I i | | 
| | i* Asterisk notes att ds parts 4 . f i 
Pr EI | | x | | 
DE | | | 
| | | ú | | 
| ü | | | 
i | : | i 
i | i 
U | | i 
i i | i . " 
= | | 
| | EIE | | 
! i 
DH i i 
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Figure 146—Target Towing Reel Installation 
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SECTION li-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


E 
|r, GROUP RA | PROPERTY CLASSIFICATION | 
FIG. | INDEX| 9j ` UNITS i 
NO: NO. e OR ASSEMBLY ARCE? TOWING REEL Aw I us | Us 
Hi PART NUMBER iva bale |s]e| NOMENCLATURE NAVY | ARMY BRITISH 
146 | | (A) 28A5080 Reel Merk 7 Installation-Target 1 
| Towing 
146! 1 28A5082 ` Strut-Uppe 2 
146) 2 | 2842034 Bdlt Eye 3 2 
146] 3 | 28445084 | wut | 2 
136 à i No. 2 Open Type | Ring4R des ing (99H) 2 
146 | 28F2265 | | Provisidn Hor Towing Equipment | 1 
146 5 2872266 | | | sditley 2 | 
146 AN960-516 | |wdsndr 2 
146 AN935-516 | | Ydshdr | 2 
146 AN315-5R | we 2 
146 6 | 2842037 | stru ntgr 2 | | 
146 | ANK-7A * | Bdlt | ^ 2 
| 1461 i | AN365-428 sl | mk | 2 
1hê 7 2842036 | Strut-Lowe i i 
146 8 28F1168 Sdeket-Tunrnel Gun Lock l 
146 9 | 2842039 | PlugyLogking 1 
146 10i | 2842032 Sheave Ass mbly 1 
146) | | 28A2032-2 | Stlea 1 
146 AN200-K8 | Sech g 1 
146 AN8-17 Bdit| | i i d 
146 AN310-8 mit | | 1 
146 AN23-18A Bdlt| 2 | 
146 Q810-6-20 Spacer | 2 | 
148 AN365- 1032 | | Nut | 2 | 
| 146 11 1 | 2645081 | | Bdsel | | 1 | 
146 12 | xo. 2 Closed Type | RjngjRebaíiing (@94) 2 
146 13| | 2842033 | | Nut | ` a'i | 
246 14 | | 28A5079L i | Chip | 1 
1146 15 28A5079R | clip 1 
146, 16 2845083 | Strut -Réar 2 
| ANh-5A | Bolt | 2 | 
AN365-428 nde | 2 | | 
` | 2842033 | x Nut | | 2 | 
| 146 | | No. 2 Closed Type] zi | RingiReŷai ing 2 
| | | ## NAF67879 | Réel Merk H | | 
E | AN6-204 | * | Bolt; 4 j i 
| AN365-624 sl | mit | x | | 
| | | Q5708-K1-50 i | | Strap and Buckle 1 
| | Q5748-K1-55 | | | Siret | 1 | | 
i (A) 2845080-2 | Reel [Marx Y Installation-Terget 1 
| I i | i | | Towing | 
i 28F2265 | | Poy sión for Towing Equipment | 1 i 
| | 2872266 | | |B ltiEy 2 i 
i | AN960-516 | | | Washer | 2 i 
| AN935-516 pi | Washer | 2 I 
i | AN315-5R | | ale | 2 I 
: i 28A5079-L | Chip} | | 1 i 
|) 28A5079-R | | Ciip! | | I i 
| || | | | 
! 1 A i i H 
| | (A) Use on two of ea¢h tn e Airplanes. | 
| I 1 
Asterisk note x 


RESTRICTED 


AN 01-5M-4 
SECTION H— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 
| t| GROUP 5 : Ŷ I 
NO. | NO. | ¿| MAJOR ASSEMBLY MISCELLANEOUS INSTRUMENT PANEL: «sv [us | US 
: PART NUMBER Casa NOMENCLATURE NAVY | ARMY |© BRITISH 
147 | 28F6002 Fiked|Equiphent Installation Ref 
147 | (A) 28F5010-3 Pahel|Ingtallapion-Bombardier's å 
RM Instrument 
147 | Paneli Asbembly i 
1471 1 | | |Pahel 1 
Me | | i |Shock| Mount (e 39) È 
147 | Screw 4 
147 | Nu | 4 
[147 | 3 f Shock Mopnt (@ 39) 2 
1147 AN515-D6-6 [Sc ew | e 
i AN365-632 | Nu 8 
1147 2375413 Brackét-Card Holder 1. 
1197 4 ! #PSSC 88-H-500 Holder -Cárd 1 
ATI 5 #FSSC GBB C-150 |: |CaPd-Air8peed Correction 1 
19471 a | 102P-2 ShocklMownt|(&e 39) 2 
1147 | Screw! | 8 
147 Nut | | 8 | i 
¡147 | 6 Indicatop-Outside Air l 
i | | [Teuperature 
Pee | | r: -Alrspeed 1 
147] 8 | |. |Altimete 1 | 
14719 | | In Hi te il 
147 | | AN5 * | | Screu] | 2 
147 | | | AN365- D832 * | Nu a | 2 | 
147 (B) 28F10070 | Panel Installa ation-Bombardier's 1 ! i 
Instrument | | i 
| | 28710067 | refer astonis 1 | | | 
10 | 28; 8 j Panel 1 | | 
Da il ANGOOB -D2 š | Shock | Mount 4 | 
| | ANS013-D1 Wash her -Shubbing h | 
i | AC525-D8-18 | {Sc yew| | 2 i 
| | ANSGO-A8 i | [Washer | 2 | | 
| | AN3C5-D836 lol Nu | 2 I | 
12 28710064 | | [Bracket ls 1 I | 
13 | | AN8008-D2 | | Snock|Modnt: ; 1 | ! 
16 FFSSC 88-1-2720. | | Indiogtop-01 tside Air 1 | 
| Temperature: I 
ET 88-1-350 li I 
| 8 ES-A-3H0 — | | it | I | 
Fi ed 88-1-100 d: ul | 
à l | 88-H-500 1 ! | 
ENWAU 88-6-150 hod 1 | 
i jn : C6 * 1 
Å i -DI HE J ! | 
D832 Ix i [Nut 1 | 
ku N17--. 06% * | [Washer -råbbér 2) | 
I -A416 |+ | ]washex | | 2 | 
| -DiR EE NEM 2 | 
| | (A) PBY-SA MO lo lo LI È brus ing Serial No. 46595. | 
! | (B) PBY-5A Airplanes = al | no] sof to 46638 inclusive. i 
' j PBY-6A Airplanés = al ES m- and on. | | 
| | 
| j 
* Asterisk notes|attachin p rth. | 
| | 
| 
|| | | 
| a | 
| | | : 
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AN 01 -5M-4 


SECTION l-— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| 28F5017-4 


i 28F5015 ` 
| 28F5015- — 
28F5016-2 
102P-2 
102P-1 
AN515-D6-6 
AN365-D632 


AN8013-D2 * 
AN365-832 
na 88-H-500 
88-C-150 i 
:88-A-340 
88-1-350 
88-1-2720 


# > 88-0-573 
" Å ”28n10113 
28510060 
28F10052-7 
#essc 88-I-2650 


FPSSC 88-G-855 
FPSSC 88-1-2720 


: (A) PBY-6A Airplanes 


AN515-D8-20 : * 


| 
3 


I poi 
! PBY- plar ; " 46639 and on. 
| | | DA M 
| * Asterisk notes! Lage g part 


tellation-Navigator!s 
instrument 
Asgembly 
IG anell 
Suppopt Ass embly 
Shock|Mobnt|(@ 39 
Shöck|Mount ei a 
Screw 
i Nut 
ES ew 
Washer-Insu, tating 
Nu | 
Holder l_chra 
Card- -Airspe d Correction 
aa -Altimeter 


In ichtor-A rspeed 
| TS A ee Air 
‘Temperature 


| Clock | i 

| Control anel 

| i In: trume t 

| Panel} 

tante tor-Engine Cylinder- 
| i Temperature 

Gake- Qil Pressure 

peace -011 Temperature 


i 
| 
i ! 
| 


installation-APU 
Panel Assembly-APU 
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TU 
PP äm PPPPPWOWNNOMEHHH ES 


| 


i 
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i 


EF 


PROPERTY CLASSIFICATION 


BRITISH 


Group Assembiy Parr 
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Figure 147—A.P.U., Bomber's and Navigator's instrument Panels 
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SECTION H—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


å OUP E 
(PARE CRE GROU PTXED EQUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 
NO NO. * MAJOR ASSEMBLY D t STRUMEN PANEL PBY-5A US. US. 
ugaang [rela e Reen NAVY | ARMY | BRITISH 
148 2876002 Fupnishimgs|Instellation ef 
148 (A) 28F6256-100 Pilot|s Instru RESSE: 1 
nsta ation 
148 (B) 28F6256-101 Pilot|s Md EA 1 
nstallation e| 
1148 1 2886678-0 | Bee am ASS mb un FU Panel |1 
! uppor 
i148 | 2 | | 150-P-6M i | snd ck] i (@ 39) + | + 
148 | AN515-D832-7 iScrew| | 16 | | | 
148 | AN365-D832 ¡Nu 16: | | 
148 | 3 28P3096-6 | |chânnel-$upport L.H. LT 
143] 4 ¡ 2873096-7 Chánnél - Support R.H. 1 ! | 
148 i ANS -DDhA * Bolt | | 8 | 1 
158 | AN372-D1032 y] Nub | | 8 | 
148 | 2BR55l19-L : Bracket | L.H. |1 
148 | | I 28F5549-R | Bracket | |. R.H. 1 | | 
Ee u i 28F3102-7L E Ead | Ta | | | 
12! | | 28F3102-7R | racket | R.H. f 
143 ii DE | Support blAssembly-Gyro x Y I | | | 
14817 | | (A) 28F5358-2L | Brack t .H. i 
[148 | | | 2 28F5358-2R ! | | racket R.H. 1 | 
GLT | E 28F5358-3L | Brack t | L.H. |l | 
a MEE a] aa PR | Ea R.H. I | 
14 Š | i nanni 
haelo | | | | Channel | | 1 | | 
148 | i | | {Clip ij | Lab pi 
1148 | 10 | | | | [Clip | R.H. |l 
1118 | | i (Bolt : | š 8 ! i i 
as | NEN | 8| | | | 
(140 : | * ‘Bolt i 
¡148 i*i [rai | | | 12 i 
HEL 11 | | E 08 | | H i i 
145, | Ankle I 11 | i 
EP a i E i | | | 2 | 
i fe | jap | | 2 
| | jAngle| | A | | 
i | Bracket | "E j | | 
A | | Sopewi i 2 i : d i 
* Jt O | | PES | 
| ¡Angle isubporting L.H. 1 | i 
| | ES [Su porting R.H. | 1 | | 
oi Clip 1. 2 S 
| | Bracket L.H. il 
| | |Bejekbe. R.H. |l 
(146! 0-P-6M | | | Shock | Noun sl (e 39) m | 
1148 I i 4N515-D832-7 po | Sopew: S 16 i 
1148 ; | AN365-D832 loi Nut | | 16 | 
i i i H i H 
EN ERE | | 
| | | | (A) PBY-5A Airplanbe bp is Sorisl |NoL 48351 inclusive. | | | 
i i i I 1 i Å i 
Pra | | (B) PBY-5A Airplanes SE Uif to 46623 inclusive | | 
i; $ H i i H 
MEI aH ME | 
| US | | | 
| | | * Asterisk notes š å | i i 
È | | 
| | 
| | 
3 
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| i 
| | 
| 
' I 
! | 
: | 
i 
f 
| 
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i 
i 
| 
re 

Figure 148—Pilot's Instrument Panel Instailation—PBY-5A 
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SECTION II—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIXED EQUIPEMENT 


anel Assembly 
anel Assembly 


Lower R.H. 
e-Reinforcing 

Lower L.H. 
21 28F4026-3 Reinforcing-Upper- 
22 "d 28F3014-5 
23 | 28F5357-8 
24 28F3096-10 
25 28F3096-21 


äh PF PPPHHHE 


Bracket-Shock Mount 
Brackbt-Shock Mount 


26 | 28F3096-47 Brackbt-Shock Mount 
T |! | 28F3014-8 Bracket 
8 | | 28P3096-12 m ckpt-Shock Mount 
29 | | 28F3096-11 | Bracket-Shock Mount 
30 | | 2876249 | Brpckbt-Shock Mount 
31 | a. | | Plåtel 

Screw 

Panel' Ref 


F 
1 
1 
Ji 
l 
2 
z 1 
| - 2 
o / | | | e 
32 | Namevllate i 
33 | | Namenilate al 
3k | | | | Nameplate 1 
35. i | |Nameplate 1 
36 , | | | | Nameplate l | 
37 ; ! | Nameplate 2 
38 | | | Bal ate 2 
39 i | 28% | | | Namep ate 1 
EO ii 28710037 | Namepi ate-Airplane + 
Zi | | 28r6852 | N | SenepLate 1 
32 | 287685 4 | Nenepi ate F I ; 
| (A) 286224-5 meram rime P pes Assembly, Ref 
38 | | 22F381-1 Ta [me atp el i Í 
|| amau Bi f | 
T P I arepke i i 
| | 28E I Nahepl at 1 | | 
bd Nanepfat 1 | 
| | Scher at ` | 1 | 
= 2 
i | ker at l | 
j 29 Ne ep zb 1 
i Or H Nahep 1 
i E Naheplate 1 
i FFSSC 88-C-150 Card- Z= Calibration 2 
! #Fssc 88-C-200 ee ms Correction 2 
i pi ##essc 88-H-500 | Gs -C D 
i155] 2 | 150-P-6M bok Mob t (e 39) 8 
[148 | | | 2873101-6 | Sh im 8 | 
1148 | | AN515-D832-7 32 ; 
1143 | | AN372-D832 32 i 
1148| 46 29F3137 i E | 
1158 Q7006-D12-12.5 2 I 
1148 | | ne -D1032-12 2 
(158; i | (8) 28F7583-0 In Ref 
| | | (A) PBY-5A ERE 
| | | (B) PBY-5A Airplan | 
i 
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RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION II-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| FIG. | INDEX FIXED EOUIPMENT ar PROPERTY CLASSIFICATION 
NO | NO MAJOR ASSEMBLY LLOT:S INSTRUMENT PANEL PBY-5A asy | US | us. 
PART NUMBER [1 [2 [> + s| a| NOMENCLATUAE — | (NAW| ARMY sans 

148 | 43 #FSSC 88-0-150 Cañd-Airdpeed Calibration 2 

LS | 44 #FSSC 88-C-200 Card-(ompass Correction 2 
148 | 45 FFSSO 88-H-500 Hoìde*-Card 4 
146 | 28F6254 Space 2 | 
148 | 46 29F3137 Pláte m 

148 Q7006-D12-12.5 Space 2 | 
148 AN510-D1032-12 Screw 2 | 
148 | 2 | 150-P-6M Shock Mount (e 39) 8 i 
148 28F3101-6 Shim 8 | | 
148 AN515-D832-8 Screw 32 |. d 
148 | AN365-D832 | [Nu 32 | 

148 ES 28Fr6224-5 Instrument Panel Assembly Ref 

148 | (B) 28F7583-0 Instrument Panel Assembly Ref 

148 | 47 #rssc 88-A-340 Altiméter 2 

148 | 48 | #FSSC 88-1-350 Indic&tor-Airspeed 2 

148 | 49 | |FSSO 88-1-2500 - |Teghometer 2 | 

148 | 50 | 0) #FSSC 88-G-700 Gage-Manifold Pressure 2 

148 | | #FSSC 88-G-773 | |Gege-Nenifold Pressure 2 

148 | 51 | FFSSC 88-1-2200 ¡Syñnehronizer 1 

148 | 52 | ZFSSC 88-0-570 Clôck| | 1 

148 | 53 AFSSC 88-1-3280 Indicátos-Turn and Bank 2 

148 | 54 zrssc 88-1-725 Indicator-Rate of Climb 2 

148 | 35 #rssC 88-1-970 Indicato#-Directional Gyro > 

148 | 56 WMK15-5 Indicatov-Pilot's Directional| 1 

148 | 57 Anna 88-G-G20 Gege-Hydreulic Pressure 1 | 

148 | 58 #FSSC 88-1-1350 indicator-Gyro Horizon 1 | 

148 | 59 | ZFSSC 88-1-800 | | md tor. Remote Indicating |2 | 

| [Compass 

148 ¡ 60 | #F88C 88-U-700 inting Unit-Automatic Pilot) 1 I 

148 | 61 FFSSC 88-v-180 Valve Sp ed Control 2 | 

148 I 62 ZFSSC 88-U-110 otro nit-Bank and Climb |1 | 

148 | 63 #7ssc 88-U-165 SE 1 Unit-Directional 1 

148 | 64 #pssc 88-A-210 Adépt r-Proportionel Bank at 

148 | 65 #FSSC_88-G-860 Gage-QilyAutomatic Pilot 1 
1148 | 66 #12179 | Gage-Suction-Automatic 1 
| i [Pilot (e 26) | | 
148 | 67 | HFSSC 88P1056-500 Pulley-Fdllow Up-1 gc ds | | 
148 | 68 | #FSSC 88P1083-30 Pulley-Foóllow Up-2i 2 I ! 

148 (A) 28E5765-8 ‘ Box Asse bly-Lending Gear FI l 

à | Lights | 

148! (B) 28E5765 Box Atsembly-Landing Gear 1 | 
i i | [Lights 
1145 BS 28£5765-9 Bo (g E 1 
naa i B) 28E5765-6 Box (€ 43 1 
LES | | Q3106-D832 Nut Plate m 
Las (A) NAF213019-5 IConnedtor-Condüit 1 
145 i (A) NAF213028-5 Nut -Cdupling J: 

48 iB NAF213019-5 Connedtor-Conduit 2 

h8 B) NAF213028-5 I Nut-Cdupling 2 


erial|No| 48351 inclusive. 

| 48352 to 46623 inclusive. 
48352 to 46587 inclusive. 
46587 to 46623 inclusive. 


(A) PBY-5A Airplan 
c) PBY-5A Airplen 


PBY-5A Airplan 
PBY-5A Airplan 


23 
rí 
Y 
M 
> 
O 
MA 
ty 
O 
oi 
Cn 
Cn 


NO. 


FIG. | INDEX 
NO. 
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SECTION II — GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


148 A) AN3100-14S-5S 

148 A) AN515-4-6 

148 A) Q7102-AL4 

148 A) AN365-440 

188 B) AN3066-6 

148 (B) AN3064-6 

148 | (A) AN3014 

1148 (A AN526-DD832-5 |* 

148 | (A) AN365-D832 * 

1h8 (3) AN3022-3B 

148 B) AN935-6L * 

148 (B) AN515-D632-8 |» 

248 | 71 NAFLOL6-2 

148 i AN515 -D632- 8 * 

148 AN935-6L * 

148 | 72 A2320(W) 

148 AN935-6L 

148 AN515-D632-8 

148 | 73 | A2328(R) 

148 | AN935-6L 

148 i | AN515-D632-8 

148 | 74 NNEO18-230F 

148 | 75 | A) AN3015 

1148 | (A) G5105-D10-8 

1148 4) AN365-D1032 

148 | B) AN3022-2B 

148 i | (B AN935-6L 

148 B) AN515-D632-8 

148 | 76 | B) NAF1056-18 

148 | 77 | B) NAF1056-17 

148 | 78 | | (B) NAF1056-16 

148 | I B) AN3121-2 

148 3) AeTTA(W 

148 | B) A2774(G 

148 i | (3) A2774(R 

148 | | B| AN935-6L 

248 | I 3) AN515D-632-8 

148 | 79 | à) #MK15-5 

148 | C) ZID-l/ARN-1 

nba | | (D) #ID-14/APN-1 

148 | 80 i (C) #CRV24130 

148 | (DI #SA-1/ARN-1 

has | | AN3-DDEA * 

048 | AN372- -D1032 - * 

| | 

A) PBY-5A Alrplanés 

1 B) PBY-5A Airplanes 
C) PBY-5A Airplanes 
e PBY-5A Airplanes 

| | 

| | 

| ! | |* Asterisk notes 
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š 


Washe 

Lightiwhite (@ 42) 
Washer 

"ma 
LightrRe 
Wa hep 


Sere 
Name 
Swit 
Scre 
Nut 

Es 


Li 
Ligh 
Leto | 
Lens 
Lens 


Lens 
Wasn 


p M & 
er si No 
erial ¡No 
erial ¡No 


at aching parts. 


itch-Lånding Gear Lights 


he 
en 


heP-Insulating 


b-Coupling 
ector-Conduit 


Landing Gear Lights 


Assembly 


W 


: (@ 42) 


W 
plat 
ç 


W 


en 


dw 

White 

I 

hit e: le 42 

-Green (e 42 

-Rea | (@ 42) 

nen 

Wi 

cato 

S 
to 


-Pilot!s Directionali 
-Radio Altimeter 
-Radio Altimeter 
titude Limit 
Altitude Limit 


C0 Q0 2 2. E. E2. E. OV OV 2 2 E200 P FE D P F2. DO TO = i= PO D HD ANNAN Ó AO TO PA OSE 


1 ¡No 


1835 
4 us 
B 
| 


48351 inclusive. 

to 46623 inclusive. 
to 46587 inclusive. 
to 46623 inclusive. 


PROPERTY CLASSIFICATION 


us. | US 
NAVY | ARMY BRITISH 
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SECTION II-GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


MAJOR ASSEMBLY 


28F6002 ì 
(A) 28F10040 
| 28F10041 
| | | 
11491 1 28F10039 | Beâm 1 | 
149 28F10042-L | Angle|Aupomatic Pilot Support 1 | ! 
i i j [Attaching L.H. : 
149 28F10042-R Anklel Automatic Pilot Support, 1 
| | | | [Attachin R.H. - 
149| 2 | 204-P-25 Shock|Mount (€ 39 2 | 
149 | A0525-D10-8 | Screw! 8 ! 
[159 | i AN372-D1032 Nut | | 8 | 
149 | | AN23-8 |» |BoÌt-lejis] 4 | 
149 vr * iBolt-0levis D | | 
149 | Q7102-AL10 * | waghe -Ihsu ating 16 I i 
149 i | AN372-1032 * Nut | 8 | 
149 | 2885500 | Hull Cnet Assembly - Ref | 
1491 3 | 28F10043-L Brâcket-Attaching L.H. |I | 
149 | 28F10043-R a: ttáching R.H. |l | 
[149 i (A) 28F10020 Pilot] s Instrument Panel 1 | 
| Installation 
149 i 28510021 | |subpol« | Assêmbly-Automatic Pilot 1 | 
149] 4 : 28F10023L ME | Channé1 | L.H. 1 
14915 | 28F10023R | | (Channel | R.E. |l | | 
149 | 6 | 28F10022L | | Chennol forward ie la | 
149] 7 | 28P10022R | Channel -Forward R.H. 1 
149] 8 28F10024 | Su port -pper-Automatic Piloti 1 
149|9 | | 28710025 iSupport-Lower-Automatic Pilot! 1 
149 AC525-D10-8 | |seciew| 4 | | | 
149 | | AN365-D1032 | ! Nut | | n | i 
39] | | AN960-A10L Í | tas he 1 df | 
1159 | (A) AC525-D10-8 * i See 12 | I 
i159 | AN372-D1032 * | Nut i 12. | | 
eg: | 28F10033 | Aut omatie Pilot Assembly SI i 
10 | | #FSSC 88-u-700 | ¡Mo pie Unit-Automatic Piloti/l: | 
vr : HFSSC 88-U-110 | | [Control Unit-Bank and Climb |l | | 
2 | FSSC 88-U-165 | Control Unit-Directional 1 i 
| | : | | . Gyro I l 
113.1 | ZFSSC 88-A-210 | |JAdâpter-Proportional Bank 1 ! ! | 
i [24 #FSSC 88-P-1056-500 IPulley-Follow Up-Rudder l ! | 
i | 15 i ZPSSC 88-P-1083-30 | Pulle -Fóllow Up-Elevator 2 | I 
- | | | | i M and Aileron i 
n49 | 16 | | #essc 88-v-180 | ¡Valve so ed Control 1 | 
an | AN936-C10 í Wa neb 3 
159 | | AN507-1032-10 ES few 3 | | 
149 | 17 | 31F4116-8 | ¡Plgte 1 | i 
pao | 18 i 3284116-7 | jPlate| 1 | i 
119 | | AN520-DD10-10 | | |Sckew " | | | 
mag | | Q7102-AL1O |  |Washer-Insulating 4 I | | 
i | | | i 
i (A) PBY-5A Airplanës Ser al No; 4 46624 to 46638 inclusive. | v H 
| PBY-6A Airplanes ferial | No! 46639 and on. i | 
| | 
l 
I 
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SECTION li— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


- 
: a z 
E INDEX| ° XED EQUIPMENT un! ` PROPERTY CLASSIFICATION 
NO, | NO. | | MAJOR ASSEMBLY PILOT'S INSTRUMENT PANEL PBY-5A and PBY-6A lav | ys | us. 
armer fr fo fase] mouere EE 
SE #FSSC SE -855 Geke-Dill Pressure 
ANS15-8- * | ScPew | 
149 Q7102-AL8 * la sher-Ihsuleting 
149 | AN365-832 * i Nut 
1119 | | 2835551 | ed 1. na > 
TE So Í SE Asspmbly-Shock Mount 2 | 
149| 20 20F10027 Bracket d 
149 | 21 AN8008-M-8 | | Shock! Mount. i 
i129 AN515-8-8 | Scbew h 
119 Q7102-AL8 | WaBher-Ihsulating m 
119 AN365-832 | Nut h 
145) 22 (A) 28F10029 | Rof- Shock Mbunt 2 
[149 AN a | Washer- -Skup) ing N 
1149 AN372-D42 Nub | 2 
1319 “ 25F10031 Pilots I ist ument Panel Assembly 1 
[249 - 52002 | Panel Sub-Assembly aii 
149; 23 | | 28720035 i. | [Panel 1 
149| eh 28F10026 | | | Brackpt-Shock Mount 2 
e 25 | | a i | | | Nameph Late-Airplane 1 
9 | | Type Z% -3/ | i | ¡Self Tapping Screw (@34) | 5 
149} 26 | | ÆRSSC 88-0-200 Card- ompass Correction 2 
149 27 | | MFSSC 88-H-500 | Holdep-Cprd à 
ES d dä SEH SE | caga- SC CAEN — 
{149 i F -I- Indic! -Airspee 
¡1491 30 | | ZPSSC 88-A-340 | Inüichtob-Altimeter 2 
Ba 31 | | /FSSCO 88-1-1350 Infilchtop- Gyro Horizon 2 
1491 32 | #FSSC 88-1 -970 p tor-Directional Gyro 2 
149] 33 | maa S88-1-800 | Indicator-Remote Compass i 2 
e 34 Joss SC 88-1 -725 | I | Infic tor-Rate of Climb 2 | 
149| 22 ì #FSSC 88-1-3255 | | EIE and Bank 2 
149! 36 ZMK15-5 i | Infio tor-Pilots Directional | 1 ; 
Lug) 37 88-1-2380 | | ¡In tor-Dual Tachometer 1 
ala: 38! | #FSSC a ME NE (espe entrent Pressure 2 
LG! 39 | 798€ -G-92 i i j | Gaze-Suction i 
i149; 4G | | gFSSC 88-G-620 | | | Geke-Hyabeulic Pressure 1 
[140] 41 |'| ssc 88-0-573 | | |Olpex| ` 1 
1149] 42 | | 26510024 | ! a: Apechbly-Lending Gear 1 
I | | | EM i nts 
28810025 | | | i [Be k (Look -040-316) (eri) i 1 | 
! AN931-5-9 ! i ES em "t È i 
| | AN3064-6 | | E A ebtor-Conduit X 
| | AN3066-6 | | | Nu -Cbupling 1 
i | NAF1016-2 Light! Asbembly 1 
| | AN515 -DD6- 8 Screw] 2 
| ARESE 5-6L Washe | 2 | 
i ! ! | Light Waite 1 I 
i | | Waghej 2 | ! 
| | | Sepew| | 2 I 
AN3022- 2B Switch 1 
Gi | | AN935-6L Washer | 2 | 
| | | AN515-DD6-8 spew ! 2 | 
1j NAF1056-18 | LizhtL-Grben sq 
9) 1 | A2TTh(G) Lehs- repn (e 42) 1 I 
1149} 47 | | NAF1056-17 Light-Re 1 I 
¡149 | i | A2774-(R) P ed| (e 42) i I 
| | E | 
| (A) PBY-5A Airplanbs Noi. 456624 to 46638 ESSA | 
| 
| 
| Asterisk notes i 
| | 
| i 
| | 
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GROUP 
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NAF1056-16 
A2774(W) 
AN935-6L 
AN515DD6-8 
#ID-14/APN-1 
#SA-1/ARN-1 
(A) #D413-FI 
204 -P -25M 
AC525-D10-8 
AN372-D1032 
AN6-DD24A 
AN365-D624 
AN8013-D3 
AN960-A10 
Q7007-N-13-.125 
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IXED EQUIPMENT 


4 6 


Wasne 


Switc 


Shock 
Screw 


| 
| 
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| 
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RUMENT PANEL PBY-5A and PBY-6A 
NOMENCLATURE 


LigntkWnite 
Lehs-Whibe (e 42) 


Screw 

Inhic tor-Radio Aitimeter. 
-Altitude Limit 

Indicator-Radio Compass 
Mount (€ 39). 


Nu 
Washer-Shubbing 


. 46639 and on. 
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AN 01 -5M- 4 
SECTION li— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


PROPERTY CLASSIFICATION 


UNITS 


C| MAJOR ASSEMBLY vs ASSY 
PART NUMBER "NOMENCLATURE BRITISH 
28F5004- 66° Instrument Panel j 
i I Installation 
28F5005-64 la nstrument Panel x: 
Assembly 
1150 (B) 28F5005-65 | |mptnberhs nstrument Panel 1 
y | Assembly 
150| 1 e 28F2136-6 | PahelLEn ineer's i 
150 | (B) 26F2136- 70 | | pehe1 En ineer's d 
150! 2 | 28F1029 i |Bushihg 2 ! 
3501-2 | 2861059-2 | | Beard g-Energency Fuel 2 | 
! ump Handle 
150! à | (A) 2875026 | Brackêt-Tachometer m 
i i Mounting 
150 | (B) 28F5026 | | Brackpt -Tachometer 2 
i Mounting 
150 | i AN515-D8-8 | scpew : 8 
150 | | SE | ;Wabhe å 
150 AN365-D832 f | ¿Nut 
150! (A) 28E6051-3 | [Bok Absembly-Switch Panel | 1 
150 la 28E6051-4 | ¡Box Assembly-Switch Panel | 1 
1501 5 28E6102-3 | | |Bok-Switch Panel 1 
1501 6 | 28E5061 |Shtelë-Wire Bearing 1 
1501 7 : 28P5183 Fi ting- Engine Gage 2 I 
150 le, 2 A) 28E6052-4 Switch Panel Assembly 1 | 
150 B) 28E10037 | Switch Panel Assembly 1 
150 | 8 | (A) 20E6053-3 | | | CoverkSwitch Panel È | | 
150! , (B) 28810033 i sil Cover Switch Panel qw 
i50] 9 | 2852068 | shies -Signal Lights 3v] | 
150; 10 | (A) 28E2040 | | | Shi ttêr Assembly-Signal |1 | 
! l f ¡Lights | l i 
150. | (B) 28E10039 | | | [snutter Assembly -Signal d d| I 
i i | | gants | 
150; 11 Í | A 28£2043 -500 ! | | iadol; -Signal Lights E | 
1150 | | i (B) 28E10038 MAU | |Windog- -Signal Lignts 1 | | 
150, | | ANS15-6-13 | | | | iSepew mu. cd | 
Heo | | AN365-632 MEE | |Nup 8 | | | | 
|150! 12 | | 2822071 | 1 Endb-Shuttor 1 | | 
[150 | : Q800D6-7 | | | EX 11 | | 
1150 | 13 | 8363K4 | iswite di Warning 9 | i 
Cu | | Ka | (€ 32) | 
150 | xà | | A2328-2 | | i5ht e (e 42) 1 | ! 
1590 15 ME F NAF1099-25-250| | | I ES heo ostat- Projector Light |1 
[259 | 16 | | (a 8820-K1 | Switch-Float 1 | 
1150 | 16 i (B) AN3027-1B | |Switch-Float È I 
150i 17 | | 2883013 Gubral . 1 j 
150 18 | ¡(A AN3019 Switch-Starter 2 
1150 i | (B) AN3022-7B {Swi tch-Starter 2 
1150 i | (A) 8824K1 | | |Swbtch-Oil Tank 1 
1250 | | (B) AN3023-7B | | | Svirel -011 Tank 1 | | i 
EN ANA A | | 
| | | | (A) PBY-5A Airplanbs p to aná] nbl ing Serial No. 16638. | 
| | | Pod | i 
| | (B) PBY-6A Airplanes na al i 
| j | 
| ú | | 
| | | 
| | 
| | | 


RESTRICTED ` 561 


EEE A AAA AEE 


———— 


REY OE tr ER RTT E PUO EES 
VI 
o 


Ea qur ger qe get 


JE UTIN UI OUI 


000000 


562 


24 


MAJOR ASSEMBLY 


A) AN3016 
AN3022-2B 
AN3016 
AN3022-8B 
AN3028-2 
AN3015 
AN3022-2B 
AN515-8-6 
AN935-8 

A) AN340-8 
B) AN515-6-8 
B) AN515-8-8 
B) AN960-A8L 
B) AN365-832 
28E2100 


28E6054 


| AN515-6-13 


AN365-632 
AN3127-78 

(B) NAF1099-25-250 
#FSSC 88-C-580 ` 
XFSSC 88-I-2720 
#FSSC 88-1-2650 
€8-A-340 
88-1-2137 
88-G-773 
88-G-1020 >= 


#PSSC 
#FSSC 
ESSC 
yc )#FSSC 88-1-2500 
(DSørssc 88-1-2380 


H 
1 


(A) PBY-5A Es pp E 
(B) PBY-6A Airplanbs Berfal 
| | 
(C) PBY-5A Airplanbs pp bo 
| i 
(D) PBY-5A Airplenbs Serial 
PBY-6A Airplanes Serial 
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NOMENCLATURE 


-011 Gage 
-011 Gage 
Suite -011 Dilution 
Switch-011 Dilution 
Guard-Switch 


Swi 
alate 


Switch-Compartment Light 
GE Compartment Light 
i 
Kë 
Feb 
Screw 
Webhe 
Nus [ 
Suppo t Assembly-Signal 
i L Lights 
| Sof kep Assembly-Signal 
i Lights 
Screw! 
Nut 
| Lamp 
Rheostat 
Bae 
In pee, -Outside Air 
Í | Thermometer 
Inficatop-Engine Cylinder 


| i Temperature 
cht ob-Altimeter 


Indi 
Ingicat c-Oil Quantity 
Gag der fold Pressure 
Gake-3 chi ne 
See 
Tn. sto] Dual Tachometer 


= 
o 


"E QUEE" ATE ee 


dla ing Serial No. 15621. 


A beal 
T 


to 46638 inclusive. 
and on. 


andl in nun Serial No. 16638. 
15639 and on. nu 
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SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


(A) PBY-6A Airplanŵs $erlal «| 46639 and on. 


Asterisk notes 


aching p a 


GROUP | FIXED EQUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 
C| MAJOR ASSEMBLY ` NAVI ON EQUIPME TEMO NETS 
il 28F1091-10 38 
1151 oe â $ 1 
151 AC560-A4~ 2 
151 #»ssc 88-B-110 I I š Recording Type 1 
CM O 
1151 | AN365-1 2 : u . 
pe 3 | 28F1389 qua: rus-Recording Type- |1 
Base 
151] 4 Size "0" By 48 In. Châin|(e!72) 1 | 
151 | 28F308% orks Installation-Pílot!s 1 
Enclosure | | 
151] 5 28F3083 i Es Pelor s jun Assembly À 
151| 5 28F3083-1. Pelorús Support Assembly 1 
1511. | | 28P3092-4 Stowage-Pelôrus Non-Recording 1 
Type Base 
1511 6 28F3091 Pouch+Pelorus Stowage 2 
i151! T #8380 88-B-150 Ba$e-Pel rus Non-Recording Type'|2 
1151 8 2357396-2 E ubwage -Mark 20 Pelorus 1 f 
1151 9 . i #FSsc 88-H-175 SAS Dri t Sight-Mark 2C H | 
1151] 10 | | 2877697 [Stowe a fector Plotting Machine 1 
i | | land Case | 
151 | 0 stlap and B ckle 2 
151 | i6 [Strap] | 2 
TS 4 SC 58 i ¡Vegtor Plotting Machine and Case|l 
1151 | 6675 Astrograph installation 1 
| f351| 12 | 6670 ee 1 | 
| J1514 13. | C 88-R-500 ¡Modating |Ring-Astrograph i 
ih | SC 88-A-650 | Astrograph-Nerk 1A 1 
| i 28F10660 Dr £s Jseter|lnytellation- -Type.B-3 1 
I 15 51 | Standpis 1 
f 16 65 EN meter Mounting 1 
| 3 Cap Ajsenblj-Standpipe 1 
| 17 |Pldte| | 1 | | 
| 18 | [Seal NI de | 
| | AngletAttaching 2 
| | ES HEST S | 
I : crew i 
| | wadhel-risulating 1 ! | 
| E [Washer | 1 i 
| | | | Nut TN 1 | | 
|. Lf. Bog CG. | 
le je 4 Soyew 2 | 
| Nut | 2 | 
o - i 
| |Waghey | 2 | 
| |Nu$-Wing| 2 
i | end in|(6 72) (28:10841-8) |? | | 
i ! i | ew 1 
i | [Stowage re 1 | ! 
i g i 
| Es or ou 1 | | 
; M vad ney | | 6 | | 
| * ú Si | 6 i 1 
| I pace ing 1 | ! 
AC525 -D10-32 Sc ll | 2 I i 
| 
| 
| 
| 
H 
l 
i 
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SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIXED EQUIPMENT 


AN372-D1032 
AN227 -22 
| Q7102-AL8 

151 AN36X -B832 u 

151 Q5740-K8-8 i 

151 | | a5799-8 ! | 

151 i | AC525-8-10 Scr e 

151 | | -Q7102-AL8 22 i sulating 

151 AN372-832 m 

151| 23 | | 28710839 po 

151 | AN515-DD8-20 sc a 

151 AN372-D832 

151 pral 10235 el mi Base Assembly 
11511 24 | | 23r106059-6 Ga ting 
| 251 i 28F10641-6 Pin- Smal 
[151 28F10641-7 GER 
Fe 25 | | 102PD-12M S. Mo; pnt (e 39) 

151) 19 | | 98910812 Bolt Speed ial 
tu | | AC525-D10-20 Screw 

151! | | AN372-D1032 | Nub | 

151; i | AN960-D716 | | Washer 

151 | | AW350-B7 | | | Rub -Wing 

151) 26 | FFSSC 88-S-872-27 | Fe ee Type B-3 

151! i 28F10834 | Spacer i 

15 i AN8013-Dl | Washe A 

151; ! | AN515-DDO-2h Screw | 

151| AN372-D832 Ge 

151) 27 28F10833 
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RESTRICTED 
AN 01 -5M-4 
SECTION li—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIG. | INDEX i si FIXED EQUIPMENT amará | PROPERTY CLASSIFICATION 
NO. | NO. | E| MAJOR ASSEMBLY COMPASS INSTALLATIONS A umm gi 
5 — ie Wr BRITISH 
i PART NUMBER ln]>|3|4]s|e| NOMENCLATURE NAVY | ARMY 
152 (A) 28F10050 Mark & Cdnpdss Installation 1 
152 | 1 | FFSSC 88-C-200 ica d-Gompass Correction 1 
152 28F1 M Br ER t Assembly-Upper 1 
152 1 2 25F100h Bracket 1 
152 13 | ANGOOSM-1 | ishdek Mount Y 
O s E ne i 
152 AN305-1032 | I mui | + 
152 | eee [Bracke t dsscmbi -Lower 7 
152 | 5 DITS | ¡Button (@ 50 t | 
15216 | 5171 i | Wagner d 56 8 ! 
152 | 7 | 2540 | Snaps] lida (0 56) m 
152 18 | |; "SSC 38-C-800 i | GE -Mark 8 Compass 1 
15219 Lower Angle-Card Holder 1 
152 | 10 | | SSC 88-H-500 EolGei- dea 1 
152 a 28F5718-LL ` | As rogompess s CHA 1 
| i | x i | | | | Installation L.H. 
a | | | 2375718-4R Astrocompass Support 1 I 
- i i i nstallation Br He 
152 | 11 | | 28685724 | hide; | i 
152 | 12" ' 28F5719-2 su port Assembly 1 | 
152 | 13 | Së , | Base | : 
152 | 14 | 22P5720- brace 
- | 
1152 | 15 | 9675722 | Nut -Specijal 1 
152 | 16 | lZsssC 88-S-1310 | | Stan â ard-Astrocompass 1 
152 AN526-DD1032-12 * | | genew| | 3 
152 I | i FN Nut j | 3 
1152 | | | | Khan i | 1 
> | | Pid | | 1 
i i br 1 | | 
| ! Hinge | ali 
i | I ¡Cnel | | J | ! 
| | 1 
45 $ Compass Installation £ 
tin 1 
| des A ^ 1 
Le | m | | i 
ii * Masnen i | 4 i i i 
bu * Nut; i | | 4 1 i 
i id EE Screw diodi | 3 | i 
| 7800 I ¡sh cont 3 | 
| LÆR FSSC 88-0 -845 Gale s-Aperliodic l | i 
| AN515-DD8- -14 I | [ser ev 3 | x | 
| da. «| fischer Soon a - 3 EE | 
rods i ash Se på | | 
! i | AN365-D832 * E | 3 ! 
i ISFSSC 88-C-200 | d- = lass Correction i | ! 
MEE i | | 
i i i E | I 
| | | (A) PBY-5A ER Serial No. 46588 to 46638 inclusive. i | | 
i | | PBY-6A Airplands Serial No | 146639 and on. | ! | 
alia | | || | 
; | | }* Asterisk notes attaching peto ! | 
: i ! a | i i i 
i E i i 
i i i ! | | 
| i B | I | 
| f 
| | 
| | 
| i 
| | | 
i i 
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RESTRICTED 
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SECTION li—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


> 
HU GROUP FIXED EQUIPMENT ` o] PROPERTY CLASSIFICATION 
NO. | NO. | S|. MAJOR ASSEMBLY MAGNESYN COMPASS INSTALLATION aus | Us 
È PART NUMBER MATEG NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
1153 (A) 28F10340 Remote Indigating Compass Trans- 1 
| å mitter Installation+ 
| ` Magnesyn 
[153 i 28910339 Br o t Assdmbly-Upper 1 
1531 1 i 28F19338 . | oa ckét 1 
1931 2 | AN8008-M1 SE t 3 
153 - 28710336 Bråckdt-Ass å EEE ¡1 
15313 | 28F10337 Br Sak t 1 | 
153| 2 | ANBOOB-M1 ahar AG nt 3 
153 | 4 #Pssc 88-T-1950 ¡Trans er-+Remote Indicating 1 
i | | Compass 
153 | | AN515-DD6-14 |Beew 3 
153 | | 2960-46 "E Rd 3 
153 | AN365-D632 Nu 3 
1531 , AN515-DD8-20 * SE 3 
153 | AN8013D-1 * |Washe si ub 6 
153 i AN365-D832 * Nut | 3 ! 
153| 5 4FPSSC 88-1-800 cyl mote Compass Ref 
` | | (See Figure | 
1153 | 2885442 Inverter |In tallation-Remote 1 
| | | Indicating Compass : 
15316 i ÅTSSC 88-I-4050 [In erter 1 
153 | AN526-DD1032-8 Ti ke ew A 
| 
| | | ERE 
i i i 
| | (A) PBY-5A Airplanês ŵp do: dad jin luding Serial No. 166381 
i po (This includes |Ser fige Jas se on on all PBY-5A nd aa s : 
| | | up to and including Sen ia a r 46587) 
| | SIL E 
| * Asterisk notes ing p Kä I 
| | | 
| i i H 
| | | | | 
i | i | 
| | I | | 
i i i i 
o. | | | 
i | i | i ! 
ZEE Et | | 
i j i 
| | | 
NE Ky | 
| i i i | 
| | i 
| | 
} | 1 
| | | | 
| i 
ve 
| | | | 
x x 
x x 


= ssbchuop uksaufnyy 271 9INSIJ is 
EA VEM NM | 


Suction ii 
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Y uva è 
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RESTRICTED 
AN 01 -5M-4 
SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


(A) PBY-6A Airplane 45639 and on. ` | | 


* Asterisk notes 


; H PROPERTY CL CATION 
FIG. | INDEX | © 
NO. | NO. | | MAJOR ASSEMBLY GYRO FLUXGATE COMPASS SYSTEM asr us | US 
ammer [1 fa MA | ANY mr 
154 (A) 28710380 Transhitterl Installation-Gyro 1 
| | Fluxgate Compass 
154| 1 28710383 | Mont! | 1: 
154| 2 | 28F10379 Ge pn bort 1 
[134 | AN3-DD4A * Bolt 3 
154 | AN960-D10 * He | 3 
ES A i522 018 2-10 |* Lac Es SEN 6 | 
54 AN520- 32- 5 i SC o 
154 AC372-D1032 * | Nu 6 
154) 4 #FSSC 88-T-1900 dë ns ce erkGyro Fluxgate Compasisl 
154 28510370 Mabte Comp ssl Installation- -Gyro davi | 
| | i ES 
154 28F10372 Pa el Assembly 1 
15À| 5 | | 2810371 Panel 1 
1541 6 | ANGO08-D3 ! FRS | Mo nt 2 
1541 7 zsssc 88-H-500 |, |Holder-Card i 
154| 8 28210375 | Channel Åsspubly 1 
154) 9 | AN8008-D2 | Shock! Mo opt au 
154 | 28510067 J rel Box Apse bly-Float Relay Ref I 
1154 10 28910373 Beam Asspmbiy-Compass 1 | 
1541 6 AN8008-D3 ! Shock! Mount | 
154 i 28F10370 Ma ker I. Installation-Gyro Ber i 
| | Fluxgate 
154] 11 - #essc 88-1-1670 | | Indicato -Måster-Gyro Fluxgate |l | 
I pi NE Compass 
pio 12 i 4FSSC 88-C-200 tober ass Correctíon 1 
1541 13 | | 28F10374 | Rog A 1 
251 | AN8013-D1 * | Waghe: -Shub ing xÇ 
15: AC525-D8-22 * Screw! 
ES | Ai960-48 à “E Waphep | a 2 
T5 | 006-N-17-.0 * STT bbe 
1152 | 20372-0838 *| [Nu 
1154 i | 28E10200 Å Life i nverter Installation 1 
i Gyro Fluxgate 
| | 
i i Compass 
14 | FSSC 88-A-500 | | Ami ES 1 
15 ARSSC 88-1-4150 | In Lo | 11 
| ee * | Screw, | | F 
| i ANSOO-ACL a Washer 
| | | AC372-832 Pe ei | | Nu | y 
! | i 28510004 Electrical Con uit Installation- Ref 
Pee ME Bulkhead 4D 
boi Hesse 88-35-1380 Swltch-Chgihg ontrol 1 ‘ 
| | AN520-DD10-10 * |Schew| | | 2 | 
| | AC372-D1032 * | nu Lo. | 2 | | | 
i 28E10008 El ctpical Gonduit Installation- Ref i 
| | | {Wing Outer Panel | | 
i 28E10195 | Mo or|imprarla ion-Remote Caging 1 | I 
i | Control i 
| | £FSSO 88-C-1355 MotortRehoté Caging Control 1 | | 
i | AI tee SE -12 * ve gnel A | i 
| | AN960-Dh1 *| ,Webhe? | | 
| | AC372-D428 * [Nut | 2 | | 
| | #eSsc 88-8-450-6 Shhft-Rehotb Caging Control 1 | | 
| | 28F10031 Inptriment e E ef | | 
! I | | 8eə Figure | i 
x | FFSSC 88-1-800 P-Romote Compass-Fluxgate Ref | 
| 
! l 
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SECTION li—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP FIXED EQUIPMENT 


PILOT'S SEAT AND ARMOR PLATE 


INDEX PROPERTY CLASSIFICATION 
¡O | NO. | S| MAJOR ASSEMBLY l 


574 


4 
1 
| PART NUMBER La Pa [«]s[o] rouen | BRITISH 
j [155 28F6002 Fixed [Equipment Installation Ref 
E 155; 1 28F1343-50 Cushidn Assémbly-Pilot!s Seat Back |2 
4 155| 2 28F1487 Cughign-#ildgt'g Seat Bottom 2 
| 155 28F5354-5 Pilotis Seat Installation- 1 
1 I | pod Reinforcing Structur 
| | | (Including Seats) | 
1 |155|3 28F6250 | Rod-Tie sal 2 
4 155 28F5789-3L Ri {s Installation L.H. |l 
| 155 28F5789-3R 8 Installation R.H. |l 
| | (Excl ene einforcements to 
| | 2 Supp 23 Structure) 
a 155] å 28F5789-10 Pilotis Seat Assembly L.H. |l | 
155 i 28F5789-11 |Pilotis Seat Assembly R.H. |l 
| | B | (Including Supporting 
: . Structure and Wheels) 
| 155 | 28F5060-3L Support Assembly L.H. |l 
i 155 | 28F5060-3R Support Assembly R.H. |1 
| 15515 | | 28F5090 Fiüting-Inboard 1 
Í 155 | 28F5090-1 Fitting-Outboard 1 | 
| 115516 28F1390 Pa 1 
i 1551 7 | 287285 Bearing Holder Assembly 1 
a 155| 8 i 2871081 i g-Rear Roller 2 
| 1551 9 28F1085-2 | È Rod -0 itboard LB. 1 
| 155 28F1085-3 Bof -Outboard R.H. |l 
à 1551 10 | | 28F1085-6 | ES -1 nboard L.H. [i | 
i [155] i | 28 5 | I | -Tiboard R.E. |l | | 
4 š Q> } i i We H i 
3 i LE i i | | i =: l i " 
4 1 iei 2 I 
a È í le? 2 
d il iii g-Front Roller 2 
4 1 i 2 
| È 3 | 2 2 
155 ! 28F1151 Puiley-Exercizer Cord ER ! 
|155 | AN23-18 | Bo SP 2 
135 | Q810-6-20 Bushing 2 
E | | AN960-6 | Wa bef 2 
155 | | AN320-3 ; Nu 2 | 
255321. 2871122 Trhnnion 2 
1155| 18 | | 28F1149-20 Cora Assembly Bxercizer | 1 | 
11551 | 28F5657-3L 2s s Seat Assembly L.H.| 1 l 
| 155 | 28F5657-3R | | Lotfs Seat Assembly R.H. 1 
| i bog (ai KS neluding Supporting ! | 
i | | | A ture or Rear Wheels 
19 | | 28F1072 cket-Rear Roller 2 
20 | 28F1074 prac ket-Front Roller 2 
i 28F1075 . | er Mag Roller 2 | | 
i 22 | 2871088 -Front Rollers 1 | 
I 23 | i 28F1079 | | | | Br cket 1 | 
! oh | i 2601070-26 Pi 1 | 
| 25 | | 2871077 | | Ha dle 1 
i 26 | | 28F1087 | jx rg vil 
A 27 | | 28p1085-12 ` | bes Outboard I | 
| | 28 | | 28F1085-10 Ts 1 i 
od 26 28F1070-20 2 
| |155} 12 | 28F1083 Sag 2 | 
| 1155 30 2871089 2 | 
| 155} 31 28F1076 oe Contro] 1 | 
3 | | i 
H 1 I | 
sE 
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Figure 155—(Sheet 1 of 2 Sheeis)—Piloi's Armored Seat 
RESTRICTED 375 


RESTRICTED 
AN 01 - 5M- 4 | 
SECTION ii— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


i "| GROUP FIXED EQUIPMEN PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG. | INDEX! O pur | 
NO. I NO. | £| ` MAJOR ASSEMBLY PILOT'S SEAT AND ARMOR PLATE mw | us. | US 

d PART NUMBER [132|3]4][58]6]| | NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
155| 32 28F1086 Link 1 | 

155] 33 28F1080 Bracket-Bearing-Outer |l 
255] 34 28F1080-2 E icket-Bearing-Inner |l 
255182 | | 28F1078 Heùdle È 

11551 36 | | 2871085-14 | ! En L.H. |1. 

1155 28F1085-15 | Ro R.H. |l 

|155| 37 32F2027 | Bracket i 
155) 38 | | 28F5750 | 52 ing 
155| 39 | | 2875742 |Guard-Pulley 1. 
155| 40 | | 32F2028 Pulley 1 | 
155| | ! AN8-DD35A | Bolt E | 
155! | AN365-D820 Nu 
1551 hl | | 28F57h8 j | Rod-Shoulder Harness- Å 

| Adjusting 

155 Q816-D8-12 | | | top 2 
1551 12 | ne | Sp ing x 
155] 42 | 28F5747 Handle 
155| 43 NAFL201-2 w^ | | |SePety Belt-Lap Type |l 
155| hh NAF1201-1 E | Safety Belt-Shoulder 1 

i i Type 

[155 AN24-14 | ale Clevis 2 
155 AN960-A416 | | |Wajner å 
| E 12 | | Step Assembly 1 
+2 i + T 
1551 45 | | 28F6233-3L | hor Plate 1 

| i ! Installation L.H. I 

1155 28F6233-3R | | Armor Plate f 1 

ee | | Installetion R.H. 

1255) 46 28F6201 Pol | | Armor Plate N 1 
155| 47 28F1547 | | i [Arm Rest Assembly 1 
255, LE 28F1546 | | |Pa 1 

FEÀ Lo | 28F064-2 [So Spri ng-Chart Board Lock- i 

I i | | | | | | Outboard L.H. 

155 30 | | 28F064-4 | | [spping-Chart Board Lock- 1 

I i i H 
| | | | | T | 

| EE po] i 

| || 

| || 

| | | 

| | 

oi 

| | 

H 


Inboard L.H. | | 
| 

| 

x 

| 

| 

| 

x 

| 
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(C) YR 2 
D 2 
28F6902 
28F6901 
28F6900 
28F6899 
28F5134-2 
AN3 94-53 
ANH15-A 
28F5136-2 
28F6898 
Q700-48-24 
ANY -20A 
AN372-428 
28F1166-50 
28F5135 
559x% 


28F7302 
28F6002  . 
28F5984-4 
28F175 
28F133-65 
NAF1201-2 ^ 
AN24-14 
AN960-A416 
AN320-4 
22F511-20 
28F2221 
28F2221-20 
28F2222 
AN3-5 
G810-6-7 
AN960-10 
AN365-1032 
28F5137-L 
28F5137-R 
28F5146 
28F5177 
Q822-D13-43 
ANSDD-354 ` 
Q6000 -8-100 
AN365-D428 
2875138 
ANY -DD15A 
Q600-F8-32 
AN365-D428 
28F5139 
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| Saf ise Type i 
| [Hor i 2 
i | les PT x 
| ES 2 
Cuphipn Asse E — Seat l 
Fopt Res Inst dae ion Eng noorie 1 
Foot hest à sembly 1 
Spring “shot t|Rest Retaining 2 
Boit | | 2: 

| [Spacer | Sr, 
! | va bhe | 2. 
| Nut | 2 
Seat in M on-Waist Gunner's 1 
Seat fn spellet on-Waist Gunner!s È 
| Le A Selibl | 1 

| soting- "bat stowage 1 
| 1 Space | 2 
| Bolt | 1 
EE g E 

| | Nu L i 
| | Sept ss DD 1 
ES i 2 
Buphi i 2 

Nu | 2 
BR ssemb 1 
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Bu 
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FIG. | INDEX 
NO. | NO. 
156 
156 
156, 2% 
156) 25 
1 56 
ep Án 
1501 20 
156| 27 
156 
156 
256 
1561 28 
156| 29 
156| 30 

1 i 
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156 
156| 31 
156| 32 
156 | 

1156! 33 
156 

1156 

|256] 

1156 

Ze 

{155 
1561 3 
156! 
156 
156! 
1561 
156; 
156 
i GË 


290i 49 
1561 
| 
1561 50 
156! di 
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SECTION li— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP 


i AN502-k16-8 


arios Able 
4365-428 


28F3031 

28F3030 

28F2181-10 

(A) PBY-5A Airplan 
(B) PBY-6A Airplan 


FIXED EQUIPMENT 


MDO ree FATS AND TABLES INSTALLATION 
PART NUMBER 4 5 | 6 NOMENCLATURE 
28F233-60 Seat Installation-Radio Operator's 
28F7572-2 Seat Issjub y 
SF2082-0 Casting-Seat Base 
ee | Pin-Locking 
3 El Some Sop 
| | Spring 
i i | | Pobt-$eaj 
AN21 - 38A || |Bolt | 
07092-A17-.060 | i lWa$heb 
AN364 -428 po eh ME 
CR 6770 | | [sept [e TT) 
NAF1201-2 - MA | Safet y Belt-Lap Type 
28FLO48 | Cubhion SE y-Radio Operator's 
EE NE E Seat, 
(A) 28F060-155 Table and I Loc ckér Installation- 
| | I Radio Operator's 
28F082 i Deawe -Rádió Operator's Table 
RA 360 | (Tok (e 78 
220174-2 i i i Lug-Catch 
5101 ¡Lock ¡e 78) Radio Operator's. 
E | Lo ij Locker 
22Q174-3 | &-C&tc 
220174 -2 | Pto 
(A) 28F2174-95 | Tab tallajion-Navigator!s 
i | ipcleding Seay and Support) 
(B) 28P2174-105  : | Table Inbtallafion- Navigator's 
. | (Inelbding Seay and Support) 
(1) 28F2198-80 || |Table|and Brewer Assembly 
(8) 28r21983-85 | 1 Tableiand Drawer Assembly 
(A) 28F2179-70 — | | | Teble| To) Assembly 
(B) 28F2179-85 | Table Top Assembly 
28F051-80 Dráwer A$sembly-Chart 
220174 -2 | Fe 
22Q17%-3 | EE ng-Dpawer Retaining 
28F402% | | ES Agsenbiy Watch 
RA 360 oj Leck | te 
174- 2 | | 'Lug-Ca GE 
2877595 Suppc 


Pt ae mbly-Table and Seat 
g Ss? Attaching ' 
uvel. >at-Lover 
e 


Ta 


pring Retaining 
SE Support 
18-Jpper Attaching 
Ne Seat Support 
Assembly-Navigator's 
Seat 


upport-Wavigator's Seat 
dech Brace Assembly-Navigator's 
od | Table 
ali Nol u tŷ and including Seria 
LI No. e and on. 
SR 


PNW PPHH_ E EH ES FH E [OD E EH E FO E E E E? 


p 


PRE PEE EEE EH P TO P IR F! E RH ft OD DO P 2 F F: 2 
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MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


28F7572-0 
2872082 -2 


28F2231-7 


NAF1201-2 
AN2%4-14 
ANS60-416 
AN320-4 
28F40%8 

(A) 28F11510 


28F11510-6 


2811529 
22Q17%-3 
220174 -2 
(A) 28F10350 
28F10351 


BS 10320-2 
28F10323 


(A A *26F11650- 6 
28F11580 
28711574 
22Q174-3 
28711570 
22Q174-2 

(A) 28F11660 
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RESTRICTED 
AN 01 -5M-4 


SECTION li—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP FIXED EQUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 
MAJOR ASSEMBLY BUNK INSTALLATION : 
| PART NUMBER | NOMENCLATURE BRITISH 
157 28rho99- -5 d L.H.|l 
157 " 28F2022-55. < Instaliation R.H.|l 
257 | I 28F3109-2 E Assdmoly-Upper R.H.|3 
1157 | SSF31009- 8 Bedring Assqmbly-Sta. 5.25 R.H.|1 
1157 | 28P3109-7 | Bedring Assdmbly-Sta. 5.25 L.H.|l 
(157 | | 28F3109-6 Bedring Assgmbly-Sta. 5.50 R.H.|l 
nol | 2873109-5 Begri g Assembly- ~Sta. 5.50 L.H.|l 
157 | 28P3109- D (Bear g Ass mbly-Sta. à 75 R.H.|l | 
1157 | 28F3109-3 Bedrir ER ss mbly-Sta. 5.75 L.H.|l |. 
GER 2 | 28F203-1 Frame 4Lo er Bunk R.H.j1 | 
1157 28F203-0 Fr me pure L.H.|l | 
E27 3 22F981 Fivting-HBunk-Leg Attachment |3 | 
11571 à | AN526-DD832-28 3 
1157 AN340-D832 iNud 3 
157| 5 | 28F201-1 Cover {Lover Bunk R.H.|l ! 
157 i | 28F201-0 color k L.H.!1 
15716 | | (A) 28F203-10 | Frdmed4Upper Bunk R.H.|l 
157 i B) 28F203-57 Frame Upper ¡Bunk R.H.|1 i 
15717. | | la) 28F201-20 | [cover-Upper [Bunk R.H.|l 
157 Po] 3) 28F201-24 | icoverdUpuer [Bunk R.H.|l | 
1157] 8 28F2022-13 Strap | las Sr R.H.|2 
15719 390 ILodp o) P ! 
157 | 10 | AN394-31 el Pin-U s Attaching 3 
ES 11 | | AN394-37 * | Pin-Lower Attaching 3 | 
E a d | | 
| ..... | 
i Ì | Å | EI j HE 
Í | (A) PBY-5A Airplanes up to o Serial No. 46638 
å | I i 
| 4663 and on. 
| | | 
| |* Asterisk notes|atŷac rts. i | 


| 
i1 
(B) PBY-6A Airplanes ER No 
| 
| 
| 
| 
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Figure 157—Sunk installation 


RESTRICTED 
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1 SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


j ai 3 GROUP | FIXED EQUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 
i INDEX| © EQUIPMENT ———— UNITS 
No: | NO. ç | MAJOR ASSEMBLY MISCELLANEOUS EQUIPMENT Fr Ss | us 
| ¿parana Ji |2 (ils sel NGMENCLATUNE Nr | aid mei 
| 158 28F29/-0 Pogket Instálldtion-Firing Key 1 
| Stowage | 
| 1581 1 28F298-0 Pogket-Flring Key Stowage l 
| 1258] 2 #NAP 1174 Firing Key 1 
| {158 28F4158 Po¢ket Instdlldtion-Snubbing Post |l 
i : Stowage 
| 158] 3 28F2524 [Ba -Snubbing Post Stowage 1 
| 158 28F7681 Buoy Hook Stowdge Installation 1 
158] 4 28U1047-0 Buoy Hook ] 1 
j 158 (A) 28F6168 Cover |StQwa be installation-Bow 1 
| Turret 
a 158 28F7016-2 Draft {Curtain Installation- 1 
E | Bulkhead 1.0 
1 15816 i 2877015- 2 Draft ICurtain-Bulkhead 1.0 1 
E 158 | 28710820 Bracket installation-Signal Light- |l 
| Do i | | Anchor Box 
i. h58l 7 | 2SF10811 Brdckdt di igral Light(NAF1171-17)|1 
| [238 8 | 20710605 Bonbsignt Cover Installation 1 
15819 B 28F1064- 55 CoverdPilot's Enclosure 1 
1158 | (c) 28F1064-60 Cover|Pilot!s Enclosure 1 
1158 D) 28F1064-65 Cover-Pilotis Enclosure 1 
158 28F5977-2 Curtain Installation-Blind Flying |l 
158; 10 28F5979 Cuytain-Sid 1 
158 | 11 2875978 | Curtain-Hroxt 1 
158 | 12 28F1520-7 Podket-Biin Flying Curtain 1 
à | : | Stowage | 
i (158 | 28F266-30 Curtain Ynstallation-Pilot!s 1 | 
1 i | | 1 | | Compartment 
i 158 | 13 | 22F9T6-L Curtain ssembly-Upper L.H.|l 
| 158 | 22F976-R Curtain Assembly-Upper R.H.|L 
| 158 | ¡ | 28F3060-L Cover AIN ION Rest i 
4 i Window L.H. 
i 1158 | 28F3060-R Cover ¡In sta lation-Rear E 
4 | | | i | SC Window RH. | . | 
i 11581 14 | | 28F3062-L CT Assembly-Rear 1 
| i | i Window L.H. I 
| 158 28F3062-R | cou er lAssembly-Rear . 1 FU 
i | PL a di window R.H. | | 
i (158115 28F6697 andl Ge P ge lInstallation- 1 | 
4 | Fo š Emergency | | 
Í | Hydraulic Pump 
; 1m58] | 2876030 i Clip- es 2 | 
| j128|16 | AC39D3922 | Holder idsenbly-Check Off List È | | 
i 11584 17 | (B) 28F10615 Check Off List4Pilot's 1 i 
| 1158 i | (D) 28F10617 Check Off List4Pilot's 1 | | 
15%: 13 | i (E) 2874161 Bombezi's Window Cover Stowage 1 I i 
4 | |: on XD Installation 
i 1158 | | 2874161-13 Bldck-Midartje 2 
1158 I | | 28F4161-15 Blqck4Migarta 2 i 
1158 18 | | (F) 28F10825 Bombex!s Window Cover Stowage 1 | 
i | Installation | | 
|. 1158 28F10826-L Bldck-Miderta-0utboard 1 i 
| 1158 | 28F10826-R "n su a-Inboard 1 i 
i | | A) PBY-5A Airplanes up to end indiuding Serial No. 34051 | | 
Å i | (B) PBY-5A Airplanes up to end lindlu Ging Serial No. 46579 
1 Å | ! (C) PBY-5A Airplanés up to and in luding Serial No. 16638 
a ] | | (D) PBY-6A Airplanés Serial ¡No 1663 and on. 
j| | | E) PBY-5A Airplanés up to dna indiucing Serial No. 46595 
il | F) PBY-5A Airplanês Serial No 46596 to 46638 inclusive | 
ME | PBY-6A Airplanés Serial Do 46639 and on. | 
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GROUP 
MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 


A) 28F10670-0 
B) 28F10670-2 


` 28F1520-3 


(c) 28410540 


28410539-6 


| 29F4911-6 


28F10830 


28F10811 
28F7760-2 
28F7762 


28F1595-2 
28F7754 


28F1595-2 
28F7751 


28F1595-2 
28F7755 


28F1595-2 


28r5228 


28F6028 
28F6026 
2815096 


28F4020-55 


28F4029 
28F1330 
28F1324-55  - 
(A) 28F4154-56 


(B) 28F4154-57 


92756 

(2) 28F6863-2 

(B) 28F11648 d 
SA-3/A- 
28F7522-L 
28F7522-R 
10-72LG 

(E) 28F4007-55 
28F4022-2 


PBY-6A Airpla 
PBY-5A Airpla 


PBY-5A Airplanes 
PBY-6A Airplane 


FIXED EQUIPMENT 


ANEOQIS F 


Pilafas] e] nomnam] 


Life Facket ' Stowage Installation 
Life Jacket! Stowage Installation 
Bag-Life! Japket-Pilots and 

Co-Pilots 
Signal Í stpl Installation- 
| AN MARK 8 
hl t-bignal Pistol 
-S pena hl istol Ammunition 
Stowage 
Bracket E: aliation-Signal Light- 
Pilot!s 
Compartment 


al Light(NAF1171-17) 
ge Installation 
owage Installation- 
Navigator!s 
achute Stowage 
owage Installation- 
Bulkhead 2- Upper 
achute Stowage 
owage Installation- 
Bulknead 2- Lower 
achute Stowage 
owege Installation- 
Bulkhead 3 
achute Stowage 
schee tion-Navigator's 
| Compartment 
Scpeeh-Navigator's Compartment 
Nobe ing Gear Lowering Lever 

So 

Br 
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i S 
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. Emergency Lovering 


x Stowage 


i Installation 
HS Stowage 


Tanks|Installation- 
i Bulkhead 2 
du Assembly-Water Tank 


Water: 


Wa En \ssembly 
Fire EL. isher Installation- 
Bulkhead 2 
Fire Lal ing his er Installation 
Fire B isher-Shatterproof ` 
i Type (e 47) 
AER g Mounting Brackets) 
Impact S h Installation 
riten installation 
ni act Syiten (@ 47) 
Co er-Engine L.H. 
Cover Engine R.H 
Zipper (€ 81) 
Nevigator's|Lofker Installation 
Lotket Absembly 


| 
p bo and inbluding Serial No. 4663 


es Berfial! Noi 16639 and on. 


t ; 
E OE a HI a 


PBY-5A Airplane Be 
PBY-5A i 


er alj Nol WE to 46638 inclusive. 

er al| No lipo3p and on. 
Ia inal including Serial No. 16599 
Ena in luding Serial No. 4657 
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SECTION H—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| I îl GROUP FIXED EGUIPMENT PROPERTY CLASSIFICATION 
H FIG, | INDEX| O — CJ cr UNITS i 
1 | NO.] NO, | £| MAJOR ASSEMBLY M ANEQUS EQUIPMENT Aur | us | Us, 
| a 5 PART NUMBER iaa sacó NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
1 ls8|37 28F 4022-13 Locker Ddor Assembly 1 
| 58 | 38 22Q081 Lodk 1 
å 158 28F4021 Navigsto ts [Bo he Case Installation |1 
| 1155 | 39 a Bodk Gasa Assembly-Navigator!s |l 
| [258 ho FFSSO 88-3-1310 | Stand rd-Astirocompass Stowage Ji 
| 1158 | 28F1350-5 [Fixe Extinguisher Installation- 1 
4 il ! Bulkhead 4 
: 41 | | 22F1594-20 f | Bracket Assembly 1 
42 92755 Fire Hxtinguisher (e 47) 1 
| (Shatterproof Type) | ` 
28F7760-2 Panachut stowage Installation Ref 
43 28F7756 [Pa achut Stowage Installation- |l 
| fees Bulkhead å 
158 28F1595- 2 | "TM Parachute Stowage ï 
158 | 44 | 28F7759 ¡Pa achutd Stowage Installation- |l 
= . i | Shear Web 
4 158 | 26F1595-2 i GR ing-Parachute Stowage RS 
i 158 | (A) 28F294-2 IPodkey I Iristalletion-Electrical 1 
1 | m M i | 4 | |; | Diagram Stowage 
i 1158 | 45 ¡22017444 Pocket Asse bly E 
1 1158 | is 28F10670-0 Life 3 Jacket Stowage Installation Ref 
| 1258 s, B) 28F10670-2 Life jacket | Stowage Installation |Ref 
| 158 F6 28F1520-3 Life Jacket-Radioman's 1 
| | i | | Compartment-Floor 
i 158 | 47 i 28F1520-3 Life Jacket ulkhead 4-Aft. T 
| 158 48 | | (a) 28F1520-3 Life Jacket-Radioman's Locker 1 | I 
1 po 19 | | n 26F1520-3 Lifle Jacket Food I IO er 1 | 
a 1158) | (B). 28F11667 | ° I e oman! Ref 
j 1158 | (3 2871520- 3 | | et-Radioman's “oglas 1 | 
3 [158 de 2871 0627 serbly-Fooû-Aft Ref 
i (158 | 50 | B) 28F1520-3 s [Life Jacket Food Locker 1 
1 153 ! da) 28F7554-0 * Fodá Ho Mer Asslembly-ATt. Ref 
(1158/51 851509 | Hag-Signal Flag T 
| | 3) 28F10628 ‘ ¡Assembly -Forward Ref 
3 F1509 eg Signal Flag 11 
| 5959 Clear and Tool Locker |l 
| | Installation 
: 6527-40 ET! Asse emoly l 
1 082 2^ 
x (@ 28) 2 
| 10815 are Parts 1 i 
: 1190-40 er Installation ¡Ref 
| F1100-2 sinfectant X 
| 5227 | ar Release Rod il ; 
; Stowage 
| i Installation | 
| 28F6030 | Stowage 2 | 
| L5088 ! ib ding Gear 1 
i | | | | Emergency Down i 
| | | i | | | Latching | 
4 i 28F4152-0 Ha dbolok tjs Stowage Installation and |l 
Í : : | Float and Anchor i 
| , | Gear Crank Stowage | : i 
| 56 12 -Hat Book Stowage-Large |l 
| 57 | 287 Hat Book Stowage- Small il i 
| : 58 | 25740-K8-11 Strap Assembly-Crenk Stowage l | 
| ¿58 i Q5740-K8-9 SEN CES sembly- Crank Stowage 1 
| AE NEN | 
| i (A) PBY-5A Airplanes up È luding Serial No. 46638] | 
| | (B) PBY-6A Airplanes ïo.| 46539 and on. i | 
| 
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SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| | GROUP 
Y TYR 
| FIG. | INDEX| 9 FIXED EQUIPMENT uns 
NO. | NO. | £ MAJOR ASSEMBLY M ANEO EQUIPMENT SEN 
EB PART NUMBER 1 3-141 51-4 NOMENCLATURE 
n58 (A) 28F4122-2 ogå Locker [Insittallation-Forward l | 
158 | 59 5272 “Perico ater lg 1 
158 | 60 | | 2824056-0 Coding, Stove Assembly-Electric |l | 
58 I | CRC-60-SA Heating Unit-Assembly-AC 2 
| | | Er i 
I | | | See Figure 
58 31-SW-73 | Heat Switch (e 6 6x) 12 
158 | 61 2871123 ood 2 ssembly-Forward 1 
58 28F4125 Door Ass ibis ond Locker 1 
158 (A) 28F7527 odá Loc er Installation- Aft. 1 
158 | 62 0 Q Food SH Assembly H 
58 | oor -Food, Locker i 
158 i (B) 28F10630- odd ockers end Radio Receiver 1 
| | Å ib ul Stowage 
| | | E ede 5 ation 
= 63 | ¡22710627 ood ibg cker Assembly-Aft. 1 
WER | | 25F7554-0 gi ESS ood I Locker Assembly i | 
158 1 64 |. 28810628 ca Ze lassembly-Forward 1 
158 | | | 28F7555-0 Food Locker Assembly A 
158 i | (B) 28F11700 sos i Installation Ref 
258 | 65 | | SH-2609-100 (Cooking Stove Assembly-DC (@64) |l 
1.58 | (12877825 Thermocouple Tristalletion-Heat Ref 
| i a | ME NE | i Anti-Icing- 
| | | | | i | Indication 
n58 | 66 i |#Fssc 88-I-2650 ¡Indicator-Helat Anti-Icing 3 
I | i | | i | i Temperature 
R58 | i | 28F2173-55 inor Installation 1 
058167 . |SFFSSC 88-I-1000 Incl 1 
158 | 68 | | å Sca meter incidence 1 
153 169 | » Installation 1 
158 | 70 | towage Installation |l 
158 i stellation-Galley 
! bo ¡ Compartment 
ESSE Sa | Ly Water Tank 2 
T2 p de | biy 2 
¡2 | | al 
| 2 age ER 
E^ Assembly 2 
¡2 i Charts Re 
S er's Assist 2 
ER yten Chart 1 
(A) 2865527-0 Tank Capacity Chart |l 
| (3) 2805527-2 | ante Capacity Chart |l 
| (a) 2865528-0 | Sesling Capacity ds 
(2) 2805528-2 Sealing aaay Cheryl 
AC39D3922 iy -Check Off List ji 
| (A) 20F10614 Engineer! s 1 
| (3) 28F10616 (Check OF e ue 1 
i A) 28F7947 IPrdheate" Stowage-Central Heater il 
¡228-7948 Black Stdwage D 
28P4154-56 Fire Extinguisher Stowage Ref} 
i Installation Shear 
| | Web ; 
92756 Fine Extinguis e tono i 4 
m Type (ex7) | 
, cali Mounting Brackets) I 
28F7688 -0 Rear n d Ladder Stowage 1 
| 
(A) PBY-5A Airplands up to aha t . Serial No. 166381 
(B) PBY-6A Airplangs Serial LE 16639 and on. 
| 
I 
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$ 
ca asss ; GROUP FIXED EQUIPMENT cia PROPERTY CLASSIFICATION 
NO. | NO. | | MAJOR ASSEMBLY “MISCELLANEOUS EQUIPMENT asy | US. us 
E maneas EE Er | o MAN] ati | seria 
i 
158 | 83 ii | adder Assenbly-Rea» Entrance 1 
158 [Wok Hlaufoym Stowage L.H.|l 
158 Wonk i atform towage R.H.|l 
158 | 84 | Work Hletiform Assembly L.H 
158 | i Work 3 lat Ip om Assembly R.H.|l 
158 ME Platfdrm [Assembly L 2 | 
158 | | [Sur poit Assembly-Rear ld I 
158 | 12 | ¡Su port Assembly-Forward 1 | 
158 |2 aM Calle Assembly 2 
158 [A ¡Turín Huckle Assembly 1 
158 re Link Ass mbly-Lock T 
158 | 28 Bilge |Punlp Hose Stowage 1 
158 | 85 | 20F Geet -Hose Stowage 1 
158 (A) ¡Auxiliary Pqwer Unit Installation  |Ref 
58 | 86 | 28F Bilge Rose DY 1 
158 | a Refuelling U and Hose Stowage 1 
158 | | B) 28F10640 Bilge janë Refueling Pump and Hose |l 
j | | Stowage 
158 | 87 ! (A) 28F5785-3 Bracket bly-Refueling l 
i | | ía Unit Stowage 
158 (B) 28F5785-2 Bracket Assembly-Bilge and 1 
| NN ud Refueling Pump 
| EE 
158188 | | (a) RG4650 | (e 89) 1 
1158 | | (B) RGH635A | helt ng Pump (@89) |i 
158 89 | | 31F177-8 | -Outlet 11 
158 | | |31F177-9 | e y-Inlet 1 | 
Ga | 28710639 Pricing dose " attaching + | 
158 i 23P7760 Par lachute stowage Installation Ref | 
158 | 90 28F7761-L Parachute Stpwege-Bulkhead 6 L.H|l 
158 | 91 UU Parachute Stowage- Bulkhead 6 R.HJ1 | 
158 | | | 26F1595-4 | Bi ihg-Parechute Stowage l |, 
150 | pl ES 28F10670-0 I Life ciet Ge Ref 
158 ' (B) 28F10670-2 | [Life skiet vage Ref | 
1158 | 92 28F1520-3 I | Ba e Jac et-Bulkheed 6 2 | 
1158 | 93 28F1518-40 Holde Gerd lat ion-First Aid Kit. .|l ! 
158 | i | 28F5402 water St ill Bes age 1 
158 | 94 | | 2875785-5 | Stowage Bracket Assembly lc 
1158 | 95 28F7629 | |spdt I Tight Stowage Installation |l 
1158 | fC) 2810420 Drift Signal Stowage Installation |l ! 
Ms 1 [ R | | Bulkhead 6 
1159 | 96 | 28F10411-2 ¡Ba ga 5 Drift Signal Stowage 1 
158 | | 28F10810 Bracket Deele Signal Light- |l | 
i | po | MEM ¡ Bulkhead 6 | i 
1158 197 | | 28F10811 | |Bracket-Signel Light (NAF1171-17]1 | | 
158 | | | 28A5100-2 des Grenace Handle and Pouch 1 | 
| | ! | E Instellation i | 
1158 | 98 i 2891139 Geo dech ke Grenade 1 ! 
158 99 | | 28F3012 E EE renade 1 | 
AED | | 
i] Il | 
i I 
| | i (A) PBY-5A Airplanés up L dna lindluding Serial No. 16638 | | | 
! | | i 
| | (B) PBY-6A Airplenes Serial No | qo | and on. | 
l | AC 
| | | (C) PBY-6A Airplands derjal No] 44660 and on. | x 
| 
| | | 
j 
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SECTION II— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| vj GROUP FIXED EQUIPMENT wes. PROPERTY CLASSIFICATION 
| MAJOR ASSEMBLY — ` MISCELLANEOUS EQUIPMENT asy I US | us. 
1 PART NUMBER NOMENCLATURE NAVY | ARMY |. BRITISH 
] a - (ú A Nas — 
| 158 (A) 28A10550 ¡Ing ;tallation 1 
| 158 28410519 Lamp Molder|Assembly 1 ! 
| 158 28P10665 CoveriAssembly+Walist Gun Continuous} 1 
i Feed Mechanism 
a 158 (B) 28F4089-59 e Raft and Toilet Bag 1 
E Installation 
| 153 i (0) 28F4089-60 | To let êg Installation 1 
i 158} 102 28F1520-4 | To: el Big 1 
i 158 (C) 28F10610 Life Raft S ge Installation E 
| 158} 103 MARK 7 Life Raf stro Man i 
| 158 28F7562-2 Se chor Tail Scoop and Step 1 
| Cover Stowage 
| 156] 104 29F3035 Se ìchor | l 
| 1158 28F6916 Toilet Install: - 1 
à 158 105 705 Type C-C Tolet (@ 9 1 
i 1158 28F1100-40 | {Tolleù R oid Ho m Installation 1 
| 158| 106 28F1100-2 Hola - i let Roll Holder l 
E 158| 107 28F1100-4 n -Toilet Roll l 
) 158 28F4080-56L Entrance m dae Installation L.H, + 
| 15 28F4080-56R Entr o Ee der Installation R.H. 1 
| 1158] 108 28P1178 Ey bo] t ` 3 
: {158 (D) 2845198 Sig fe 1 Installation- 1 
| AN MARK 8 
| 1581 109 32F3553 Casti g- pig al Pistol Support SÉ 
| |158] 110 29r4911-6 Stówa -Signal Pistol 1 
i Cartridge 
| 158 28F5029-2 Fire Extingŵisher Installation- 1 
| Bulkhead 6 
i 11581 111 92756 Fire Extinguisher-Shatterproof 1 
1 | Type (e 47) 
i | (Including Mounting Brackets) : 
i 4158 (E) 28F2012 Drift|Signal S waga. Installation- |l 
i | 
| 4258] 112| | 28F111 rd 2 x 
| [158 1134 28F112-L Bracket -Low L.H 1 
i 1158| 114 28F112-R Bráckét-low R.H 1 
1581. 115 28F2067 Spring -Shor 18 
158 28F3022 | Spying -Long 18: 
158 (F) 28F10410-L | Drift |Siznal Stowage Installation |l | 
| | I K | MES L.H. 
1153 (F) 28F10410-R | [Drift Signa a Da ‘age Installation |1 I 
| | LT]. wo RAE. 
158| 116] | 28F10411-0 Ba doch: Signal Stovage 1 | 
158 , 28F4066-40 ee ies Tube m tallation l 
158| 117| | 2874068 | er el dl | 
|158| 118 28F4098 ix a -R f Tube 1 
158 28F5301-2 Astrodom di Support Stowage 1 t 
1581 119 28F7125 Es -A pes Support Stowage|l 
| A) PBY-6A Airplanes du No 1663 and on. | 
|] | | | (B) PBY-5A Airplanes $erlal| No] ub È and including Serial Nol 46608. 
NE | i I (C) PBY-5A Airplanes Serial [No ^ 660 to 46638 inclusive. 
= ii PBY-6A Airplanes erial|Nol 43639 and on. - 
pM i | (D) PBY-5A Airplen Lo o dna inclu ling Serial Wo. 34059 
bd | | (E) PBY-5A Airp la. hp bo dnd inélu ìing Serial No. 16638 
i | | PBY-6A Airblan s ferial No] 16639 to 46659 inclusive. 
i | (F) PBY-6A Airplenés ferial |No 1060 end on. 
| 
| 
| | 
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| GROUP ASE PROPERTY CLASSIFICATION 
MAJOR ASSEMBLY 
PART NUMBER 
UA-2575-A-CA R 
T 5 1 
2 1 
591 3 1: 
| 59| å 1 
| E 5 Spring 1 
| 1591 6 UA-2589 Valve | 1 
| [159| 7 | UA-2586 . Bushing 1 
| 1591 8 UA 212 Cage Assémb y 1 
| 11591 9 UA-2591 Rotor [Assembly 1 
i |159| 10 UA-215 | Pl E Rotor Top 1 | 
| 11591 11 UA-216 Gask 1 ! 
| [159| 12 AN3-10 Bolt | 1 
| |159 i AN310-3 ` . [Nut 1 
i (259113 UA-400394-2 Handle 1 
i |150| ih | | vA-217-1 Packing Nut 1 
i [159| 15 | | UA-218-1 Packing = a 1 
i 150 | 16 UA-225 ` lPaeking 1 
| |159] 1 N500A-10-10 Screw 1 
| 11591 18 | | AN935-10 Ya i | 1 | 
i |159| 19 | | UA-2572 Hai er d em " 1 
i 11591 20 | | UA-400292 ; ; 1 
1. [159 | | AN960-h16 1 
| {159 UA-629 H 
i [159| 21 AN23-20 2 
|. |159 | | AN900-10 2 
| 1159 | | AN320-3 2 i 
i 1259] 22 | | UA-209 1 
i 11591 23 | | UA-400314-5D 2 
| 1159] el UB-2565 1 
i 11591 25 | | VA-637 1 | 
 |159| 26 AN320-3 1 
i 1159| 27 AN380-C2-2 1 
| 1359) 28 UA-2573 1 
i [159] 29 UA-2566 1 
| 1159 | | UB-2597 1 
| 1159| 30 UD-2578 1 
Ed 31 UA-400335 1 
| 1159] 32 p | UA-2567 l 
8 11591 33 | | UA-2570 1 
| 1159| 3% | | vA-100314-10 2 
i 1159] 35 I | AN500A-6-6 h 
E | 36 . | AN935-6 y. | 
| Lg 
EEG 24 | 
|] d | 
| T ul | 
i I i i 
| | 
i| | | 
d | i | 
1] | 
| | | | 
|| | | 
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| Le met x GROUP PURCHASED PARTS eg 
| NO. | NO. | {| MAJOR ASSEMBLY POPPET VALVE Be 
spamme [r[2]3[4' le] nommer 
[160 124043 Poppet Valvo-(G75) 
160 | 1 1238108 Cover 1 
pee 2 838112 | Gapke | 1 
116013 | | 331107 Body | à 
160 | 4 94187 cda | 2 
160 | 5 bil è E a 2 
160 | 6 44093 d Loek Ring | 1 
160 | 7 44290 | al stat 1 
160 | 8 103856 Spring | 1 
ie 9 | 103862 Fob po 1 
1160 | 10 103859 Washet Hav Seal 1 
160| 11 103860 Washer-Cupped | 1 
160 | 12 103861 S il | 1 
160 | 13 43916 WN | | 2 
160| 14 441108 Shaft] As: emply 1 
160| 15 | | 123893 Infiex|Pláte| 1 
160| 16 | | 124101 Ee | 1 
160 17 1241117 | Robether| | 1 
160 | 18 | | 34A3590-8 Sehl Rin À 
l160 | 19 | 64141 ae |1 
160 | 20: | | 54136 Lobk Rin x 1 
160 | 21 | | 067590 Yoke ai 
pg x 
a | 
| | 
| | | 
| ü | | 
| 
x n 
| 
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AN G1-5M-4 Group Assembly Paris Lì 
| quas CE A T 
GROUP ASH 4 
ES pes d SED PARTS us] PROPERTY CLASSIFICATION 
NO. | NO. | E| MAJOR ASSEMBLY VALVE av I us | us | 
he 114153 GE Dill Drain, (075)  . (Ref 
161! 1 1141104 . 1 
161! 2 34139 okating g| Stan 1 
1611 3 21120 ar Suba somiy 1 
161 | à 4125 2 
11611 5 341116 EM | 1 
Gel 6 | | 74134 ` | Spring 1 
161} T 34138 Ring Spring Retaining 1 
161} 8 2 13590-10 di Ring 1 
161! 9 74113 SEN | 1 
161} 10 | Gas ars E 1 
[161 21 | 895-71 Pile rein 1 
161| 12 AN505-10-12 Scrow-Flathbad 6 
161] 13 | AN936010 Wa hep- -Chp 6 
1611 14 | | 43770 Ga ket 1 
| 
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Figure 15!—Volve—Oil Drain 
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24390 _., 
1236-0806 
1246-0800 
16940 
1605-6210 
18087 
16938 
16937 
17033 
18043 
16944 
16941 
15981 
16943 
15982 
1555-0504 
16946 
1527-0808 
77591 
15977 
25976 
16489 
16488 
15975 
62738 
3681 

3682 
20860 


5975 
1560-0604 
19288 
19016 
19014 
16487 
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PROPERTY CLASSIFICATION 


FIG, | INDEX DU | 
NO. MAJOR ASSEMBLY ANK EN Per ve Uc 
PART NUMBER [1 pa] fa [ojo] NOMENCLATURE | NAW] aim] BRT |. 
164 EA1611A Tank End] Unit-(@7h) | Ref 
164| 1 EA1012 r Cover 1 
Í 1641 2 EA1071 ScrevwkCover 5 
| |164| 3 AN515B8-8 #8L32| x 1-2] Fillister Head Screw | 2 
1 164| 4 EA1271 Washep-Lpck #8 2 
i |164| 5 EA6621 : BlbckLTermihal 1 
| 164| 6 ` EA1227 Lekd 1 ; 
| 164] 7 AN515B8-8 . 78-39|x L-2| Rofhead Screw 1. I 
| 164] 8 EA1502 Potentiometer Assembly l| 
1 164| 9 EA1228 Lead 1: 
| 164| 10 | | EA1583 Pad-Ihsulatiing 1 
164) 11 EA1432 Space 2 
164| 12 AN520B6-h #6-32! x [L-l| Rofhead Screw 1 
164| 13 EA1562 : WaBheb-Lbck| #6 1 
|. 26b] 14 EA1520 Washer-Lbck #6 1 
| |164| 15 8262 . | Gaske 1 
! 164 | 16 | | EA1505 Arm Assembly-Cbntact 1 
i 164} 17 EA1575 Sprin 1 
| 164 | 18 EA1256 Flbat| AsBembly d 
| 164| 19 . EA9915-90 : Flpat| Arm and Linkage Assembly i 
H 
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GROUP PURCHASED PARTS 


MAJOR ASSEMBLY 


— Num — [i fa fa |+ s| + nomen | 


gine Primer-Two| Way, (G9) 


(3-2841-16-10-10) 


7-833-1 


| 8-538-19 


8-538-3 
8-1538-2 
8-538-2 
5-141-3 


| 6-237-3 


9-2838-6 
2-938-1 
10-2538-6 
3-2742-3 
2-938-2 
9-238-8 
9-1240-20-1 
5-333-1-1 
12-1241-13-5 
3-2834-7 
5-141-1 
5-335-1-3 
8-134-1 
12-1241-13-5 
3-2834-2 


| 5-333-1-2 


11-2541-25 
8-134-2 
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Figure 165—Engine Primer 
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GROUP PURCHASED PAR m PROPERTY CLASSIFICATION 


H 
Y 

° 

C| MAJOR ASSEMBLY : 5 PER 

x — aya asy | US, | US 

: PART NUMBER VEESESESESES NOMENCLATURE ARMY| BRITISH 


703-3-6D 
A-3-2741-16-10-6 


A-12-1836-1-3 


A-4-2441-7 


A-2-2041-49 


A-12-1836-2-6 


A-3-639-4 


A-8-343-4 
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Figure 170—Fuel Selector Cock 
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17213 AN960-8 4 
172 | 4 U-A-1092 1 
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17218 | |u-a-1080 1 
17219 U-A-1073 1 
172 | 10 U-A-108 1 
172/11 U-A-401042 3 
172 | 12 AN365-1032 2 | 
172113 | U-A-1068 1 
172] 13 | |u-A-1071 1 
172115 U-A-1079 3i 
17? | 16 U-A-1084 1 
AN350-1032 1 
U-A-1091 1 


| Figure 172—Vaive—Oil Dilution Solenoid 
616 I | RESTRICTED 


RESTRICTED Section Il 
AN 01-5M-4 Group Assembly Paris List 


PROPERTY CLASSIFICATION 


O MAJOR ASSEMBLY RECIULATOR 
HEH i |2 3 + [S|] pans 
U6012C-3130 Ref 
UA3158 4 I 
UA3159 ew 7 | 
1313 | | UA3156 | 1 
173| 4 | | UA3157 Joen | E 
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Figure 173—Oil Temperature Regulator 
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Figure 174—A.P.U. Fuel Strainer 
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Figure 176—Vacuum Relief Valve 
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178| 7 AN6225-44 kihg-Rink 4 
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178} 15 ANO01-5C | ket-Alr Valve 1 
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176| 18 3104-85 e 1 
178 19 8104-64 her-Retaining 1 
178| 20 8104-65 om Nul -Akle 1 
178 21 ii | | t 1 | 
178| 22! | | ! 1 
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Figure 180—Shimmy Damper 
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FIG. I INDEX UNITS 
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past numer _]1]2]3|4|5]9] NOWENCLAUR | [NAV] api] Sue 
182 IP-582-FB Pump-}ydpaulickEngine Driven (@15) Ref 
182! 1 582-1 Boñy 1 
182] 2 549-5 Behrihg 2 
1821 3 549-8 Seal Rink-Bearing 4 i 
182} à 563-4B | Driven Gear 1 
182| 5 540-40 | Gear i 
182| 6 582-11 Bebring-Cover 2 
1821 7 È 66-12 Pi 2 
1821 8 39%-9 Soping-Dhive Shaft 8 
182| 9 563-7A Spring-Rétalne 1 
182| 10 549-7 ES ce 2 
182) 11 325-18 Spring-Spacbr 2 
182| 12 383-12 Pih | i 
182} 13 5h6-6 Gabkep-Cove E 
182| 14 2c Coveri | 1 
182) 15 49-9 Stud | : 8 
182| 16 3960-516 Waghep | f 8 
162] 17 330.-5 , Nok | | | 8 
182} 18 252-7C Sprin -Vplv 3 
182} 19 2400-B-21 Ball | h 
182| 20 AN6227-5 Sehl Rinb-Sbat 2 
182| 21 549-10 Sebt-Valbe 2 
182| 22 582-3 Sekt-Valve 5 I 
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182| 88 | | 349-324 ! Be up 1 | 
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182| 30 320-9B seal Dis 1 | 
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Figure 183—Pressure Relief Valve 
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184}. 5 17139 1 | 
18M 6 | 75486 812-1 1 
18% 7 60093 Vai vel Co 809-1 1 | 
184| 8 | | 68751 Vel ve| Ca 813-1 1 | | 
184 AA11800-5A umulator ch, (@ 23) Ref? | 
18H 1 58557 : htor 1 
184} 2 | 58556 1 
184) 3 58289 1 
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184) 5 17139 ing | 1 i 
184| 6 75486 812-1 1 i 
184| 7 60093 809-1 i 
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Figure 185—A3i Strainer Drain Valve 
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186 11279 teb-abto|Kiéan (@ 27) Ref 

186} i 1208-8 Nut-Gland 1 

186| 2 F745 ' Foilover+Glånd 1 

1861 3 1334-8 Parking 2 

186| å 25742 Head È 

186| 5 7975 Spring-Réliéf Valve 1 

1861 6 F292 Ball- a ef {Valve 1 

186] 7 F360 , Se ellef|Valve 1 

186! 8 8509 Hand , 1 

186| 9 11125 Captrlag Uhit [Assembly 1 

1861 10 B112 Tasher 4 

186| 11 F651 XE m ! 

1861 12 7121 Gabkey-Héad 1 | 

186} 13 25107 Wabher-Tâ&b 10 

186] 14 | 25110 Se pow ed d 10 

186| 15 | | 610189 Sump Assembly l 

186! 16 | | 23935 Gasket-Drain Plug 1 

186 | 17 22149 Plug-brain 1 


Figure 128—Filier—Hydraulic 
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1| GROUP PURCHASED PARTS unus | PROPERTY CLASSIFICATION 
Cl MAJOR ASSEMBLY PER 
K DIN ASSY | US, | US. 
i Farra TT A STA] NOMENCLATURE NAVY | ARMY] BRITISH 
AA-14510 Unloading i , (e 23) Ref 
72856 | Body $ubássembiy-Including Sleeve, | 1 
: Seat, Plunger, Studs 
| | : and Plugs 
187| 2 46698 I | Sthd-Bod 10 
| 
187| 3 49556 PLinger 1 | 
1187] å 39463 Plüg-3-hiIn$h Pipe 1 
187| 5 41323 i Plùg-322128 7 | 
1871 6 38131 Plig-1-4+Inéh 1 
1871 7 50066 Spring-By-Pàss|Valve 1 
1871 8 | 49709 Sppol+By}Pass «di 
187! 9 | | 16137 i Gapkey 07 Cóvet-Right Hand 1 | 
287 | 10 | | 46135 | Ee p. Right Hand I 
187| 11 | | 38792 Spring Geet Valve 1 | | 
| 
187| 12 | 38778 Valve robot 1 
| 
1871 13 | | 63574 Sppol du ve 1 
187; 14 | | 64406 eat -P 2 Valve i 
Kë 15 54950 Wa MES ci uide A.R. 
| is 
187| 16 | | 46126 SpbollDipecbional 1 | 
|107 17 | 16130 | al Pilot|Valve Spring ` 1 
1187! 18 | Í 46125 Í| ket 1 
Lal 29 | i 46138 al ke RN , Left Hand . 1 
| ! | | 
|187 20 49483 r+Body, ni t Hand 1 
| i 
|187; 21 | 49072 | Washer-Stud ni , (AN960-416L) 10 
TEN | | 
1187| 22 | | 34567 Se nd) (AN310-4) 10 
i i 
{187| 23 | | 46142 Hohsihg- È Pilot Valve Spring 1 . i 
| d | 
i 
H 
| | 
I 
| | 
| | | 
| 
| | 
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C| MAJOR ASSEMBLY Y erre re | 
PART NUMBER EREREREREREI NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
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CO 
© 
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188 475-HT -8D Ref 
88 | 1 A6-1239-10 1 
188 | 2 A5-1639-12 1 | | 
188 | 3 A6-3039-5 1 | 
1188 D A-11-1940-3-59 1 | | | 
A6-1239-1 1 | 
| 


Figure 188—Check Valve 
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Figure 189—5:0x ïon Seguence Valve 
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i GROUP ? PROPERTY CLASSIFICATION 
Meis [be | PURCHASED PARTS 
| NO.| NO. | E| MAJOR ASSEMBLY VALVE-SEQUENC 
[paar ames O ECO ATT 
189 | 41531 VaiverSnàp Action| Sequence (G- 13) Ref 
1891 1 | 21591 Cab 1 

|189| 2 20300-100TC-108-06 Wa£he 1 
1189} 3 11582 Sphin 1 
1189] 4 7/16 Diameter Steel|Ball 1 
1189] 5 11590 Seat 1 
12891 6 41596 Body 1 
11891 7 10319-008-010 Space 1 
11891 8 20320-D-008 Cup-Neopren 1 | 
1389] 9 11587 ‘Space 1 | 
11891 10 | | 11589 Nu 1 
1389] 11 | | 11674 Riñg 1 
1389] 12 41595 Cy E 1 
(2691 13 | 11583 a? Spring 1 
1189| 14 | | 4159 Trigger 2 
1189) 15 | | 11585 Pih 2 
1289] 16 i 11581 Sprin i 
:189| 17 41597 Pi 1 
1189| 18 11584 Spri 1 | 
1189) 15 21592 Pisto 1 
1189! 20 AN365-1032 Nu 1 
i189; 21 21593 lEn 1 
1189] 22 | 11588 [Nu 1 
| | | 
d 

| 

| 
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i! GROUP 
FIG. | INDEX| © 
NO. | NO. K MAJOR ASSEMBLY 
D 

190 D8067A 
199! 1 ACHOB370-6 
190| 2 ` 412078 
190] 3 A303-7A 
190| 4 A8065 
1901 5 410371 
190| 6 |! A8151 
190] 3 A303-7A 
190| 7 D8052 
190; 8 A303-10A 
190} 9 A10369 
190! 10 A8060 
1901 3 A303-7A 
190! 5 A10371 
190] 11 A10570 
190) 3 A303-7A 
190! 10 A9060 
190! 12 A8055 
190| 13 A303-3A 
190| 14 A10368 
190| 15 A10370 
190| 16 | | 5/16 Inch Diamete 
190| 17 A10366 
190! 18 | | AN6227-11 
190! 8 A303-10A 
190! 18 AN6227-11 
190| 19 A10367 
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I 
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PURCHASED PARTS 
RETURN VALVE 


PART NUMBER EEE NOMENCLATURE 


Check] Assembly 
Wajshe -Sealling 
Spin -Upper Cneck Valve 
Poppeļt -U per Check Valve 
Seat-Upper Cheek Valve 
Sept mper che 

Body | | 
Washep S alka] 
Fitti LULA 
Plug-Ret&Biniing 
Washer -Sealing 
Poppet-Lbwep C 
Spring-Lpwer C 
soa aling 


ston Stop-Assembly 


eck Valve 
eck Valve 


X 


Plug- etsining 

Plug-Bod! i 

Washer-Plug| Sealing 

Stbp-piston Relllef Valve Spring 

Sprin Pst n Relief Valve 

ESOS Relief Valve 
$ 


Pisto 

Seal 

Walshe -Spaliing 

Seal 
Fittihg-Port-Plston Seat 
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Figure 191—Selecìor Valve Assembly 
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PROPERTY CLASSIFICATION | 


PURCHASED PARTS 
MAJOR ASSEMBLY LANDING GEAR SELECTOR VALVE Laser | US. i 


x 
x 


FIG, | INDEX 
NO. | NO. 


c 
m 


mx no 


H 
| 
| PART NUMBER | NAVY | ARMY] BRITISH 
H i TG ARUM 
| 4v4001 mea 
i 1 AC503-416-10 h 
I 2 AC503-10-10 m 
| 3 40208 1 
| h 10226 2 
| 5 | | AN6227-13 m 
m 6 | 10225 del 
pl 7 i 10211 2 
! 8 10214 lo 
9 10212 2 
10 10207 2 
11 10215 2 
12 I | AN6227-5 2 
13 50224 1 ! 
14 20509 1 | 
15 AN6227-7 1 
16 | | AC503-8-6 4 | 


deed 
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Figure 192—Downìock Jack Assembly 
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SECTION i— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


FIG. | INDEX 


NO. I NO. MAJOR ASSEMBLY MAI PER 


ASSY 
PO anoen EN E 


GROUP PURCHAS DAR PROPERTY CLASSIFICATION 
B B va UNITS 


IOmznQo-s-e 


Re 
1 1 
2 1 
1 
à 1 
5 1 
È AR. 
7 l 
8 Le 
9 2 
i 192 1 
192 1 
192 1 
192 2 
192 1 
i 192 1 
| 292 1 
192 1 
| 102 1 
l192| 19 1 
1o» 20 Pin | I 
[192] 21 i | Vell vel bs] 1 
1192} 22 | | Plug | , 1 
199] | Jack Lisspnd y-Inibtoning, (@ 15) Re 
102 1 | de Body | | l 
192) 2 | ' Cy Ling J Cal | 1 
D EE | Pilstoh 1 
| 192 Ë | | Sgrin -tar e | 1 
1192 5 | S1 seve | | Ea 
192 6 | Gaskelt - Valve Guide I 
192 T | | Retainer | 1 
192 8 | | 333 Bland | 1 
[i92 9 | ida | | E 
11 ; 5 ol Pdokin ng Gla 1 
. | 3-4 | Bushing m 
| 199 12 523-19 | | Packing ED â 1 | 
1192 1353 | 523-18 Pdcring | 2 | 
1192 ik | | 823-9 | Packing Gland Y | | 
j 192) 15 | i i Stop | | | 1 i 
¿192 16, Snep Ring | 1 | 
| 192| 17 | | 523-64 Ke 1vè Guia 1! I | 
1192 18; 523-15 Ea e 1 
192 19 | 523-16 Cdlier 1 
i 199 20! | 523-17 DE: Collar | 1 
| 199 211 | 523-8 1 
| 22 | | 323- 54C f ua | 1 I 
} T 
| | 
| | 
| | 
| 
H 
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PURCHASED PARTS 


BI SE EEE 


i | E GROUP 
| FIG. | INDEX) O 
NO.| NO, | £ 
& 
193 | 41522 
19311 21557 
1193 | 2 11556 
fee 3 | 20329-118-P 
193 1 4 | |An6231-13 
19315 | í21555 
19316 | |x4352237-8-108 
119317 | ANG225-24 
293 | 8 20398-D108-008-001 
193 | 9 21133 
|193 | 10 | ¡21554 
1193 | 11 | 20312-093-220 
193 | 12 | | 41389 
1193 | 10 21554 
1193 | 11 20312-093-220 
193 113 | | 41574 
(193 | 14 | ¡ AN380-2-2 
1193 115 | | 21560 f 
[193 | 16 | | 20308-D200-008-00% 
931 17 | 11559 
(193 18 | ¡ 20333-4GH-200 
1193 | 19 | | 20308-D200-008-001 
193 120 | | 41549 
SE. 
| || 
MEM å i 
i | 
AE | 
E 
H 
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Figure 194—Noso Wheci Reiracling Cylinder 
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| 20333-4GH208 
194} 17 11576 
194| 18 20308D208-008-001 

194| 19 | | 41571 
194} 20 21567 


î| GROUP EA 
kis ape : PURCHASED PARTS ond PROPERTY CLASSIFICATION 
NO NO. | S| MAJOR ASSEMBLY OYLTNDER-NOSE WHERE RETRAOTING — lu hosp 
194 51518 CyLingier|No e Wheel Retracting (@13) | Ref 
194 21572 Eye Bolt|Asbembly 1 
104! 1 | | 2157231 Eye Bolt 1 
194] 2 RCB5 Bearing 1 
1941 3 | | 11575 ` Nub | i 
194) È | | 21565 Glàndi 1 
1041 5 | | 20300-100F107-125 Wabhep | 1 
194) 6 AN6225-20 Le 4 
1194 7 i 20308-D100-008-001 Rihg | 1 
194| 8 21563 Enf 1 
1941 9 20312-093-228 | Seal Ring-Synthetic Rubber 1 
194| io 21566 | Nue 2 
104 11562 Cap Assembly 1 
194] 11 4156-2 ` Cai ! 1 
104! 12 Re aor-tl Bubhihg | 1 
1941 9 20312-093-228 1 Ring-Synthetic Rubber 1 
194} 13 AN380-2-2 ter Pi i 
194} ih 21564 | 1 
194! 15 20308D208-008-004 g | 1 
16 | i 4 
1 
L 
1 
d 
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3 H 
FIG. I INDE o 
NO.| NO. | £ 
5 
195 
19511 
195 | 2 
195 | 3 
105 | 4 
119515 
1195 | 6 
1951 7 
1951 8 
1195 9 
195 | 10 
105 | 11 
195 | 12 
165 | 13 
195] 14 
195] 15 
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B32-9-005 
A32-9-013 
D32-9-003 


| AN6227-12 


A32-9-011 
AN32-9-010 
A32-9-009 
AN316-8R 


! A32-9-008 


A32-9-012 
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NDER NI JHE DOOR OPER 
112 DOERR NOMENCLATURE 


Cylinder |Assembly4Nose Wheel Door 
Operating (@14) 


Eng 
| Nut-Lack 
Barre 
¡Pa Fe 
i ¡Gaske 
Pisto 
Nu 
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IH F2 E23 I 2 PA En 3 E23 E23 E23 op E1 2 E 


A 
IS 


Washej -Sbaling 


| PURCHASED PAR PROPERTY CLASSIFICATION 
|n . | INDEX Wars 
NO. | NO. MAJOR ASSEMBLY bp i DE args pam 
PART NUMBER 5|6 NOMENCLATURE | NAVY | ARMY | BRITISH 
196 36020A Br&ke| Valve: (@P5)| Re? 
1961 1 36148 Assemply+Lever 2 
1961 2 KHA Bekrihe 2 
196 | 3 NR4L8 ¡ Besrihe 1 
196] + 36202 ee ly; Push 2 
196 | 36348 ly-Va à sot anà Guide 2 
196 | 5 | 36159 | Val ve-Bullet 1 
19016 | 36159 ab de Val vel 1 
196 | i 36347 Assemp ly+Valvel Seat and Guide 1 
1961 7 | 36147 | Seat-Brake Valve T 
196] 8 36346 | GuideLBrhke| Valve 1 
196] 9 | 36393 i Spring | 1 
196 | | 36425 AsseubiyLVelve| and Cam Lever 2 
196| 10 36165 | Valve Inlet 1 i 
196| 11 36425 pone pay 1 
196| 12 | | 35201 E reu-Cam Lever, Adjacent 1 | 
196| 13 | | 62216 Pin Cam I 1 ' 
196| 14 i | 36166 | Seb t-ValVe 1 
i196| 15 | AN345-10 Wut | | 1 
11961 16 | |: | Roller | 2 
961 17 | | Housing -Brake Valve 1 
96| 18 | Bushihg-Rol eri 2 
96] 19 | | Inser -Phsh Rod 2 
1196} 20 | | Button- ring g paias 2 I 
1106] 21 | i Nut -R tainta | 2 | 
1194! 22 | Ke 2 End Cap-Hou} E 2 i i 
96, 23 | | | Wasner-Sealing 2 
96] 24 | | Wa her-Sealing 2 
96} 25 i Fulcrum | | 2 
96 26 | ! Spring-Cbm mpres sbion 2 | 
96| 27 | |[Srécer | | | d 
061 28 | | |Nut-Stop | 2 | 
96i 29, IE 1 | 
96} 30 | Sor ing-Inlet Valve 2 
061 31 | 2 
961 32 | Nut - -R arid 2 | | 
96i 33 | | Cap Nnt-Retaining 2 I 
96; 34 ‘Bolt | | 12 | 
96; 35 | | Bolt | | 4 
196, 36 | i | Nut- Presburb A jacent 2 | 
1196] 37 ! | Nup-Sheo 2 | 
1961 38 | Nub-Shee Y I 
11961 39 | Pin-Cbtter | 6 i 
11961 LC | Washer 4 i | 
1266] hi GER 416 | | Washer | 8 | 
i196| L2 | | 22672 | Washer T 2 
(296) 43 | | 36350 : ` aling 2 
i i pa ! 
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PART NUMBER 


36021 
36271 
36332 
36331 
36268 
2009-4-100 
2002 -4G-100 
| 1. 2008-4-100 
36265 
36329 
36270 
36322 
36463 
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K 

É 
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Nut -Rétaining 

Fivting &nd|Pin Assembly 
Fitting 
Pin-Release 


Adâptêr-Wemale 
rele: V Type 
Adapter-Male 
Guide;Spyin 
Spring | 
Nut er 
Barre | 
Piston Assembly 
Nut -Valve Seat Retainer 
Washer 


Valve + 
Nuë-Lock 


Pa ce ing 
m 
Pisto 


Figure 197—Srake Deboosier Valve 
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PROPERTY CLASSIFICATION 
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NO.| NO. _ SERVO BY-PASS VALVE 
2/3/4/516 
1198 | i | SD29035 alve (@ 25) 
1198 | 1 x i 29402 3 
19812 | 29405 3 
198 | 3 | x 29406 3 
198 | 4 29223 3 
198 | 5 x 29404 3 
1198 | 6 29403 3 
1198 | 1 | = | 3 | 
1198 | 8 AN6227-9 3 | 


Figure 193—Serve By-Pass Valve 
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SECTION II GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


PURCHASED PARTS 


SUMP PUMP 
| NOMENCLATURE BRITISH 
(@25) 1 
1 1 
2 et -Plun eri 2 
3 Plinger | | ab 
4 | P1 üg-Transf er Valve 1 
5 | Gasket -Tr ansfer Valve 1 
6 ¡Valve e re a | 
7 i Screw! 1 
8 5 iBolt-Pivot | | 1 
9 AN960-10L | Washer NE 1 
10 | | ANG227- -3 ! |Packtôe- dui 1 
11 18 | [Hobsin TG 1 
1 12 | |Spi ing-Ball | 2 
199] 13 | Ba l-$teêl | si 2 | 
¡1991 14 | Packing - To" in 1 ! 
199] 15 Piñ-Plstón à i 1 
199| 16 | Piston-Inlet rà À 
199 17 | Sleeve Piston | 1 
11991 18 TE EE Fitting È | 
(199| 19 | 12522: g-Inlet | l | 
199| 20 ISeat-inlêt Bell 1 i 
1299] 21 | | Arm- -Pivoi | 1: | 
1199} 22 | (Bush: ùg- -Pivót fra i | 
199| 23 | AX960-A101, | Washer | | n i 
11991 24 Al | ¡Nut - Sheay I i il | 
{199 25 iT runn ARPA hb i 
1199] 26 | i Spring. -Tyunpion Arm 1 
11991 27 | | ¡Arm-Trungion 1 
[163 3B L5 | E Pin-Trunnion ata Pivot 1 | 
j199] 29 2005-4 | |Bajl- $teel 1 | | 
199} 30 | | 58189 | | Spping Valve Détent 1 
1991 31 | 58170 | | Gasket -Housing [Cover 1 i 
199! 32 | | 53168 i Covertio using 1 ! i 
11991 33 | | 58169 | [Rein forcement -Housing Cover l | | 
|199] 34 | 1 AC501-A6-8 | Screw | pot | 11 i 
1199} 35 AN502-6-2  . | Screw| | 2 . | 
! | ` Ì 
| | I | Í | | | 
i AW i 
1 
|| | Í | | 
' | | i | | | 
i | Po: | E 
i | he ci | I 
| | i 
| | 
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i201 | 12 
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201 11% | 
201 
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(201 | 17 
[201 | 
j201 
i201|18 | 
j201 | 14 | 
i201 | 
201|2 | 
1201 | 19 | 
201 | 20 | 
201 | 21 | 
{201 | 22 | 
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(201 | 24 
1201 | 25 
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1201 | 27 
l201 | 28 
1201 | 29 
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Altitude] Contrbl Assembly 
Screw+-Altithdel Control Housing 
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GROUP PUR EN PARTS PROPERTY CLASSIFICATION 
RCHA AR UNITS 1 
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o H 

S| MAJOR ASSEMBLY A | us 
I PART NUMBER EEESEEESESES NOMENCLATURE NAVY 


INDEX 
NO, 


UN 
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203 A36A07 Reguldtor-Fuel [Pressure (3 68) Ref 
03 | 1 | | 533088 Cab-Cdver 1 
3/2. | 57631-B Fe trulo- ia justing 1 
ls | 3 51070-11-10 spring-outidt 1 
pos | 4 x AN312-832  . Stop NutJElostîc 6 
203 | 5 57650-C Coyer+Regulato 1 
203 6 | 57724-C Diéphragm Assembly 1 
203 | T | | 57711-B Sedt-Valve 1 | 
bos 8 | 57710-3 Stén-Valve 1 | 
03 3 | 57708-B [Valve ¡Assembly | ' 1 | 
bos 10 | | 51070-11-7 Spying-Vglv 1 | 
203 11 | 57695-D Body- egulatior 1 | 
203. 12 | AC500-8-10 Screw 6 | 
| i 
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SECTION H—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 
- 
ES "NO. YP Ry mous == CN 
x : PART NUMBER — [1 1213 1415] 6 NOMENCLATURE "TS : BRITISH 

| 20} | HE265DA Pump-Fluid Ànti-Ieing (e 15) Re 
| 20% l 265-2B Body 1 

204] 2 | 177-6 Dowel 2 
E 3 | | 265-19 | E m 1 
ps y | 265-6B Gear | | SC 1 

204| 5 265-21 ad 03! Inth | A.R 
i20b| 6 265-21-A Gabket-.0015 Ihch A.R. 
m 7 | 265-16 Plhte 1 
(204 8 | | 265-18 zs 1 | 
| 204 9 | | 265-17 Gear | | 1 | 
| 2081 10 265-3A Cover 1 I 

m 1 x | 225-3 Scbow 1 

20 12 | | 225-3B EG ew 2 | 
|20^| 13 | | 265-1 Br AU 3 | | 
EN 14 | | 172-18 Washe 2 
EN 15 | 265-26 | sep | | 2 | 
ES 16 | 265-22 ab | 1 | 
| 204 17 | 265-23 a SC : 1 
|204| 18 | | 265-21 Sprink | 1 
m 19 | | 265-25 Wa " 1 
Es 1 | 278-27 Snap Rin 1 
{204} 2i | 265-20 Coupling) | | m 1 
En 22 | | R600-42 | F | 2 
| 204] 23 | | 265-27 s m men ` A 
En 24 | | 265-27A ‘ 8 Los Inch | A 
| 204 25 | | 194-20 | Washer | | 4 
| pos 26 | | 265-12 ar | |» 
4 27 | | 265-14G Motor TT] 1 
BM | | 
a x | | 
d || | 
i | | 
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ig 
age DI GROUP PURCHASED PARTS uw | PROPERTY CLASSIFICATION 
NO. | fi MAJOR ASSEMBLY PUMP -ANTI -ICING ae La 
US. | US. 
IE PART NUMBER ERERERERIRES NOMENCLATURE NAVY | ARMY | BRITISH 
| | TH-h Pump-Fluid Anti-Iding (e 21) Ref | 
D- 83820 i Motor |Housing-Assembly l | 
i 8-851556 Brush |Box Assembly 2 ! 
2 B-85396 Screw| | 2 
3 | D-85395 ¡Motor Housing 1 
4 B-84555 Field |Assembly 1 I 
D B-84503 Scxew 2 
6 B- 20500- 4 Lock Was ET 2 
i205 | 7 B-61839 | Screw + 
205) 8 | B- 88059 Plug de 1 
205] 9 | B-85397 Ball sas n. 2 
2051 10 | B-84557 ei a ly 2 
205 | il B- 85398 cer 1 
205| 12 | | B-84558 Pia An pring 2 
2051 13 B-84559 ins 23 2 
205 | 14 | D-96680 Reduction Housing al | 
205 | 15 B-84554 Armat elas embly È | | 
205| 16 B-85778 Worm 1 | 
205 | 17 B-20521-9 i |Ke ugodu? 1 | 
205; 18 3-81140 Screw | 4 
205| 19 | 3-45501 Stop NutiElastic 4 
2051 20 i A-25103 Washe 8 
1205] 21 | | B-84199 Plug 1 f 
205 | 22 B-85780 Gasket 1 x à 
205 | 23 3-85779 Worm Wneel 1 | | 
205 | 24 | B-84086 Key. | a i 
205 | 25 | B-82973 Thrust Washer 1 
i205 26 | | B-84342 (Worm `; Shaft 1 
2051 27 | | B-88943 | Isein-dii[ | d 
205| 28 B-85566 Gasket | 1 
2051 26 B-88545 Pilot Ring 1 
205! | B-84344 Pump-Assémbly 1 
12051 32 | | 3-84491 på | (Zeien) 4 
205| 51 | | B-67567 | | [Fidatang |cegr 2 | | 
205| 32 | | B-82727 | [Drive Géar 1 |] 
205 | 33 ¡ | B-82728 | |Coupling| | 1 | 
1205} 34 | | G-84345 Plate+Poyt a | 
2051 35 | | 3-88999 | PlateiGear 1 / 
2051 36 B-B4343 | |PlâtejCover l 
205 | 37 B-45501-15 | [stop qut Elastic 6 
205 | 38 A-30917 Washe 12 
[205 | 39 | | B-8k4g2 | Screw 2 | I | | 
| | | ! | 
I | | | | 
| | | |* Asterisk notes|attaching parts. | | 
| || : SE | 
| ! | 
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| | | | 
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712-1A 
BS4498 
BE4499 
B84500 
B84501 


PROPERTY CLASSIFICATION 
UNITS 
FILTER asy | us. | us 
WESESESESE NOMENCLATURE | NAVY | ARMY BRITISH 
Filtek-Antilicing| Fluid (e 21) Ref 
Boüy i 
Element Assembly L 
Washe | 1 
I 
Head 1 | 


Figure 206—Filier—Anti-Icing Fluid 
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Figure 207—Chromolox Heater Unit 
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312 
208] 3 
208] À AN913-1 
208 5368636 
2081 5 5368637 
2081 6 5361498 
208| 7 5348851 
208! 8 5360513 
208| 9 5378580 
1908 | 10 1071535 
208] 11 i 5343971 
2081 12 | 5368691 
208] 13 1066088 
208) 14 AN535-D-3 
|208| 15 5368650 
208! 16 | AN365-D-428 
208) 17 | | 534353 
208| 18 | | 5343464 
208] 19 I | 5368644 
12081 20 | | 1064017 
208r: 21 5368642 
208 5378537 
lagg! 22 5368643 
AN960-C10L 
5368670 
5360739 


sembly+Electric (@ 30) 
1/6 Hp. 24-Volts 
(Delco A7012) 


tacle Mounting 


Plhg-Pipp 
Frame! Assembly-End-Commutator 


Armature As 
Be Ra 
Sleeve-Snaf 


te Mounting 
il Assembly 


ngi Retainer 


utator End 


Washer Bearing Retainer 


embly 
r End 


Frame! Asisemply-Drive End 
Ee 


Walshe dba Bolt 


Figure 208—Windshield Wiper Motor 
RESTRICTED | 


L2 n TO I2 P PPP HPP PKK RP EP EP RED O rr H E 2 FSH 


PROPERTY CLASSIFICATION 1 


BRITISH 


RESTRICTED 
AN Gi-5M-4 


= 


TATA 2.489 


RESTRICIED 
AN 01 - 5M - 4 
SECTION lii— NUMERICAL PARTS LIST 


FIG. FIG. NO. FIG, NO. 
N 10. NO. 
| 
| AA14002-A solo la ACH1B25-8D 104-58| 2 97-12 
| AA14005 104-23 1 AC42B3581 80 1 96-28 
AMAS] 104-35| 1 AC500-A516-10 |125 4 96-32 
| A0015080h 98 1 AC500-A516-6 |125 4 134 
ACO68707 98-16| 1 AC765-1D 80-11| 2 133 
| 1022%-3 gh 36 AC811-BT-408 80 6 - 43-17 
aed 64 AC811-BT-2D. 80 6 AN16-56 | 2-131 2 
AC225-5 53-4 1 AC811-3% -ANS 32-48] 4 AN160-85 113-18 | 9 
AC225-8 58 3 32-45 | 93-35 
23-5 AC811-BT-6D 145 8 133 
È 43 AC811-CT-4NS 32-47 2 AN161-16RL 144-5 | 2 
AC223-9 63-70| 2 AC811-FT-!D 80 h AN161-8RS 132 ha 
pM 132 104-30 AN200-K3 i Où | 2 
AC270-B10 97-48) å AC811-FT-6 70 2 AN200-Kk 87 2 
AC270-B8 103-27 | 1° AC811-HT-4D 80 2 AN200-K6 56-5 | 4 
re 15-91 | 1 A0811-HT-6D 145 5 AN200-K8 Dë 1 
AC335 13h 14 AC811-HT-8D 104-15| 3 AN201-KliA 95 5 
AC335-1 56 2 | AC811-0T-10D 129-33) 2 95-30 
AC372-832 1142 1 AC811-T-4CS 80 6 AN201-K6A ` 92-21 2 
AC38A6132 129-54 | 1 | AC811-T-5D 80 6 AN204 -KF5 n9-101 | 1 
AC386-1-' 97 4 AC811-T-HNS 32-46] 4 AN210-1A 93-19 | 51 
AC39351024-8D 104 ES AC811-T-6 70 2 01-23 
AC39B1024-8NS 104 1 ACB65-D1 77-12 2 90-16 
AC39D3922 158-79 | 2 ‘Il AC865-1 | 71-1 | 88-38 
| ` 158-16 A0865-3 71 1 | 97-9 
| ACHOB1328-8D 100-50| 1 | A0940-416 29-24 2 | 96-10 
AChOB370-6D 100-9 16 | 26-11 i 33 
100-11 ! AC9T5-3 97 h AN210-2A 93-9 | 13 
104- Dette 107-7 2 90-25 
1102-4 106-7 91-13 
AC40B379-8D 100-47 | 9 AN1O-14 31-27 24 77-30 
104-6 AN100-3 19 1 | 97-7 
> 102-27 | AN111-8 56 of 98-21 
AC40B371-6D 1100-38 | 2 | AN115-16 210-17, 1 98-29 
40105372 -10D 104-54 1 AN115-21 118 3 99 
| AC40B372-6D 100-6 11 119 96-8 
i 102-19 ll AN115-46 3 65-28 4. 33 
106-19! 1 il AN115-8 12 2 i3 
104-36}. 1 AN12-21 31-3 2 [142-9 
100-17] 4 AN12-5h .| 2-23 2 AN210-3A ' 188 12 
100-45 | 4 AN12-57 2-1 2 87-22 | 
104-37 AN130-16S 158 1 87-24 
ER | 102-30 AN14-43 2-2 2 88-23 
| AC40B374-10NS  [LOH-56 | 1 AN155-325 94-1 l . AN210-HA [TAR Rd 
| 4040B374-4NS no4-34 | 1 AN155-4H6L ` 89-8 8 95-12 
| ACLOB374-6NS 100-8 17 89 87-26 
| 102-6. E ES: 
n 2- 155-161, 88-8 -34 
A0408374-8D 104-13] 1 | a soc 87-4 |. AN210-5A | 89-16 | 2 
AC403371 -8NS 100-49 | 11 ANIS5-468 95 . 9 AN213-KPHE POSSO E 
i 100-52 89-2) , AN227-22 151 8 
| bon -8 88-2 | 52-38 
T Ta 87-2 ' Lo 

£040D1328-8D 104-21 | 1 BROS i 67 AN25-13 65 å 
| AC4OD370-4D 104-33 | 2 gier È; | AN25-1À 89 7 
| 103-3 90-1 87 
| ACHOD370-8pD  Lok-6 | 4 77-3 | 88 
| 145-3 
| 
| 
EEE 
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FIG. NO, ii | FIG. NO, a 
PART NUMBER DES GU TU PART NUMBER GN PART NUMBER | DD NY 
NO. 
AN25-15 89 10 AN3023-2B 5 AN3108-165-6P 111-13 3 
i 98 AN3023-7B 1 AN3121-2 118 3 
| 87 AN3027-1B 1 AN3127-78 114 18 
1N25-15 | 88 1 AN3028-2 2 150-26 
1N25-18 87 | 4 AN3053-4 2 AN315-D3R | 58 18 
N25-20 | 88 2 AN3053-6 1 1À4.6 
iN25-23 | 47 1 | AN3056-1 2 AN315-D4R 1147 4 
N25-25 | 32-35! 5 AN3061-28 1 Lg 
14-46 AN3064-28 2 AN315-D6R 50 9 
18-44 &izé : | 90 | 
100 AN3064- 3 AN315-3R 15-1 4 
N25-31 47 1 SE 18.35 ? 
N25-36 ! 32-54) 1 | a7 | 
N25-k2 i 32-21| 1 AN3064-8 Së i 63-42 
N251-2-55. 17-71) 1 AN3066-28 2 76-33 | 
N26-16 210-25) 5 AN3066-6 3 132 
å + det? 
N25-1 : 134 7 15-5R | 25-36 | 
N26-23 55 8 AN3066-8 1 and 112 | 
N26-25 56 à AN3091-2 L AN3152 105-30 n 
N26-30 | 33-41) 1 AN310-DD5 ` D 115-28 | | 
N26-32 d 1 | AN316-D14R | 89 | | 
N26-31 po 23-21| 2 AN310-D3 | y AN316-D5R ìhhoo6 | 1 | 
N265-428 104 3 AN310-D6 TÁ 7 AN316-5R 133 13 
N27-27 | 22-23 4 38-30 nh1-io 
N28-19 | 54 | 1 98 . 1132 | 
828-31 | 33-36| 1 AN310-D8 89 2 | 33-64 
N28-42 | 23-24! 2 AN310-10 puree 24 i 33-98 
i 54 5 N316-6R 39-5 | 1 
v280-H40% | 92-9 | 2 67-3 SA 87.5 | i 
v286-1 95-31! 8 AN310-12 3i-31| 8 16:218 
i khó 2-18 1090-34 | 
LS AN310-16 2-14] 4 100-63 ! 
(286-2 | 33-15| 5 AN310-5 125 35 141-27 | 
E b 95 | 22-39 | 
(286-3 33-10| 1 B9 zl | 35-82 | 
(286 A 54 2 Poe AN316-8R ;5a | 2 
+ | 38-23) 2 11-80 AN3160-10 a | 
29-78 i 32-30) 1 210 AN3160-20 de, A ! 
3014 i 128 1 Tl AN3160-35 116 3 | 
{3015 1148-75) 5 33-72 AN3160-5 116 i E | 
¡111-19 fre: | 23-17 AN32-3 210-30 | 1 f 
Mu | AN310-6 | Or 12 AN32-34 OA 1 | 
¡3016 15 3 | 9i AN320-10 ! 90 | 2 
|12-54 AN320-12 1910 di. À 
13019 2 31-12 AN320-14 210-9 h I 
(3022-28 13 38-28 | 30-20 i 
AN310-7 33 5 : 2-10 i 
10- AN320-16 210-12] 6 | 
d KE 210-26 | © i 
3022-23 AN310-8 14-9 15 | 2-5 i 
3022 -3B i 146 AN320-20 | 30-16) å | 
'3022-7B 2 33-45 i 33-5 1 
3022-88 2 AN3100-125-45 |112-8 3 AN320-5 100 43 i 
117-10 136 | 
148 dy | 
23 
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FIG. NO. pes Ne: FIG. NI 

< TOTAL | , NO. 
AN320-5 AN386-2-19A 4 AN826-6D 129 

AN386-2-21A x 8 AN830-6 129-66 i 
| AN386-2-6 81 5 AN832-12D 129-24| 10 
| 14-48 AN386-2-8 81 l AN832-4D 80 17 
| 18-27 AN392-23 96 3 . [104 
| 18-45 | 119 AN832-6D 129 3 
| 93 AN392-31 90 n AN833-16D il29-2h| 1 
| 89 AN392-33 126 2 AN833-6D 1103-11! 2 
| 88 98 100-22 
i 87 AN392-39 88 2 AN834-3D [128 2 
AN320-6 56 AN392-41 98 D AN840-12D . i126 2 
55 AN392-45 ` 133 à i| ANSHO-16D 76-111 3 
134 95 ANQHO-4D ` eho27| 2 
33-39 AN392-%9 133 1 AN840-6D 83-31 | 4 
23-22 AN392-61 156 2 125 

AN320-7 22-25 88 83-53 

AN320-8 54 AN392-7 101-49 1 AN840-8D 129 2 
30-17 AN393-11 144 4 ) 83-22 
33-28 210-18 | AN841-12D 129 | 2 
23-26 AN393-13 ell 25-33 1 AN842-10D 1129-11] 2 

AN320-9 5h 2 AN393-15 58 | uo 83-21: 

i 32 ` 144-19 25 AN812-12D ¡129-7 2 
AN335-7 133 8 13 AN842-16D 7h 3 
AN34~D6 63-23] 6 AN393-17 54 6 76-12 
AN34-D8 63-8 10 i | 52 RE 76-22 
AN321 -34 210-8 1 AN393-19 59-56 3 AN81L2-1D 81-57) 1 
AN340-D832 157 3 | 141-3} 3 AN842-6D 1261 7 
AN350-B7 151 h AN293-21 i 52-1 2 94-48 
AN350-h 18-8 1 4g È 83-25 
AN35C-7 99 2 AN393-23 52-15 1 AN842-5D 84-25) 1 
AN350-836 56 3 | AN393-27 61 2 ANGLE -16D 76-18) 2 

| 132 AN393-37 22-22; 2 ANGhh- 80-33| 2 

i 130 AN393-39 144-17 2 ANSA -6D 1126 4 

| AN360-1G 90 2 AN393-41 9-12 2 N 83-29 

| AN365-D524 m 2 AN393-64 25-28 2 ‘AN848-6D 126 2 

| 14427 | 2 AN393-78 26-68 1 : || 84-49 
AN365-D621 ko: 2 AN393-9 60 5 AN855- 129-84| 2 
AN365-D820 55 1 pou AN855-6 129-83] 1 

| AN365-52l 48 172 eh AN855-8 129-75| 1 

| 16 AN394-11 144-21 1 AN856-10 [129-37] 3 

| 66 || AN394-31 157-10 3 AN856-3D 128 8 

| i Hl AN394-37 157-11, 3 -ANG56 -4 129-781 3 

| 81 AN394-43 3 8 : AN856-6 129-2411 17 

10 AN394-53 156 1 AN856-8 129-76| 1 

| AN365- 624 16 43 AN394-57 1414-12 1 AN86-6 28-231 1 

i Le AN4O77-1 73-3 1 AN878-10- a 129-8 | 2 

| 01-56 ANZ15-A 156 7 AN878-10- O 76-53! 3 

i 33 47 AN878-12- 129-63| 2 

| Lë 210-2 AN87B-12-13 75-15] 3 

i AN365 625 ANA5-27 210, 1 129-94 

| AN365-720 AN486-3 19 1 AN878-12-2k 29-02 2 

| AN365-832 AN486-4 81-3 AN878-16-13 | 71 3 

| AN386-1-11 49 : 129-94 
AN386-1-7 97 AN878-32-15 66 Dë 
AN386-2-16 AN5-DDHA | 63 2 AN878-1-136 84-58; 1 
AN386-2-18A AN5-DD7A 47 2 AN878-1-38 80-341 .1 

“ AN878-6-1380 126-42; 1 
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SECTION III— NUMERICAL PARTS LIST 


FIG. NO, FIG. NO. FIG. N 
NO. NO. NO. 
N878-6-152 126-31| 1 AN914-2D 129 33 AN5-D15A 47 1 
x878-6-156 75-5 1 103-39 ` AN5-10 23-15] 8 
x878-6-160 83-34| 1 AN915-1D 126-449 1 71 3 
NS78-6-171 75-25| 1 AN915-2D 103-38 1 31-15 
v878-6-228 126-49; 1 AN916-C416L 81 1 AN5-10A 2-38| 134 
¥878-6-324 1127-37} 1 AN917-2D 129 3 18 | 
V878-6-52 127-30] 1 | AN917-4D 129-98 1 1 i 
¥878-6-672 I 84-54] 1 AN917-6D 126 5 AN5-11A 48 27 i 
1878-6-80 83-30! 1 129-40 E 66 i 
V878-76 83-26! 1 AN917-8D 129-9 2 AN5-12 + 89 8 
1878-83-13 1129 1 AN918-3D 129-105 1 31-16 
1878-8-22 1129 1 AN919-19D 129 2 141-19 
1878-8-76 ¡129-104 1 AN919-20D 129 lb AN5-13A i 48 8 
13881 -6-100 126-4 1 AN924-10D 126 10 AN5-14A Ag i 12 
(884 -6-1360 1126-33] 1 127-3 AN5-15 141-21] 2 
1884-6-14 1126-31 1 83-28 AN5-20 125 4 
138% -6-442 i96-3h| 1 AN924 -12D 129 11 AN5-25 | 93 1 
1884-6-98 126-38| 1 AN92h-16D 129 2 AN5-33A i210 5 
1901-ÀhA 10% 3 AN924-kD 104 1 ANS-4 HA i 48 3 
1901-64 100-57| 9 AN924-6D 126 7 AN5-45 | 33-70, 1 | 
1901-84 104 16 129 AN5-5A + 48 | 2 | 
1902-12 129 8 100-2 AN5-6A .| 2-49! 18 | 
1902-11 104 2 100-28 46 i 
1908-D6-8 62-11| 1 i 84-50 | hi | 
1911-1 (104 H AN925-12D 129-74 1 AN5-7 GE 8 i 
[911-1D ' 1126-46} 7 AN928-12D 129 2 AN5-TA pas | 59 | 
: AN931-11-16 133-1 2 AN502-516-16 i 69 de? | 
AN931-14-20 33-39 1 AN535- 00- 2 1101-54 | 8 
AN931-16-22 129-93 ER AN535-00-1 | 92 | A2 
AN931-3-9 128 5 AN535-4-5 , 39 EOS 
[911-2D 4 AN931-4-16 45 2 AN545-B10-6 152 3 
AN931-4-7 13 3 AN515-B6-3 i 63 6 ! 
11-6D 4 AN931-5-12 hi 6 AN5525-1 1117 3 | 
912-1D 2 AN931-5-9 149 1 AN576-DD1032-12 |142 À i 
912-10D 2 AN931-6-10 128 3 AN577L-hA: ¡104-271 1 i 
912-11D 1 103-9 ; AN5830-4 1129-27 | 2 | 
912-12D 1 AN931-8-13 17-88. 7 AN6-DD2 HA [149 2 | 
912-2D 5 21-8 ^ || AN6-DD26 | 98 i | 
128 AN6-DD37 17 pod | 
AN935-10 64 1 AN6-D14 | 38-29, 2 | 
912-3D 1 AN960-AL516L 125 8 AN6-D6A i AG | 2 I 
912 hp 2 AN960-AL616 47 5 ANS-10A 18 1-2 | 
912-7D 4 I 79 AN6-11A 2-39| 30 j 
AN960-AL816 33-7 2 à 
912-9D 6 5 AN960-ALB16L 33-76 2 AN6-12 | 38-27| 2 
9 AN960-A2116 ^ | 129 3 AN6-12A 18 i 5 
913-3D 3 2 AN960-A2116 129 3 AN6-15A 134-29) 8 | 
913-åD 129 2 AN960-A516 133 9 AN6-20A 1133 | 16 | 
913-6D | 74 7 AN960-A516L 18 - 47 1145 
i 72 AN960-A616 126 6 AN6-22A 84 2 | 
i 76 98 AN6-27 | 12-53] 1 
914-1D 126 9 AN960-4616L 91 u AN6~34A 84 2 i 
1127-39 AN960-A816 126 4 ANG-7A 16 8 i 
i 80-31 89 AN6-82 i 95 2 i 
62-58 AN960-A816L 62 i AN6227-3 LT 52 | 
84-26 AN960-C516 48 2 AN665-446R | 87-4 1 i 
AN960-0516L 18 72 132-16; 1 | 
AN665-80R 89-1 i 
| i 88-4 i 
| | | | | 
| EN | | 
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SECTION IH—NUMERICAL PARTS LIST 


"IG. NO. OTAL FIG. NO. FIG. NO 
| PART NUMBER INDEX PART NUMBER INDEX Guay PART NUMBER KE S 
1 AN814-12D 129-74| 1 AN960-D1016 132 1 
46 AN815-10D 129-30] 2 AN960-D1032 9-27) 36 
x AN815-12D 129-70| 3 AN960-D516 6 Y 
AN815-16D AN960-D616 2-46) 36 
8 AN815-3D 128 1 | 84 
6 AN815-4D 126 6 AN960-D616 i 91 i 9 
13 129 AN960-D716 2-541 77 
83-29 | 22-24 | 4 
2 AN815-6D 129 23 | 1151 2 
5 AN815-8D 129 T i AN960-D816 60 | 1 
H AN816-10D 129 5 AN960-L516 ¡210 1 
2 AN816-12D 24-36! 10 AN960-1016 ; 31-28} 24 
9 129 AN960-1216 | 2-16] hk 
m AN816-16D 129 2 AN960-1416 | 2-8 3 
| AN7h8-26 9 AN816-3D 128 10 AN960-1616 | 2-3 3 
i 27-31 I . 129 AN960-516 | 33-71; 92 
| AN748-30 29 6 AN816-1D 126 9 95 
| ANTAS-34 29 10 48-45 | 89 
i 76-54 129 i 88 
4N748-38 29 12 AN816-6D 103-17| 20 87 | 
AN7hG-4h 58 8 129 | 31-17 
AN748-46 71 6 AN816-8D 129 4 146 
29 | 103-17 | 1 | 
66-14 3 AN818-10D 129 10 |, 77 
34-22 2 | AN818-12D 24-371 6 | AN960-516L | 89 | og 
32-20 2 | 129 | 32-55 | 
| 38-26 2 | AN818-3D 128 2 1100 
138-1 12 AN818-4D 126 6 87 65 
13125 | Dh | 16 | 88 
79 n 130 AN960-610 33-38 | 25 
100-27 1 AN818-6D 129 16 91 
155 1 | AN819-10D 129 10 56 | 
9 2 || AN819-12 129-35] 1 | 55 
133-47 11 | AN819-12D 24-38| 6 5h 
146 | [129 | | 29-32 | 
14-7 | 2 | AN819-4D 126 4 95 | 
33-74) 1 130 AN960-816 33-27 | 34 
143 à AN819-6D 129 46 | 30-15 
i ANSOG 145-33; 1 ANG20-3D 128 2 1 
Kaz? De 147-11} 6 AN820-6D 129 1 Í 1155 ! 
i 147-13 AN822-10D 129 I | 5} 
| [154-9 i AN822-12D 129 D AN970-3 68 5 
| AN8008-53 I 154-6 2 AN822-3D 128 7 AN975-3 32-12 | 32 
i AN8003-F16 . 1132-29; 3 . 129 | ET 
| ANSOOS-N.-8 149-211 1 AN822-4D 74 9 | 71 
|AN8008-M1 10-3 5 126 AN996-14 | 40-8 1 
! . |152-3 127-43 AT-8-ARC-5 3119-62 | 1 
I 153-2 | 6 130 A10689 ea à 
1 AN8008-13 152-23| 3 AN822-6D 129 3 410811 130-21 | 1 
iAN8013-D1 151 25 AN823-10D 129-38) 5 A10852 1130-20 | 1 
| 152 15 i 79-5 A11046 1130-19 1 1 
| 153 : AN823-4D 48-44 9 A12202 130 1 
| 147 129 A1220h 1130 s 
i 154 103-34 . 412206 130 1 
| ANG013-D2 147 14 ` || AN823-6D 129 A A12238 30-33 | 2 
| 119 AN823-8D 129 1 A12493 1.30 1 
| 149 . | AN82À-3D 128 le | A1249} 130 1 
IAN8013-D3 149 4, i 
ì li | 
i 
1 
Vande | 
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PART NUMBER 


412528 
112584 
412788 
412835 
112978 
113512 
113523 
113516 
113001 
113023 
d 7 13924 
1139291 
114185 
114234 
114578 
114623 
115112 
115274 
115419 
115502 
(DA 
12328-2 
12772 -G 
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SECTION III—NUMERICAL PARTS LIST 


PART NUMBER 


B-0-201674 


264826 
272621 
272666 


284440 
294198 


294272 
294279 


297034 
3004-81 
307245 
328759 
-3 
3 


75036 
SS 


B-0- 
B-0- 
B-0- 
B-0- 
B-0- 
B-0- 
B-0- 
B-0- 
B-0- 
B-0- 
B-0- 
B-0- 
B-0- 
B-2 


BC-21-M 
BC-433-F 
BC-434-F 
BC21MJ6 
BC4W1O 


BZR-31 


B12496 
B12768 
B13362 
B13828 
B13829 
B13832 
B13979 
B14022 
B14023 
B14239 
B14248 
B14340 
B14555 
B14694 
B14695 
B15418 
B16010 
B25016 
842399 
B50025 ` 
B543 : 
B544 


LE [dg 
OO 


I í or f | 
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D 


MO HHH O O QU) C9 CD Ly CO LY COLO 
SAL H ROTA COW + CO Co] 
WW OW FAND © O DOMI F2 4E 1722 + 


O I OPEP 


TOTAL 
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HH RH ES IS F 


PHHHHHHHI 
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WHA OH NH N 


IN RRA As 


C-26-ARC-5 


C-30-ARC-5 
C-57461 
C-TO-ATA-2 
CBK-74028 
CBY-21441 


CBY-23087 
i CBY-h66h8C 
i| CBY-61016 
i CBY- 62007-A 
CG-L6115 
CG- 16118 
CG-46117 
CG-46128 
CG-62028 
CH4E3-3 
CR-6770 
CRC-60-SA 
CRR-10121 
CRR50052 
CRR50053 
CRR69027 
CRV10081 
CRV10084 
CRV10085 ` 
CRV2172} 
CRV23251 
CRV23256 
CRV23258 
CRV24130 
CRV47191 
CRV47192 
CRV60025 
CR6770 


CU-48-ARA-6 
CU-UO_ARA-6 
C1006-L 
C1006-R 
CXD1535E 
C701Y1 
D14594 

DC -16MF-400 
DL1446 
DPLF-1 
DPACA-2A 


DY-13-ATA-2 
DY-2A/ARR-2 
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CU-24/ART-13 
CU-25/ART- 13 
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1118-25 
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120-13 
1120-10 
118-46 
120-12 
121-11 
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SECTION III— NUMERICAL PARTS LIST 


| FIG. NO. 
PART NUMBER PART NUMBER EXORITUR PART NUMBER 
DY-8/ARC-5 Bl. FSSC-88-1-100 2 FS80-08-U-700 l ji 
5106421 -AC 111-4| 2 FSSC-88-I-1005 1 149-10 
D106606 111-15| 2 FSSC-88-1-1350 3 ssc-88-v-180 148-61] 1 
D12184 130-8 | 1 ¡149-16 
D12201 130 1 FSSC-88-1-1670 1 FSSC- 86-v- 395 129-51| 2 
D12304 130-5 | 1 FSSC-88-I-2137 1 FT-213-A 119-7 1 
ee 130-10} 1 F8SC-88-1-2200 1 FT- m 124-23} 1 
(D11273 130-6 | 1 FSSC-88-1-2380 2 FTN A 124-38) 1 
| D22 17-77) 1 , G-3-96 | 31-32] 1 
|D32-9 -001 100-18| 1 FSSC-88-1-2500 n G.C.8. 607 130 1 
D413-F 149-51| 1 (GBD-1-A18A 115-151 3 
268357. 107-6 | 1 FSSC-88-I-2650 6 GF6-1/2-250 5-23) A 
D8067A 100-5h| 1 G11279 104-311 1 
¡EA-1611-A 72-9 | 1 158- 170 92-161 3 
EA-L0-B2 111-32| 1 FSSC-88-1-2720 |147-6 4 HA7260-1 103-351 6 
EA-40-2 116-2 1 1147-23 HA8222 128-52 3 
EA-41-21 111-31| 1 150-29 H2015L | S2-20| 1 
EA-41-21 116-6 | 1 Fssc-88-1-3255 ¡149-35| 2 H2030L | 92-8 1 
FA6-1/2-55 6-22| 4 FSSC-88-1-3280 |ìh8-53| 2 H4150 3/4 | 74-56] 2 
FM-137 105-451 2 FSSC-88-I-350 147-7 7 H966 i 90 1 
FSSC-88-A-210 148-6h| 2 158-48 TC Ws |120-8 1 
149-13 | 149-29 ID-1/ARN-1 1148 1 
147-8 | 5 FSSC-88-1-4050  |153-6 iL ID-14/APN-1 149-491 1 
148-47 FSSC-88-1-14150 |15Ł}-15| 1 148 
149-30 Fssc-88-1-725 148-54] 4 ID-6/APN-4 [12h ol) 1 
150-31 : 1409-34 IG531-7 | 67 12 
1154-14 1 {FSSC-88-1-809 148-59| 4 i 85 
151-141 1 | 149-33 IPBY-105 1127-20] 2 
1 151-2 | 1 FSSC -88-I-970 1116-55 3 IV575D 1104-40] 1 
FSSC-88-B- 150 151-7 12 149-32 J-22/ARC-5 1119-10: 3 
FS3C-E8-C-375 1103-18 1 ig | 96-26} 4 1119-47 
7SSC-88-0-1300 ¡105-601 2 FSSC -88-L-650 1105-59! 2 J-36/ALA-2 1129-49) 1 
1113-52 | 2 FSSC-88-1-800-25 105-61| 6 Le | 69-7 1 
154-17| 1 113-53 21/ARC-5 119-53! 1 
147-5 | X} FSSC-88-L-800-55 |112-97| 1 dee? | 20-60; 2 
149-28 FSSC-88-M- 58 151-11} 1 | i 16-47 
149-26 | 5 FSSC-88-M-62 103-30] 1 IKC-1 29-36 [| 2 
152-1 FP88C-88-P-1056- | KC-6 29-331 6 
154-12 | : 500 |148-67| 1 KC-8 97-43 12 
148-52} 1 | 149-14 90 | 
147-19! 2 FSSC-88-2-1083- 97-35 
19-47 30 1148-681 2 89 
150-28 | 1 149-15 | 29-13 | 
152-8 | 1 FSSC -88-R-500 151-13} 1 26-18 
52-28 | 1 |FS50-88-5-2310 152-16) 3 I -À 14-33) 2 
147-22 | 2., 1158-40 KE -4H 21-66 | 
1249-19 | ` FSSC-88-S-1380  ¡154-16| 1 17-23| 1 
129-34 | 4 FSSC -88-S-270 96-40} 1 KG-8 89 2 
150-34 | 2 FSSC-88-5-450-6 [155-18 1 KS-5 | 89 2 
1409-40 | I IFSSC -88-5-872-27 1151-26 1 KIK-5 15-54 | 2 
149-38 | 4 FSSC-88-T-1060 (105-58) 7 K21B 62 2 
150-33 112-96 K3 | 56-3 14 
148-65 | 1 113-50 | 55-33 | 
149-39 | 1 |FSSC- -88-7-19006  |154-4 K3-A |o SC d a 
151-9 |1 FSSC- Per 153-4 | K3L | 32-62] 1 
1474 | 9. 128-2 KUA | 91 i 1 
1 K5A i Oi | Sì 
i IKEA 95 D 
| K8-A 191 | 6 
i | 
[Ps : | | 
| i 
i f 
| | | 
| i i 
¡AAA i he 
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SECTION !ll—NUMERICAL PARTS LIST 


i FIG. NO. | 


FIS. NO. 
' : 4 t 
PART NUMBER INDEX RRE PART NUMBER TN PART NUMBER Ke QUANTITY 
K8-A NAF1023-16 108. A NAF1131-10 116 2 
NAF1023-19 108 4 NAF1131-20 116 1 
LM-10 1 NAF1023-26 108 5 NAF1131-30 116 10 
LNE-lL 1 117-94 NAF1131-5 116 9 
LP-21-F l. NAF1034-4-10 ¡11 10 1117 
M-1608 l NAF1034-1-15 1111 1 NAF1150-6A-30 117-19 1 | 
MARK 7 1 NAF1034 -4-20 ger 3 NAF1150-10-AB-64| 111-7 | 1 
MAZDA-301 6 NAF1034-4-30 111 3 NAF1150-10-36 114-34| 1 
NAF1034-4-35 111 h NAF1150-10-64 109-50| 1 
MAZDA-303 2 |NAF1034-4-5 111 13 NAF1150-10-90 109-611 1 
NAP1034-4-60 111 1 NAF1150-10A-116 | 2112-28) 1 
MAZDA-309 ] 9 NAF1034-6-125 111 1 NAF1150-10A-76 |105-17| 4 
11% NAF1038 116-101 1 113-331 i 
115-9 NAF1056-16 [124-6 D NAF1150-10A-90 |116-3À| 3 | 
MAZDA-78 1109 10 [149-414 111-43 i 
1122 i 1119-48 | 114-47 i 
MD-T/ARC-5 19-45] 1 1148-78 NAF1150-10AB-42 1211-35] 1 i 
MG-149F 119-12] 1 NAF1056-17 lho-h7| 2 NAF1150-104B-44 | 213-56] 1 | 
MK15-5 219-36| 3 148-77 NAF1150-10AB-60 | 111-8 | 2 i 
148-79 NAF1056-18 149-46| 2 . | 211-33 | 
148-56 : 3 148-76 NAF1150-10AB-C8 |111-6 | 1 | 
MT-161/ART-23 (121-1 1 NAF1056-27 116-17| 1 NAF1150-10AB-70 |111-55| 1 
MT -25/ARN-8 l2h-21| 1 NAF1064-1024-10 | 6-59| 10 NAF1150-10AN-52 |111-9 | 1 | 
MT-h/ARR-2 12315 3 NAF1068-17 108 12 |[NAF1150-12A-100 !10S-36] 2 | 
119-4} ! 110 i] D 
MT-5A/ARR-2 1121 -6 2 127 ; NAP1150-12A-105 |i03-30| 2 
119-11 NAF1068-18 110 3 I'NAF1150-12A-132 |; 23! 1 i 
MT-63/ARC-5 19-31] 1 115-12 NAF1150-124-120 | i | 
MT-7A-ARR-2 121-7 1 f : |NAPLI50-1L2A-246 | 2 
MT-7OARC-5 1119-37 | 1 NAF1068-19 108 2 NAF1150-12A-266 |. 5! 1 
MT -71/ARC-5 119-36 | 1 NAF1068-26 11 9 NAF1150-124-3% ii 121 1 
MT-TO/ARC-5 119-43 | 1 117-23 NAFL150-12A-40 |: 1! 1 
MT -78/ARC-5 119-9 115 NAF1150-12a-42a |. 3-41] 1 
119-46 114-13 NAF1150-124-70 :116-26| 1 
MT-80/ARC-5 119-25| 1 NAF1077-12 117-64| 2 NAF1150-124-92. | 110-44) 1 i 
M389-AN-15 1227-44 | 1 NAF1077-13 116-12| 2 NAF1150-124B-64 {111-45 I 
M389-A6-2h 129-55] 1 111-24 NAF1150-125-76 :110-à5| 1, 
3089-48-14 1129-57 | 1 NAF1077-2 117-63| 2 NAF1150-124-116 1111-61) 1 
M8090086 116-7 3 INAF1086-1 hio . J NAF1150-16-19.5 ¡106-9 | 2 
NAF1016-2 1148-71) 3 NAF1088-1A-6 156-66} 1. i107-9 | l 
149-43 NAF1091-C-240 116-15| 3 NAF1150-16-26 112-35! 1 | 
112 NAF1091-D-120 l116-16| 1 NAF1150-16A-100 |116-19| 1 i 
NAF1017-1 110-501 3 l|NAF1091-E-30 116-9 à NAF1150-16A-108 1116-20! 1 i 
NAF1018-1 109-27 | 7 NAF1099-100-25  |115-2 1 NAF1150--164-118 |116-21| 1 i 
1110-53 NAF1099-25-250 |150-15| 2 NAF1150-16A-68 |112-27) 2 | 
1115-13 1150-27 1317-34 I 
117-6 NAF1099-25-350 1116-11} 5 NAF1150-16A-78 |106-9 | 3 i 
NAF1021-11 108-3 1 111-23 | 107-9 | ! 
NAF1021-12 108-4 1 j114-61 109-À5| | 
NAF1023-15 n08-12| 9 NAF1099-50-125 i111-22| 1 NAF1150-164-84 |115-26 1 | 
109-19 NAF1116-4 nu 201 2 INAF1150-16AB-60 ¡115-25| 1 | 
117 nen | | | 
} 
x | 
| 
i | 
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| 
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PART NUMBER 


NAF1150-20A-236 
NAF1150-20A-64 


NAF1150-20A-92 


XAF1150-204C-116107-23 


NAF1150-20AC-88 
NAF1150-20B-156 


NAF1150-24A-148 


NAP1150-22A-76 
NAF1150-244-84 
NAP1150-2hA-96 
NAF1150-24AB-15 


NAF1150-2%AC-44 0 


NAF1150-284-144 
NAF1150-28A-206 
NAF1150-28A -84 
NA*1150-28A-90 
NAF1150-3-110 


NAF1150-3-116 
NAF1150-3-18 


3-184 
ano 
NAF1150-3-244 
NAF1150-3-256 


BOC 
NAT 


NAP1150-3-32 


NAF1150-3-48 
NAF1150-3-52 
NAP1150-3A-)) 


114-17 
105-49 
113-22 
109- 63 
14-33 


106-23 
106- 8 
107-8 
105- 36 


TOTAL 
QUANTITY 
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SECTION 1II— NUMERICAL PARTS LIST 


PART NUMBER 


NAF1150- 4-1 15 
NAF1150-4-168 
NAF1150-4-21 


NAF1150-4-22 
NAF1150-4-24 


I NAF1150-4-32 


|! 
| 


NAF1150-4-36 


NAF1150-4-40 
NAF1150-h-h8 


NAF1150-4-54 
NAF1150-4-56 


NAF1150-4-64 
NAF1150-4-72 


NAF1150-4-92 
NAFl150-hA-122 
NAF1150-4a-14h 


NAF1150-4A-192 
NAF1150-44-268 
NAF1150-1A-272 
NAP1150-lA-13 
NAF1150-hA-56 
NAF1150-4A-73 
NAF1150-lA-79 
NAF1150-4A-80 
NAF1150-lAB-72 


NAF1150-hAB-76 
NAF1150-6-10-5 


NAF1150-6-100 
NAF1150-6-28 
NAF1159-6-28 
NAF1150-6-42 


NAF1150-6-63 
NAF1150-6-72 


|| NAF1150-6A-106 


NAF1150-6A-112 


RESTRICTED 


DH DIFF FI OFOD. [fH N nm 


TOTAL ' 
QUANTITY 


WHY NHF 


Wr m _ N 


fo 


MH HP 


FD MH O 


PART NUMBER 


NAF1150-6A-120 


NAF1150-6A-136 
NAF1150-64-150 
NAF1150-64-152 


NAF1150-6A-220 


NAF1150-6A-28 
NAF1150-64.-280 
NAF1150-6A- 30 
NAF1150-6A-2 

mr 


NAF1150- -6À- no 
NAF1150-64- 
NAF1150- ar: 


APFII50- -ÖA- 29 
NAF1150- GA-56 
NAF1150-54-6l 


NAF1150-64-30 
NAF1150-54-£2 
NAF1150-6A-92 
NAF1150-6A-5C 


NAF1150-6AB-100 
NAF115C-GAB-48 


NAF1150-640-128 


NAF1150-6B-52 
NAP1150-£ j-2'Í 
NAP1150-8-40 
NAF1150-8-56 


NAF1150-8-72 


EE 


NAF1150-8A-58 
NAF1150-8A-76 
NAF1150-8A-8% 
NAF1150-2AB-6%2 


NAF1150-8AB-6O 


NAF1150-84C-56 
NAF1150-80 -248 
NAF1150-80-124 
NAF1150-80-220 
NAF1150-8C-224 
NAF1160-6A-30 


Revised 


RG. NO. 
AND 


iQ i 


INDEX QUAN 
nnol 2 
109-71 
108-27| 1 
102-26] 1 
108-241 2 
117-46 | 
108-351 5 
112-28 
117-22 
116-27} 1 
108-28 i 
112-3 T 
108-3 1 
105-2h| 3 
109-34] 2 
105-541 1 
113-48 
105-8 8 
113-39 
114-27] 2 
14-40 
105-52] 4 
1113-23 
111-268 1 
(115-4 1 
1124-19) 1 
1105-10! È 
1113-28 
¡112-821 3 
LIT 
{112-121 3 
¡1117-44 1 
| 112-57] 2 
112-33) à 
dux. I 
116-3 3 
113-21 
106-16) 2: 
| 107-16 
| 109-147 1 
05 1 
108 2 
114 1 
11 2 
105 2 
109-73} 1 
1230-5 1 
¡110-411 1 
{209-701 2 
1114-56 
105-151 7 
113-44 
1227-43) 1 
117 1 
117-13 2 
117-16] 1 
114-2 | 
112-411 1 


G 


15 November Y 


RESTRICTED 
AN Ol - 5M - 4 
SECTION HI—-NUMERICAL PARTS LIST 


ND T HG NO, | FIG, NO. | TOTAL | 
PART NUMBER DEX QUANTITY PART NUMBER INDEX QUANTITY PART NUMBER INDEX QUANTITY 
NAF1164-10 5-4 8 NAF310594 5 PB-160000' 137-1 1 
NAF1164-1024-10 | 72 18 NAF313424-1 120-3 1 PB-16126 137-6 3 
NAF 16%-1 02% «FO 72 5 NAF37016 121-25 2 PB-16126-1 137-5 3 
NAFlLOL- 1028-24 | 76 1 120-32 PD-12H-4 67-9 2 
APllÓR- 1024-5 Fal 22 NAF38690-10 112-18} 5 PLM-70 116 1 | 
164-1021-5 | 72 D 112-21 P1137-41 | 97-28 i 
Th 1158-2 1 1112-74 P3045-61 | 97-28 di 
A7I201-1 1155-44] 1 112411 PUCA-2A 74-28 1 
NAF1201-2 155-43| 4% NAF38690-17 17-80 1i Qill | 49-26 i 
156-29 NAF38690-19 17-79 2 Q113 44-32 1 
156-161 NAF38690-26 112 1° Q2202-12-12.25 [7h-105 1 ' 
1204-3 116-8 | 1 NAF38690-4 17-78 1 Q2202-12-12.5 (74-106 1 
210517-208 | |lhh-3h| 1 NAF38787-1 . 120-31] 1 02202-12-1h.25 hD i 
1213017 -2 17-84| 1 NAF47546-1 122-5 1 Q2202-12-18.75 [74-104 B | 
.P213010-2 17-82) 2 NAF48098 119 2 Q2202-12-15 75-18 2 f 
\F213019-4 72 1 NAF43379-4 1214-31) 2 Q2202-12-20.75 74-103 | 1 
1F213019-5 148 3 NAF48379-5 109-8 3 ‘| Q2202-12-21.5 (784-111 2 
\F213021-2-7 17-83] 1 114-10 Q2202-12-21.75 [15-12 T 
NAF213025 110-11; 2 NAF56855-2 120-38 1 Q2202-12-22 75-24 1 
115-8 NAF67879 146-17 1 Q2202-12-23.5 74-118 1 
NAF213028- D 72 1 NAS51-62 | 76-49 8 Q2202-12-24.5 74-116 1 | 
NAF213028-5 148 EN NAS56-41 31-11) 2 Q2202-12-26 74-107 2 
NAF213257-1 58-11} 1 NAS56-52 31-10) 1 Q2202-12-29 75-20 | .1 
NAF213258-1 1118-14] 2 | || Navy Type NEB-1D| 83 1 Q2202-12-3 74-113 1 
58-9 Navy Type NED-1 | 83 i Q2202-12-3.5 75-10 2 | 
NAF213261-2 122-9 12 Navy Type NEP-2 | 83-1 | 1 Q2202-12-49 74-114 1 i 
9213265 121-5 1 Navy 10139 - 123-1 9 Q2202-12-52 74-112 1 | 
NAP213270-2 120-27| 8 NEA-3 67-13 2 Q2202-12-53 174-109 2 | 
HAF213271 120-39| 1 NF-1 112-4 1 Q2202-12-5h 75-115 | 2 
NA 17213600- 12D 1129 12 NI-120' 122-2 1 Q2202-16-13.5 (74-99 2 
VAP213690-kD | 45 8 NI -306 122-3 1 Q2202-16-15 76-21 1 
15-89 NNEO18-230F 148-7H 1 q2202-16-16 76-20 1 i 
| 79-7 i NNF -002 93-6 d G2202-16-9.5 74-101 d i 
| 15 a! NNP 018 98-9 d Q2202-16-9.75 f74-102 1 | 
129-62| 4 NR4L8 31-21 1 02202-32-16.5. [74-29 1 i 
79-6 1 NSC-07% 101-51; 1 Q2202-32-20 71-30 l'a | 
| 85 2 NSCOOL 93-31) 4 Q2202-32-38.5 115-31 1 i 
15-90 102-24 02202-32-55 74-28 1 | 
129-18; 4 NSC003 š 62 2 Q2600 | 98 EAT. | 
129-17| 2. 56-28 Q2601-2 | 92-23 | 2 | 
80 6 NSCOOË 156-45 1 Q2601-2B | 92-24 i 2 i 
20 2 NSCO18 101-10) 2 Q3106-D832 hig j 8! i 
129 10 NSCO27 81-15 3 Q3111-1 73 8 j 
:103-10| 1 NSC032 210-52 1 | &5 | 
128 20 NSCO34 | 95-27 2 Q3112-2 233-31 2 
i 62 > 20 No. 1228 Wy 3 Q3113-D8-12 6i 31 
56-30 No. 130 114-3 2 03113-D8-15 61 — À 
80 No. 22 119 | Q3113-8-15 . ¡62 po TT i 
13830-3D 1128 3 No.2 Closed Type 146- 12 6 Q3802-4 133-39, 2 
14410 :120-1 1 No. 537 |117-7 2 | QLOOL-O-1 i 95 2 | 
2299-10 54 1 112 Q4001-1-1 96-9 T i 
9362-5 | 29-4 9 No. 8363K4 114-30 9 j Q4002-0-1 | 96-16 5 | 
26-4 No. 9207 131-2 3 | 91-22 i 
IAR310163 112-5 1 P-101-447 43 2 | 94002 ~ 1 (96-7 | 1 i 
1AF310503-3 1128 1 P-255218 124-1 1 | QUOO2 - l- 1 h33-20: 8 | 
IAF310503-3D 128 3 P-271-8 i 71-32 1 . 33-23 | 
. P-8242401 | 113- -31 2 | | 
. | | 
| | 
| EE NM 
| | | 
| | | | 
| | | | 
! : i I 
| | | | l 


vised 15 Novemn ^^ 


=— TT 


Ë 


| PART NUMBER 


Q4002-1-1 


Q4002-1-2 
pes 


Qi002-2-3 
i QUOO4-0-1 
| 24004 0-2 
i Q400} 
Godred 
| Q4004-2-å 
Q400 -2-5 
QUOL1-0- 


L 
Q#011-1-7 
QH012-1-1 


Q4012-1-2 


Q5033-46-6 
iQ 


I 
I 
| 
| 
| 
La 
! 
195 
| 
i 


Q 

S5 

[Q5103-10 
Q5103-11 
Q5103-12 
Q5103-14 
Q5103-15 
Q5103-16 
Q5103-2 
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RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION 11. NUMERICAL PARTS LIST 


PART NUMBER 


Q5103-4 
Q5103-5 


Q5103-6 
Q5. BEE 
Q5103-8 


Q5103-9 


Q5104-1D 
Q5104-3D 
Q5105-D10-10 
G5105-D10-12 
Q5105-D10-8 
Q5105-10-11 
Q5106-D10-10 


Q5106-D10-12 
Q5106-D10-6 
Q5106-D10-7 
Q5106-D10-8 


Q5106-D10-9 
Q5106-D416-26 
Q5106-10-16 
Q5705-K1-4 
Q5706-K1-5 
Q5706-K1-6 
Q5708-K1-15 
Q5708-K1-5 
Q5708-K1-50 
Q5708-K2-12 
Q5728-K1-10 
Q5728-K1-50 
Q5738-K11 
Q57%0-K8-10 


Q5740-x8-11 
Q5740-K8-8 


Q5740-K8-9 
Q5740-8-8 
Q5740-8-9 
Q5746-K1-12 
Q5746-K1-15 
Q5746-K1-18 


Q5748-X1-24 
Q5748-K1-55 
Q5761-K10-1-5 


FIG NO; 
INDEX 
NO. 


TOTAL 
QUANTITY 


oy 


VHW — J4ETDIE2 2 E-2 2. DH NHPEPPPPWNEFH NU 


PART NUMBER 


Q5761-K10-3 
Q5761-K10-5 


Q5761-K12-7 
Q5761-K5-1 


Q5761-K5-.75 
Q5761-K5-1.5 


Q5761-K5-2.25 
Q5761-K5-6.75 
Q5761-K5-7.5 


Q5761-K6-1 
Q5761-E6-3 
Q5761-K6-l 
Q5751-K8-1.5 
Q5761-K8-2.75 
Q5770-6 
Q5799-5 
Q5799-6 
Q5799-8 


Q600-510-20 


ll Q600-318-19 


Q600-B5-8 
Q600-B8-16 
Q600-88-8 
Q600-C10-10 
Q600-024-16 
Q600-024-22 
Q600-06-18 
Q600-C8-100 
Q600-F8-32 
Q600-10-5 
Q600-10-8 


Q600-12-6 
Q600-14-17 
Q600-16-24 
0600-6-28.5 
Q600-6-4 
G600-6-5.5 
Q600-8-21 
Q600-8-25 
Q600-8-30.5 
Q600-8-5 
Q600-8-6 
Q608-D3-3 
Q610-D6-1 
Q610-D6-10 


| Q610-D6-2.5 


-375 


UH ENVOKHKHNDHEDENND AIMNIVPEH TO 47 4 E NN TO 


No) HHL 
LA 


HP COO F2. HU ES TO 


PART NUMBE 


Q610-D6-5 
Q610-D6-55 
G610-D6-9 
Q6LO-M6-144 
Q610-3-3.5 
Q610-6-14 
Q610-6-16 
Q610-6-16.5 
Q610-6-28 
Q610-6-3 
Q610-6-4 
Q610-6-5 


Q610-6-6 


Q610-6-6.5 
Q610-6-8 


Q612-D6-3 
Q612-D6-7 
Q612-D7-32 
Q612-D8-5 
Q612-M6-11. 
612 -M6-15 
Q612-M6-15. 
Q612-M-16 
Q612-M6-22 
Q612-M6-28. 
Q612-M6-30. 
Q612-M6-35 
Q612-M6-57 
Q612-M6-71 
Q612-12 
Q612-8-10 
Q612-8-38 


&2 &O D 4O © 
NAN 
Co 


Q618-B14-46 


R 


un wm 


wor 


Q618-14-21.5 


Q618-14-9 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION Hi-—NUMERICAL PARTS LIST 


e 1 
FIG. NO. | FIG. NO. | Í FIC. NO. 
AND TOTAL TOTAL š | AND | TOTAL 
| INDEX | QUANTITY PART NUMBER INDEX QUANTITY PART NUMBER | INDEX | GUANTI 


9-14 | 2 Q620-16-10 54 2 Q7012-M17-.06% 90. | A 
| 89 4 Q620-16-16.5 54 1 Q7012-20-.064 32-22] 2 
97 1 Q620-6-D31 87 11 Q7012-21-.091 100-20| 1 | 
| 99 1 Q624-D16-24 43-7 4 Q7024-AL11-.016 1118 2 i 
i 56 i Q621-D16-8 à3-10| 4 Q7011-C17-.010 54 3i o À 
[141-7 1 Q624-20-12 99 4 Q7014-033-.06%4 Sek 4 | 
1132 I Q628-24-3% | 41-13) 2 Q7014-D32-.032 23-25| 1 | 
7 2 Q628-24-36 41-7 2 QTOX1h-DÀhi-.014 14-341 2 i 
72 pi Q6302-CDL-56 | 96-31) 1 Q7014-M35-.030 31-23] 2 | 
132 2 Q6302-CDL-74 96-29| 1 Q7014-N32-.091 | 15-8 | 4 
54 9 Q6302-CDL-97-3/3 ei 1 Q7014-21-.063 ` Ae 6 | 
78 7 Q6302-CDR-54 96-36} 1 G7016-A17-.016 ¡210 1 
98 Q6302-CDR-57 96-27; 1 Q7016-N17-.030 | 60 5 
| 90 Q6302 -DLDR- -155$ 96-3 1 i 5b i 
54 4 Q6303-BNL- -257 134-18) 1 Q7016-29-125 | 33-43) 1 i 
95 Q6303-BNR-245 133-5 T Q7018-D17-.032 |114 1 1 
i 90 Q6303-BNR-25 133-4 1 Q7020-AL16-.064 |152 D I 
nhi 6 | 2 Q6303 -CNL-48 1/8/134-45]| 1 Q7020-M17-.064 | 47 16 i 
| 54 10 Q6303-CNL-48 11/16 134 1 Q7021-C34-.063 1210 1 i 
92 {| 26303- CNR-19 3/8/134-17| 1 Q7024-N41-.091 | 99 h i 
12-49| 2 | 26303- ON6-64 3/81133-17| 1 Q7024-57-.064 30-19| 4 
2-68| 8 Q6303-0N6-68 3/4/133-18} 1 Q7026-B76-.064 | 62 | 1 
2-33] 2 Q6303-3-NL -36 133 1 Q7026-C58-.010 | 29-15] 1 
63-45 | 4 Q6303-3-NL-62 133 1 Q7032-73-.064 30-22| 6 i 
| 99 1 Q6303-8NL-35-3/16 133 1 Q7032-73-125 | 30-23| 8 | 
99 1 Q632-B28-24% 54 1 Q7032-81-125  33-k | 8 | 
99 2 Q632-28-23 41-11] 2 | 30-14 i 
99 1 Q6337-9 89 1 Q7040-125 | 33-17) 1 | 
| 99 2 Q6342-3L 145 1 Q7101-8 LET | à 
99 Tra Q6342-3R 145 Øre Q7102-AL10 97 91 
99 2 Q6345-830 145 Í 90 
! 99 1 Q636-32-28.5 41-4 2 : i 91 i 
| 99 2 Q700-B38-111 62-571 1 Q7102-AL516 ÔL I 51 | 
1:99 1 Q700-12-16 95 j 1 66 i 
| 56 2 Q700-48-24 156-9 1 ! 38-28 | 
| 56 2 Q700-8-7 95 3 86 | 
41-10 | 1 Q7009-AL13-.064 | 86 6 : 23-16 I 
54 2 , 81 Q7102-AL616 | 83-26) 2 ! 
41-14 3 Q7009-AL17-.010 2-41} 176 |1Q7102-AL816 33-48| 11 i 
i 89 2 Q7009-A13-.040 |145 3 | 62 | 
| 87 2 Q7009-A43-.06% 86 m 1Q7102-A516 | 7 9 
| 5h 4 Q7099-4613-.064 | 81 h 90 | | 
89 Q7009-D21-.032 2-44; 66 100-21 
77 1 Q7009-.063 2-66) 2 14-47] | 
132 2 Q7010-M17-.064 50 2 Q7102-A616 56 14 | 
mhi-22| 2 Q7010-AL12-.094 |133 1 I i 95 | 
132 1 Q7010-AL17-.032 [134 1 Q7103-AL | 56 | 20 | 
i 95 5 Q7010-AL17-.032 |13} si 326 | i 
87 G7010-AL21-.010 | 2-48} 16  [Q7IO3-N1 | 15-18) 2 i 
136 . 2 Q7010-AL25-.063 | 47 D Q7103-N2 | 17-25) 2 | 
78 1 Q7010-A612-..094 133 2 Q800-D14-16 | 9l 1 i 
54 1 Q7012-AL12-.091 |132 2 | Q800-D16-26 | 89 11 i 
| 66 +: Q7012-AL21-.064 | 96 3 11Q800-DG-7 - 1150. | | 
56 n Q7012-AL25-.010 | 2-47| 24 1Q800-8-6 190 15 | 
"1Q7012-M14-.032 53 2 i 91 i 
Q800-8-8 ¡a [a | 
| x 
x | | | | 
| | | | 


i | I nre TE 
wised T5 November 1945 RESTRICTED i 685 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION IlI—NUMERICAL PARTS LIST 


FIG. NO. po 
PART NUMBER ADD, PART NUMBER QUANTITY 
NO. » 
Q808-D4-14 1 Q811-D7-12 1 Q908-D32-16 66 1 
Q808-D4-19, 2 Q811-D7-19 1 Q911-D16-8 56-19| 1 
Q808-D4-20 2 0811-D7-27 l Q911-205-14 129 1 
2808-D4-23 1 G811-D7-h l Q921-D6-8 62-12| 2 
Q808-D4-26 1 Q812-D6-18 22 RA360 156-32| 1 
Q808-D4-28 1 || q812-D6-4 12 RCA-K-252401 124-1 1 
Q808-D4 -68 1 Q812-D8-10 1 RCA-K251872-501 [124 1 
Q808-D6-4.5 52-52| 2 Q812-D8-11 97 1 RE-2/ARC-5 119-28| 1 
Q809-D5-68 133 i Q812-DE-12 Sie: lb, REB-3N 90 1 
Q810-06-8 83 8 Q812-D8-26 97 1 RG46354 158 x 
1Q810-C8-54 125 n Q812-D8-3 97 1 RG4650 158-88} 1 
G810-D5-23 210 10 Q812-D8-34 33 3 RT-7/APN-1 124-1 i 
Q810-D5-8 63-71|.1 Q812-D8-38 47 1 R1830-92 67-8 2 
‘Q810-D6-10 25-15| 8 Q812-M8-24 50-22 | 1 R-23/ARC-5 119-29| -1 
i Q810-D6-10 118 y 9812-6-16 49 1 R-23/ARC-5 119-56| 1 
Q810-D6-11.5 97 b. Q812-6-16.5 33 3 R-25/ARC-5 119-57 | À 
Q810-D6-15 90 1 Q812-6-17.5 33 2 R-26/ARC-5 121-9 i 
19810-p6-18 97 3 Q812-6-9.5 ` 33 2 R-27/ARC-5 119-59] 1 
| Q810-D6-2 97 l Q812-7-8 33 1 R-28/ARC-5 119-38| 1 
10810-D6-24 98 2 Q812-8-26 83-17| 1 R-280-BH. i 79-2 1 
i Q810-D£-26 2 812-8-h 31941 1 R-8/ARN-8 104-290 1 
i Q810 ED) co 97 Q : 
G810-D6-32 90 1 Q812-8-5 | 89 10 R-9/APN-4 1239 | 2 
|Q810-56-35.5 90 7 38 S-5 131 1 
Q810-D6-46 100 4 87 5-836 42| 1. 
Q810-D6-5 63 2 Q813-D9-12 133 1 8-837 1704-43 | 1 
1Q810-D6-6 57 2 Q813-D9-50 133 1 SA-1/ARN-1 149-50 | 2 
{Q810-D6-5 145 4 0813-6-3 101-38| 1 148 
I 5 Q814-D56-5 52-51| 2 SA-13U/ARN-4 ben ho | 2 
G810-DC-7 97 12 Q814-D7-6 1 2 SA-3/A 158-34 I 1 
145 | Q814-10-56 32-24 | 2 SCR 260 østre 1 
IQ 132 5 | Q814-10-6 32-23| 2 SD-1-126 h27-h | 1 
97 Q816-D6-16 104 2 SD-1-148 h27-6 1 
39-141 5 Q816-DE-28 103 2 SD-1-167 127-15 | 1 
90 Q816-D8-12 155 2 SD-1-181 127-13 | 1 
9T Q316-M6-90 91-21) 1 SD-1-182 moe [y 
56 1 Q816-M8-12 156 2 | SD-1-183 he7-11 | 1 
62 n Q816-8-20 32-33| 2 | SD-1-184 Ë27-9 | 1 
130 9 Q818-C12-20 83 4 SD-1-20 (27-2 1 
129 E G818-15-h 29-31| 1 SD-1-215 127-16 | 1 
5h 2 Q820-DR-29 133 12 SD-1-218 2287-10 | 1 
E 155 m Q820-D16-26 | 89 1 SD-1-219 27-5 | 1 
I 132 2 Q820-D7 -34 133 2 SD-1-220 527-109 | 1 
6-82| 1 Q820-D8-5 524354; 1 SD-1-221 127-8 i 
| 62 3 Q820-16-40 33-75| 1 SD-1-56 27-94 1 
I 97 Q822-D13-43 156 2 SD-1-67 KSE 
[Q8 156 2 Q824-20-10.5 132 2 5p29035 03-46 | 1 
iQ 93 2 Q828-16-12 33-85| 1 SD58002A 103-1 1 
di 132 4 Q832-D18-16 100-39| 1 SE3007 210 1 
| O! 145 2 0832-D7-6 90 1 SE3019 Pio 1 
iQ 133 2 Q836-D28-12 10h-hh| 1 SE3022 210 i 
iQ 89 8 Q836-D28-8 104-55| 1 SE3027 010-53 | i 
i 88 Q848-D42-6 62 2 SE3028 P10-5h | 1 
| 87 Q901-24S 68 6 SR3031 230 1 
| SE3032 di 2 
| | 
| 
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| 03-042-701 


RESTRICTED 
AN 01 - SM - 4 
SECTION III—NUMERICAL PARTS LIST 


PART NUMBER 


03-042 -705 139-8 
03-042-720 138-5 
03-042-912 139-14 
03-047-080 139-7 
03-047-384 139-7 
03-047 -399 139-2 
1 Ton Hoist 210-32 
1-2040-8 74-92 
1-2635 70-18 
125 
1-2637 70-17 
125 
1-2691 125 
1-2692 70-19 
125 
1-2893 70-3 
1-2894 | 70-h 
1-2895 | 70-5 
1-2901 70-1 
LH-437-F 10h-1 
1P-582-FB 104-41 
10-20809-1 83 
10-24x3/8 63-36 
10-2440-9 130 
10-32x1 63-41 
10-72LG 158 
10B-D 129 
100P1 118 
1007 -2FBT-12D 24-41 
101731 83 
102P-1 147-2 
147-18 
102P-2 147-3 
147-17 
102PD-12M 151-25 
1091-E-30 111-37 
11-355 125-3 
11218 26-19 
114153 73-15 
1181-M-1 97 
12-1096-11-12 70-9 


12-1096-13-14-1} 70-10 
125 
12-1096-2-3-4 TO=LE 
125 
2-1096-5-6 70-6 
12-1096-7-8 | 70-7 
12-1096-9-10 70-8 
12-111-13-14-1 | 70-10 
12-1112-2-3-4 70-11 
12-12-12MMS-6D | 74-57 
1202 i209 
1220 1108-33 
32-40 
33-83 
124043 74-69 
12700 71-3 
142179 148-66 
150-P-6M 148-2 
1505A9-4 Tro 
160050 56-10 
1637 46 


1637 


+ D S fO F2 TO F2 
+ 


PART NUMBER 


169916 
17308 
17386 
175196 
1778-M-1 
17807 
18175 
18485. 


19042 
2-2142-13 
20M5BAAS 
2CM70B5B 


20008 
200087 -4 
20C087-6 


‘200-0D-6 


202 -PP 


204 -P-25 
20L-P-25M 
205 

2097 
2196 
22A17-02 
22A17-82 
220008-L 
220009-L 
22C009-R 
220012 


. 22C033-L 


220033-R 


- 220061 
220062 


220063 
220067 
220069 
220070 
220071 
220072 
220074 
220075 
220076 
22C088-R 
22C101-3 
220102 
2201030 
2201031-L 
22C1031-R 
22C109-L 
22C109-R 
22C110 
220115 
220116-700 
220180 
220185-3 
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t 
a 


ae 


oh. 


O F2 Be E rio O D Co CO 


NO NO CO TO HUI GT 
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mo 
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RESTRICTED 


AN 01 -5M - 4 
SECTION HI—-NUMERICAL PARTS LIST 
[esse 
FIG, NO. j FIG. NO. ON 
| PART NUMBER WE eu aie PART NUMBER AND. PART NUMBER TE AI 
NO. NO. NO, 
220185-4 36 229072 8 28A1039 1 
220185-5 5 22Q081 3 28410506 96-2 1 
220255 89 . L 22Q098-2 2 28A10507-6 96 1 
220354 90-38] 4 28410508 96 1 
220358 90-55| 2 220104 , L 28410510 140 pi 
220359-3 90 1 220109-7 | 72-5 1 28410511 1140 1 
22F1594-20 158-41} 1 220111 72-6 1 28410511 -6 140-22} 1 
225164-2 50-2 5 22Q174-2 156-36| 8 . 28410512 2140-20! 1 
43 | 156-55 28A10513 150 l 
57-8 22Q174-3 156-5M 8 28410514 140 1 
52-26 220180-2-3 8 2 28A10515 140-23| 2 
22F1653 143-16| 2 ` 220180-6-3 75-17, 1 28A10516-L 139 1 
22F1695 136-16| 3 220180-8-3 50-35 2 28A10516-R 139 1 
227274 A 158-451 1 i 220057 140-8 1 28A10517-L 1139-21; 1 
229191 22-15) 4 220058 140-7 1 28A10517-R 139-22 1 
22F191-2 25-20| 59 2201031 209 2 28410539 65-4 i 
28-16 22U1033 209-19 2 28A10539-6 158-201 1 
22F191-7 86 18 229173 209-13 1 28A10510 158 1 
81-56 220361-3 209-20 1 28010542 132 2 
22F312 39-421 5 220365 209-3 2 28410543 132-7 1 
38-21 2209 . 124-3 i 28A105h5 132-10} 1 
139 2209-3 117-9 1 28A10549 158-100 1 
227381 -1 148-38; 4 ‘| 2209-h 113-3 A 2841055 210 A 
22F381-3 1148-37) 4 2209-6 113-4 4 28410550 1158 1 
227512 -20 ¡156-171 1 22315 | T7-7| 1 2841056 1210 2 
22F976-L 1158-13| 1 23E50-473 67-1 2 | 2841058 210-40 | 2 
| 22F076-R 158 1 24PO5S4 `, _ 95-1 2 2841059 210-42 | 2 
| 225981 1157-3 3 2402-6A 104-2 1 2841060 210-38| 1 
| 2281215 5h-29| 2 21390 77-2 l 2841061 210-39| 1 
225128 12-2 h 21895 73-14 6 2841062-8 E ı 
58-21 1 2540 152-7 4 28A1062-9 210-42 | 1 
| 43 9 | 268029 158 1 28410699 4-2 1 
| 43.6 | 26GDIO 74-77 12. | 28410700 m 1 
| 58-24 | 26379-2 119 4 28A10701 14} 2 
i 54-20! 1 265-DA 8-8 I ‘28A10702-L 144-1 1 
54-271 1 284017 -82 134-34 1 . 28A10702-R 144-1 1 
54 1 ii 28A1004-2 “140 1 28410704 144-023 | 1 
54 1 i 28A1006-17 144-2 1 2841072 145 2 
54-26| 1 28A1006-19 144 2 28A1075-6 145 bcm 
54-41} 1 28A1006-2 143 1 28A1075-7 mh T 
19-81 9 28A1006-3 143 1 28A1077-7 145-14 | 1 
; 51-13| 1 28A1006-4 143 1 28A1078 155-10] 1 
! 1-12| 1 2841006-5 143-5 l 2841079 45-26) 1 
£ 51-10] 1 2841006-6 | 353 1 2841104 145-12] 1 
pa bl 1 28A1006-62 143 1 2841105 185-15 1 
: DI 2 2841006-65 | 143-11 S 2841106 145-23] 1 
| 54-22| 1 28A1006-7 143 1 28A1108 145-37] 1 
a 54-21 | 1 28A1009-2 132 1 28A1109 0145-21 | 1 
| 54-36| 1 2841009-6 132-3 1 28A1110- 145-228 | 2 
iz i 54-35| 1 28A1015-100 133 1 28A1112 145-25 | 1 
ig e 54-30| 1 2841016 145 2 28A2001 134.231 22 
1 ¢ ; | 54-32 | 1 2841019 145-2 1 133-57 
3 ¡54-31 | 1 28A1020L 145 2 2842002 -30 433-611 1 
| B 54-25] 1 2841021 145 1 2842003 233-58 | 8 
| 2271557 54-23] 1 2841022 155-13 1 28A2008-10 nh5-i6 | 1 
| 22P066 99 A 2841023 145-7| 1 28A2008-22 2145-18 | 2 
22P076 99 h 2841024 145-2 1 2842008-13 ER 1 
| 22P557 97-40 | 5 2841027 145 1 2842008-114, 145-19 | 1 
| 77-28 2841028 185-3? 1 28A2008-15 45-8 | 1 
28A1029-2 + 145-24 n 
| 28A1032 133-60 2 
MEE | 28A1033 133-68 2 | | 
| S | i 
rico 


RIETI ORDER 
sx SS 8 CRESS È ben, 


Bar 194 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION HI— NUMERICAL PARTS LIST 


H 
i 


kas RART NUMBER QUANTITY PART NUMBER QUANTITY PART NUMBER INDEX QUANTITY 
2842008-17 1 28A5016-7L 60-16 1 28A5061-10 2 2 
2842008-18 1 28A5016-7R 60 1 2845061 -11 62-9 2 
28A2008-19 1 2845017 62 1 2645061 -206 62 130 
| 2842008-2 1 28A5018 62 T 285061 -207 62 8 
| 2842008 -20 1 28A5020-10L 61-20| 1 2845061 -6 624 | 1 | 
| 28A2008-4 1 28A5020-10R 61-20 1 28A5061-7 025 1 | 
| 2842008-50 1 2845020-116 61-32 ï 2845061 -8 62-6 l | 
28A2003-51 1 28A5020-122L 61-26| 1 2845061 -9 eT 1 
| 28A2008-6 1 28A5020-122R. 61-26| 1 28A50T9L 1145-14] 2 
| 2842008-7 1 28A5020-121 61-27 1 28A5079R (250339 2 
| 2842008-8 d 20A5020-13L 61-14 1 28A5080 e 1 
| 28A2008-9 I 28A5020-13R 61-14 i. 26A5080-2 146 1 | 
| 28A2017 h 2845020-16L 61-28 1 2845081 DA 1 i 
12842034 2 28A5020-16R 61-28| 1 2845082 ¡116 2 | 
2842032 J 2845020-17L 61-29 1 2845083 |156-16 2 
2842033 4 2845020-17R | 61-29 1 28a5084 1146 2 
2842036 1 28A5020-2L 61 1 28A5100-2 1158 1 i 
| 2842037 2 28A5020-2R 61 1 28A5101-10 138-9 1 I 
| 2842039 L 28A5020-29L 61-19 1 28A5101-2L 1139 i | 
2842042 1 28A5020-29R 61-19] Å ed 18: i | 
| 2842043 -7 1 | 28A5020-32L 61-15 1 28A5101- Un i 
2842014 1 | 2845020-32R 61-15| 1 2845101 -8L 138-8 2 i 
2843008 1 2845020-35L 61-1 i 2845101 -8R E 2 | 
2843037 -6L 1 28A5020-35R 61-17| 1 28A5102 . o Ww | 
12843037-6R 1 28A5020-44 61-22 Å 20A5103-0L j 62-27) 1 
| 2843037 -7L 1 28A5020-47 61 1 ep RE 
| 2843037 -7R È ii 2845020-49 61-25 1 Wn N 2 ME | 
| 2843038-6 3 28A5020-51 61-23 1 SARE T c». 
| 28643039 i 2845020-5k 61-18| 1 2845103-95 c2-19) 1 
2844006-9 1 28A5020-7L 61-21 1 2845103-8R ce ` 
i 35-18 28A5020-7R 61-21 1 2845103-9L 62-20) 1 
i 62-60| 2 | 2845020-86 | 61-24} 1 -2845103-9R | E 
| 62-59; 4 | 2845020-9h 61-31] 1 28A510h-10 d: Ee 
| 62 a || 2645020-95 61-30] . 1 | 28A510k-11 Eat | 
| 62 1 28A5020-98L 61-16 | 1 28A510k-12 © | 62-31) 1 | 
| 62-44} 1 || 28A5020-98R £136 | a 2845104-13 | 02-23; 1 
62-43) 1 28A5021-ii 62-24 | 1. 28A5104-2L Š | À | 
62-40} 1 28A5021-2h Ke 1 28A5104-2R | À 
| 62 1 2845021 -8 62-32 | 1 . 28A5104-20 Mo 
i 62-46] 1 2845025-TL | 61-8 1 | 26A5104-23 ĉj 1 | 
i 62-39) 1 28A5025-7R i 61-8 1 2845104 -57 9| 2 | 
| 62 pi 2845025-10L lex} I 28A5104-8 21 1 ! 
| 62-53| 1 28A5025-10R | 61-11 1 2845104 -9 9| i, | 
i 62 1 28A5025-11L 61-12 1 28A5106 i ! 
62 1 2845025 -11R 61-12 | 1 28A5107L pol | 
62 FM 28A5025-6L 61-7 1 FOR D 
62-42) 1 2845025-6R 61-7 1 2845108L O 1 | 
62 1 28A5025-TL | 61-8 1 28A5100R- e : | 
| 62 1 2845025-8R | 61-8 1 2845111 2 : | 
62-621 1 28A5025-8L | 61-9 1 2805113 -6 | x I 
| 62 1 2845025-8R | 61-9 1 2845114 [135 ; | 
62 2 28A5025-9L | 61-10 a 28A5115 ès 1 | 
| 62-34! 1 2845025 -9R |61-10| 1 EN o i | 
| i 60-1 | 2 | 2845031 | 62-1 1 Ge 17-2 E x | 
¿2845011 60-2 2 2845033 62-48 1 28A5117-7 o? i 1 
¡28450121 60 1 2845043 61-13 1 2845123 6 ee i 
¡2845012R 60 1 28A5060 162-4 | 1 SA 141-3 i, 
j2845013 | 62-38} 2 2845060-6 i 62 1 CR e 139 e | 
¡28450161 60 1 28A5061L | 62 |. l 28A5120- | 139- LS | 
:2BA5016R 60 1 28A5061R | 62 1 2845131 1134-3 2 | 
i 3 | | i 
| | | 
d 
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28451321 

i 28A5132R 

| 28A5232-2L 
28A5132-2R 
28A5132-20 
28A5132-3L 
28A5132-3R 
BEER 


28A5134L 
28A5134R 
28451351 
28A5135R 
28A5138L 
28A5138R 
28A5140L 
28A5140R 


| 

i 

| 28A5150-2L 

| 2845150-28 
2845150-3L 

i 2845150-3R 
28A5152-11 
2845152-15 
2845152-16 

| 28A5152-19 

| 2845152 -20 
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DO 


A5170-6 
A5170-7 
12845171 
12845198 
[2845212 
12845213 
|2845219-6 
12845219-8 
¡2045221 
2845229-0 


Y 


DDD DD D PO TO 


co 


HHPPNPPHPPEPPPPHH PO REL DO E FO EH p 


RR 00 00 2 H TO E E dl E2 iH I PO TO I IF PPP E E EF pt pa p! 


28A5236 


28A5229-2 


28A5238L 134-41 
28A5238R 134 
2845243-0L 134-42 
28A52h3-OR 134 
2845243-2L 134 
2845243-2R 134-43 
28A52hh 1 134-44 
28A524%4-R 134 
28452451, . 134 
28A5215-R 134 
2845246-6L -| 134-30 
28A5246-6R 134 
2845247 134 

| 28452148 138-26 

| 28A5219-6 134 
2845538-L ‘134-24 

| 2845538-R 134 

! 28A55h1 134-21 
28A5592-L 138-7 
28A5592-R 138-7 
28A5595 138-10 
28A5598 138-6 
20A5601L 62 

i| 28A5601R 62 
28A5601-6L 62-13 
28A5601-6R 62 
28A5601-7L 62-14 
28A5601-7R 62 
28A5601-8L 62-15 
2845601 -8R 62 

i 2045601 -9L | 62-16 
2845601 -9R 62 
28A5602L 61 
28A5602R 61 
28A5602-10L 61-5 
28A5602-10R . 61-5 
2845602-11L 61-6 
28A5602-11R. 61-6 
2845602 -6L 61-1 
2845602 -6R 61-1 
2845602-7L 61-2 
28A5602-TR 61-2 
2845602 -8L 61-3 
28A5602 -8R 61-3 
28A5602-9L 61-4 
2845602 -9R 61-4 
2845625-L 134 
2845625-R 134 
2846016 135 
288015-5 38-6 | 
28B023-560 38-8 
2838041 38-10 
28B041-1 38-11 
283054 38-13 
28B054-1 38-14 
283055 38-16 
28B055-1 38-17 
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TOTAL 
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PART NUMBER 


288056-555 
28B059-2 
20B060-2 

| 20B660-3 
285060-À 
28B060-5 
285063 
288063-1 
288067-560 
283072 
28B076-569 
28B080-1 
28B080-R 
28B081 -L 
28B081 -1R 
20B082L 
28B002-1R 
283083L 
288083-1R 
¡1283085 -55 
288086-55 
285087 -55 
28B088-55 
28B1006-102 


2881006-103 
28810::6-110 
28B1006-111 
28B1006-112 
28B1006-54 


28B1006-68 
28B1006-69 


-1128B81006-76 


28B1 006-78 
28B1006-82 
2881006-83 
28B1006-84 
28810071 
28B10075-L 
28B10075-R 
28B10076 
28810077 
28810078 
28B10135 
:28B1017-133 
28B1017-134 
28B1017-135 
28B1017-136 
28B1020-2 
28B1020-3 
20B10221-L 
28B10221-R 
28B10221-8 
283102221, 
¡28810222R 
28810225 
128810225-7 


1 
i 


| 
| 
| 
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SECTION Hi— NUMERICAL PARTS LIST 


FIG. NO. | 


FIG. NO. 


— 


| AN | ND 
| PART NUMBER INDEX UAM PART NUMBER e PART NUMEER INDEX | È 
! | 
28B10229 52-1 | 1 28310560 |63-16| 1 28B1176 1 
28810231 52-4 1 28810562 63-17 1 28B1186-10 | 64 1 
2851032-0 | 52-5 | 3 28810563 |63-28| 1 28B1186-11 64 1 
28310232 -21 | 52-8 l 28B1066-60 | 39-2 1 28B1186-2 60 2 
28B10232-2R i 52-9| 1 288107} | 38-7 1 64-17 
28310232-3 52-10) 1 28B10754L E 1 28B1186-7 64-18} 1 i 
28310233-6 52-6 1 ‘28B10754R 64-26 1 28B1187-2 60-7 1 i 
28510233-7L | 52 1 28B10754-6 64-27 2 28B1187-6 65-1 1 | 
28810233-TR 52 H 28B10754-7 64-28 2 2881188 i 64-20} 1 
28810233 -8 52 1 28310754-8 64-29 2 2881188-1 64-21| 1 | 
2881023} i 52-11) 1 28B10754-9 64-30 2 28B1189 | 64-22) 1 | 
28B10235 52-12} 1- 28810756 64 1 2881205 45-23 | 1 | 
| 28810236 ll 7 2 28B10757 04-32 2 28B1205-1 45 1 : 
52-16 28810758 64-31 | 2 2831206 45245} 1 | 
28810238 | 38-1 på 2881089-1 65 1 28B1206-1 45-25) 1 | 
20810239 52-2 1 28B1089-46 65 1 28B1207 -2 i 45-201 2 i 
2851021 NM i 58-15 4 28B1090-50 50-24 1 28B1207-3 | 45-21} 2 i 
28p1021 Jä | 58-161 1 28810913 66-24 1 28B1207-4 45-22) 2 | 
285102415 | 58-1 1 28B1093-200 45-6 1 2881257 | 57-18| 1 | 
2831024 -48 58-17] 1 28B109} -80 45 Lou 28B1257-1 | 57-19! X i 
| 58 1 28B1095-11 50-33 2 28B1265 | 64-1 1 | 
| 52 Y 28B1095-12 50-36 1 28B1269-55 61: pod I 
|! 52-29 Y 28B1095-20 50-37 1 28B1273-3 | 64-12 | 2 | 
| 52-39] 3 28B1095-8 51-15 n 28B1300-570 e pl ey 
3 | 52 2 2881095-80 50 1 i | 35-8 | 
13 | 52-58 2 | 28810951 5 1 2881307 -22 j 55-281 1 | 
45 | 59-hh| 2 28B10951-23 h5-18 1 28B1307-23 | 55.29) 1 i 
52-15 2 28B10951-25 45 1 2881307-30 1 56-231 1 j 
| 50-31} 1 28810955 45-17 1 28B1307-31 | 56-23 1 1 | 
| 52-30| 1 28B1108-55 | [45-10 1 2881307 Dë DESI. À I 
| 52-ho| 2 28B1108-560 15 1 2881307 -50 | 55-25] 1 
i 52-41] 2 2881109-550 45-11 1 2831307-51 i 55-261 1 
52-55| 2 28B1109-560 45 1 28B1307-52 |55-27| 1 
65-111 1 28B1110-55 [15-22 d 28B1307-53 | 55-22) 2 | 
65-121 1 28B1110-560 5 1 28B1307-55 155-231) 1 | 
48-17] 1 28B112h [53 T 28B1307-56 | 55-24 | 1 | 
| 44-5 | 1 2881124-10 |53-18 2 28B1307-59 © 1 55-37) 1 
i 43-2 | Y 283112%-9 150 1 28B1307-90 | 55 1 I 
156 | 1 2831131 150 1 28B1307-91 1557 | 7 | 
6 | 1 2881145 59-1 1 I 2881307 -92 : 55-8 | 7 | 
i 66 1 2881146-550 59-2 1 28B1307-93L | 55-11! 1 | 
i 66 ol | 2881147 59-5 1 28381307 -93R 855-141 2 i 
i 41-3 2 | 28B1149-55 59-6 T 28B1307-94 55 i 1 i 
39-1 | 1 2881151-560 159-7 1 28B1307 -95 | 55 a i 
41-8 2 12851152-55 [59-8 1 28B1307-97 | 5 16 i 
a i | 28B1153-55 159-9 1 ll 28B1308-2 io £ i 
|l l 2881168 [45-1 1 20B1306-3 E 3 i 
| Ml å 28B1168-16 45 x 2881309 15 7 | 
4i 1 2881168-17 PE 1 28B1310 5: i i 
A 1 28B1172-5 45-15 l 2881311 | 56-22 2 i 
DN j 28B1172-62 45-16 Í 28B1312-3 56-16] 1 | 
i 1-10) 2 28B1172-63 15 1 28B1312-4 56-17: 1 1 
i 63-27| 1 28B1172-65 45-14 | 1 28B1312-5 | 56-15 2 | 
| 41-12} 1 2881172 -66 45 1 28B1313-10 | 56-13] 1 | 
41-12} 1 28B117h 45-9 1 28B1313-15 56-21 | 2 å 
52-42 1 28B1174-50 45 1 I 2881313-17 | 56 | 1 i 
2881175 ER È 2881313-2 | 56-14 | 1 | 
| | 
H ! 
| | i | i i 
| | | | | | | 
| | | | 


Jå nee Ber 1958 
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28B1313-20 
2831313-21 
28B1313-9 
2881314-10 
28B1314-40 
2831315 
2831315-10 
28B1315-9 
28B1320 
2831321 
28B1321-3 
28B1321-6 
28B1322 
28B1323 


2881324 
28B1324-2 
28B1325 
28B1327 
28B1329-3 
28B1329-4 
28B1330 


2881331 


— I... u. 


| 2881335 
| 2881336 


2881340-6 
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¡2831571 
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RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION HI — NUMERICAL PARTS LIST 


O 
Tydu PART NUMBER 


| 28B1577 


28B1578 
28B1578-1 
28B1600-625 


28B1637 
28B1637-1 
28B1680-8 
28B169 
28B1690 
28B1690-1 
28B1696 
28B1696-1 
28B1701 
28B1705 
28B1703 
28B1725-55 
28B1735 
28B1761 
28B1775-550 
28B1800-55 


28B1801 
28B1802-6 
28B1803 
28381804 
28B1805 
2831808 
28B181 
2851811 
2881812 
2881813 
28B183 
283818351 
28B1835R 
283184 
26B1840-850 


28B1840-900* 


28B1849 
28B185 
28381850 
28B1850-15 
28B1855 
2851856 
2881859 
2881863 
28B186% 
2881883 
2881888 
28B1888-1 
2831894 
28B1900 


2881903 
2881904 


T TTT It O O OIUAH O Ow O O O YH. 


RESTRICTED 


TOTAL 
GUANTITY 


a RH ES EH el ol 2 E IE I ES QD EH REL ES. pa ps 


VHE PREP HEED PO I RH FF. PPPPPPPPNEFPFPPHNN 


Il 


PART NUMBER 


28B1911 
28B1912 


|| 28B1918 


2881919 
28B1920 
28B193 

28B1930 
28B1950 


'28B1950-20 
2881963-50 
| 2881963-55 
; 2881968 


28B1968-1 
28B1971L 
28B1971R 
28B1974-2 
28B1974-3 
28B1974-5 
28B1982 
28B198l -10 
28B1984-11 


i| 28B1989-1 
| 2881990-å 


2881990-5 
28381991 -3 
28B2009-10 
28B2009-25 
28B2015 
28B2015-1 
28B2016-50 
28B2016-70 
28B2016-71 
28B2017-50 
2882018 
28B2019-2 
28B2019-55 
2832020 
28B2022 
2882023 
2882023-1 
2882024-27 
28B2024-300 


2852024-34 
2832024 -35 
2832024 -81 
2882021 -82 
28B2025-2 
2832026 

28B2026-1 
2882027 


TOTAL 
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53 

43 

43-3 

13 

43-1 | à 
i 57-14 1 
| | 1 
i 57-1 1 
i 57.1 1 

35-5 i 

57 

57-2 1 
| 5T-3 1 
| DL 2 

57 2 

65-10 12 

65-9! 1 
i 65-9 1 

65 1 
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AAA FIG. No, | FIG. NO. | TOTAL’ | 
PART NUMBER PART NUMBER INDEX QUANTITY PART NUMBER | INDEX fica 
NO. . S 
| 
z 28B3025 2 
28B2027-1 1 288236-2 ; 2 393055 5 E 
x S8B2031I 1 288237 58-26, A d a E 
2852034-1R l [285238 58-29 2 28B3032-1 55-13) 1 | 
| 2882036-5 l |28B239 28-33 1 2883033 55-161 2 | 
¡2882037 -5L 1 i 288239-1 58-34! 1 2853035 33 3 | 
[2882037 -5R i 28B240 58-200 1 288307 55-2 6 i 
[2882019-50 1 288241 58-35 2 288307-1 55-3 5 | 
2632049-6 1 288242 58-36] 4 2 SR 3 | 
288210 2 288243 58-31} * 1 28B3131-3 54 + i 
2652111 1 28B243-1 58-32). 1 28831315 EL $i i 
|2383132-2 8 28521 58-30} 1 98931312 SL 20 | 
28B2132-3 43-13) 8 | 285245 58-301 1 2883132 54-61 1 
2832132-å 3-18) 3 28B247 57 4 2233170 | ôn 2 | 
28B2132-5 43-15| I 288249-55 m 1 58833171 | 58 1 i 
¡2882137 52-43| 40 | 288249-9 63-39} å 28B3317R 58 È | 
43-16 28B253 57 4 28B3197R | 64 1 x 
28B2143-2 65 1 28825} 57-7 | 2. a 29-181 1 | 
2882150-10 64-13| 2 288255 57-17| 2 2883537-3 49-17) 1 
¡2882150-55 61. 2 28B256 57-15 1 2883537 l1, 49-2 2 ! 
2882150-6 64-14] 2 28B256-1 57-16 1 28B3537-4R 1943 2 | 
28B2215-2 63 1 i| 28B2576 66-26} 1 2883774 63-331 2 i 
¡2882219 63-34] 1 2882577 49-201 2 2883910 49-24) 1 
28822221 63-2 1 28B2650-3 49 6 2851028 17-3 5 
28822?2-1R i 63-3 L 28B2650-4 49-19 2 28381011 56-25 1 
I28B2223-6L 63-11) 1 28B2650-65 49 1 2834041-14 56-36) À i 
[2832223 -6R 63-12| 1 | 35-21 28384041 Å (56 j 1 | 
j28B224-5L 63 1 2882650-8 19 2. 2851011 -5 | 86-35) 1 } 
(288224 -5R 63 1 2882652 49-7 1 Fre ME 
| 28B4041-6 5 
¡288225221 57 1 2882653 49-21! 2 Se m 3 | 
28322525 57 1 2852654 ra E 2854043 55-39 2 . 
Lery 57-9 1 2882656 49 2 i | 62-45 
57-9 | 1 12882657 Et Es 285110103 | 56-27| 1 
57 i 20B2059-2 #9 a; PEBYONET - | 60-5; 1 | 
57 1 ¡2882658-50 419-10] 1 BROER | 60°) 1 
57-4 1 2832660 49-5 4 2BBLOXT - i 56 1 
57-5 | 1 2882662 49-6 | 1 2854048 | 62 2 
ST |a 2852666 49-11) 1 “gi | 
27 S SEH Ep 2881050 | óc 2 | 
5T 1 233000 "em I | 56-29 i 
57 1 28B2670-1 - ° ; 3-12 1 : 
57 1 2822672-3 49-9 | 1 Fe | 23 1 
5T 1 2832672 -4 9-8 | 1 ‘2681054 56-38; 1 
57 1 2882676 49 4 2884055 i 56-34} 1 
57 a! 2832691 53131 1 28107 | 28-27! 1 
57 2 28B2691-1 53-14) 1 GÉIE Aa | 38.19] 1 
57 i - [2882783 Beck | 1 28B4057-3 | 55-20) 1 
57 1 2882784-2 63 1 5884071 55-181 1 
63-50| 1 2832862 65-23} 1 28514073 2 n 
58 š 2622209725 12 A 2854119-2 il-2 | 1 
35-9 2682973 43-191 .3 2884120-60L . | 60-14| 1 
CI E SE 22730) 2 28B4120-60R ^ | 60 I 
58-23| 1 2883011 6-8 | 3 28B1121-60T, 60-13] i 
57-10 2883021 64 1 2884121-60R 60 | 1 
| 57-10}. 1 28B3021-2 64-251 1 285412411 60-20! 1 
288235 58-22 | 1 28B3023 64-24} 1 | GES 12 60-211 1 
28B236 58-27| 2 28B3024 64-7 4 28B4124-13 60-221 1 
x | | | | 
| x x | 


TERI EE D a a P rtP1 


2884125-60L 
2884125-60R 
28B4126-15 
2834126-21 
2885126-23 
2?851126-60 
2 8242 TND 2 
20812 33-2 


HUN 


Mq RE: 
SE 
re 
nn 
M1 + 
o 
1 
VI 
o 


384157 
2884158 
28Bh160-560 
26B4162-575 
2884162-580 
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n 00 
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PEER 
LA 
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dy ME 
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Ü) CU di td 


TO lO lO Por 
> 00. 0009 Co 
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E D 2I dr p 


+ 
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RESTRICTED 
AN 01 - 5M - 4 
SECTION IlitNUMERICAL PARTS LIST 


PART NUMBER iN DE 
NO. 


28B5017-140 
28B5017-2 
2885018 
2885021 
2885022 
28B5023 
28B5024 
28B5024-6 

Il 28B502X-7 
2885027-2L . 
2885027 -2R 


2885056-11L 44-2 
28B5056-11R 
20B5056-12L 
2085056-12R 


D TO D [DEI TOTO HL ES TO EH EE EL ES 


| 2885032 -22 
2885032-29 
2885034 
2085035 
28B5043 
| 28B5044 
| 2855045 
50-4 
2855046 52-25 
50-1 
28B5047L 66-23 
28B5047R 66-23 
2855018 52-2 
50-5 
| 2885056 hh 
2885056-10L 44-27] 
2885056-10R 44-27 


20835056-13L 41-30 
28B5056-13R 11-30 
Il 25850 56- -18L | 44-31 
| 208505 6-14R | 44-31 
2885056-15L | hh_32 
28B5056-15R 44-32 
2885056-6L 44-23 
2885056-6R 44-23 
2835056-7 L . 44-2} 
12885056-7 R 44-24 
i 28B5056-SL 44-25 
28B5056-ER 41-25 
28350956 -9L | 44-26 
28B5056-9R | 44-26 
2885061 -2 | 4-3 
28B5061-20 | bl 
28B5071 | 45-32 
28B5072 | 45-35 

|| 28B5072-11 45 
28B5072-7 45 
2835076-19 45 
28B5076-28 45-34 
28B5076-29 45 

| 
i 
1 


QUANTITY 


Co HH 


WN TO 2 3 2 i: FEED EH HHHH H pH E E H RH. F2 E ar pa pa D par pa Fa 


PART NUMBER 


2885077 
2885077 -7 
2885078 
2835079 
28B5079-6 
2835082L 
28B5082R 


. 28B5083 


2885086 
2885087 
2885088 
2885100-605 
2835100-606 


2885145 
N 
28B5146 


ES 


28B5149 
28B5156 
28B5158 
28B5160 
2885172 
2885173 
2885174 
28B5175-0 
28B5175~2 
28B5180 
2855181 
2885182 
2885183 
28B5184-:0 
28B5184-11 : 
28B5184-12 
28B5184-6 
2885184 -7 
28B5184-8 


BBB TBE Le 
2885186-10 
28B5186-95 
2885187 
2885188 
28B5190-2 
2885191 
2855200 
2855201 
2855202 
28B5211L 
28B5211R 
2885212. 
28B5212-10 
28B5212-6 


AND TOTAL E 
NDEX GANN 
PA 
63-48) 1 
6 1 
63-49| 1 
3 2 
39-38| 2 | 
45-281 1 
45-29) 1 
45 i 1 
53-10} 1 
53 L 
53-9 1 
53 1 
63 1 | 
25.16 i 
M e i 
64-16 2 | 
i 6h-2 ch 
I 64-15}. 2 i 
i 64-3 Ë i 
E a | 
ESAS 
! 53-22] 1 | 
i 53-13) 1 i 
| 65-13} 1 I 
! 65-14] Y | 
i 65-17) 1 | 
Ri 
T j ł 
50-6 1 
| 50-20 1 
, 50-23] 1 
150-16 1 
i 50-17] 1 
i 50-18| 2 
i 50-12; 8 
| 50-13} 1 
| 50-14 2 
50-15 | 1 
| 50-11] 2 
| 50-7 2 | 
i 50-9 1 i 
¡.50-10| 2 I 
50-26 1 5 i 
50 1 | 
50-251 7 
50-19; 1 i 
h6-h | 1 ! 
h6-3 I 1 f 
64 | 2 | 
I 64-5 | 2 
| 6u-6 | 2 
50-28; 1 | 
50-29; 1 ! 
i 46-9 | 1 i 
| 46 i 1 
| 46 1 | 
| I 
i 
1 
| | 
| | 
i i 
| i 


Revised 15 November 1945 


RESTRICTED 
AN 01-5M - 4 
SECTION III—NUMERICAL PARTS LIST 


2. FIG. NO i 
PART NUMBER ane PART NUMBER GU y PART NUMBER DD 

2885215 63-24 1 28B5261-8R 3 1 2885513-2L 2 
2685217 63-31 1 28B5261-9L 63-60| 1 2885513-2R 39-8 2 
2835218 63-32 1 28B5261-9R 63-60| 1 28B5515 7-13] Y 

2835225 63-18 1 28p5262 130 1 28B5516L [. 39-10! 1 | 
2885226 63-25 1 28B5262-6 130-41] 2 2885516-3R | 39-11) 1 
2885227 63-26 1 28B5262-7 130-39} 1 28B5517L | B8 1 
2835231-13 142 1 2835262 -8 130-404 1 2885517R | 28 È 
28B5231-14 142 -6 1 28B5262-9 130 2 28B5517-10L | 329935. 1 

| 28B5231-17 142 3 2885263 130-37| 2 28B5517-10R | 48-36) 1 | 

142-28 2885264 1 2885517 -7L C ee 1 l 

| 2885231-18 1142-13 11 28B5264-10 i 28B5517-TR | 46-36) 1 i 
i | 42-21 2885261 -12 d 2885518 i BC i 
2885231-19 142-2 l 28B5264-6 1 28B5518-10 48-27 l 
2835231-20 Dio-g 2 28852614 -8 1 2885518-7 | 48-27) 1 

2835231 -21 142 2 2835261 -9 1 28855191 | ka i | 

2885241-0L 63 1 2885265 1 28B5519R | 48 i I 

2855251-0R 63 1 2835266-61, 1 2885519 | 35-14 i 

28385241 -26L 63 1 2885266 ER 1 28B5519-27L | 48-30) 1 | 

2555211 -26R 63 J 28B5266-TL 1 2885519-27R i 18-30 1 | 

2585241 -28L 63 1 28B5266-TR ^11 28B5519-30L I 40-39) 1 
2835241 -28R 63 i 28B5267-6L T 28B5519-30R ; 58-39 1 

2835241 -29L 63 Lo. 2885267 ER 1 2885519-43 | 46-32) 2 I 

2835241 -20R 63 1. 28B5267-7R Y 2885520 [100 | 1 | 

28285241 -30L 63 Js 2835268 1 28B5520-2 i AT e Pol 

| 2885241 -30R 63 1 2885269-6 1 e 35-6 | > i 

| 28852141 -31L 63 2 28B5269-7 på 28B5521L | oe SG | 

| 2885241 -31R 63 2 2885269-8 Ï 28B5521R 45-21 1 | 

| 3885241371, | 63-53 2 28B5269-9 1 2885522 L MD i 
| 28B5241-37R 163-54 | 2 28352711 1 298552214 Ku n SE 
2285241 -50L : 63 1 28B5271R 1 | 28B5522-15 | 46-15 1 
| 2835242 -50R | 63 1 2885273 1 2885522 -26 NE LA 

| 63-51 | 1 2885274 8 2885522 -47 B e. 3 

i 63-52 1 2835275-0 1 28B5523 | 35-12| 1 | 

| 63-55 | 1 2885275-10 1 28B5523-0R 18 | 1 | 

63-56 i 2835275-2 a .2885523-21 18 | 1 i 

| 60 1 2835275-6 1 28B5525-4 32729 1. | 

| 60 1 2885275-8 1 28B5526-0L: 48 | 1 | 

60-23 1 28B5275-9 l 28B5526-OR 48 | 1 i 

160 1 2885278-8 1 28B5526-2L 48 1 | 

| 60-24 1 28B5279 1 2885526-2R 48 1 | 

160 des 28B5279-6 1 28B5526-7L 48-20 1 | 

i 39-16 Y 2885280 l 28B5526-7R 48-21 1 i 

¡39-16 | 1 2885288 1 2885526-8L 48-20 1 | 

; Où 2 2855295 e? 28B5526-8R 48-21 1 | 

2 | 63 1 2885298 1 2885527 18 | 1 | 
2 163 1 28385311 È 22-13 _ 

2 1 63-63 1 28B5333-0 2 28B5527-7 45-29 1 i 

2 63-64 à 2885333-3 2 2885527 -8 8-24 1 i 

2 63 1 2855333-5 2 2885528 o ieee À 

2 63 i 28B5 366-2 2 28B5528-47 46-26 1 | 

2 63 1 28B5366-60 2 28B5528-48L 46-25 1 | 

2 63 1 2885500-6 1 28B5528-48R 46-29 1 | 

2885261 63-57 J: 28B5502L 1 28B5530 46-28 2 i 

2835261-6R 63-57 | 1 28B5502R Sc 28B5531 46-19 2 | 
2855261-TL 63-58 1 28B5510-2 2 2885533 45-28 1 
2EB5261-7R 63-58 1 28B5513L 2 2885536 18-31 1 
28B5261-8L 63-59 I 28B5513R 2 28855391 48-186 1 


693 


RESIRICTED 
AN 01-5M - 4 
SECTION ili— NUMERICAL PARTS LIST 


PART NUMBER re PART NUMBER” DB MITE 
NO. 
|28B5539R 1 28B5600-2 I 2855694 -GL 33-121 | 1 
Basco 1 28B5600-3 47-4 l 2885694 -6R Bå 181 1 
5541 1 28B5603-2 66 i 2885694 -7 53-122 1 
1 2885604 66-15) ` 28B5695-15L 142 1 
1 2885605 63-15| 1 2885695 -15R hye i 
| i 3 28556061 47-14]. 1 28B5695-16L 142 È 
Er i [és Mi een e |l 
128555504 1 2885612 -17 46-13) 1 2885695-17R 142 2 
12885551-3 1 i eee ve: 1 Seer ek 42 i 1 
| _ 28B5612-9 -12 1 28B5695-18R Te 1 
{28B5551-70 1 2885613 47 2 2835695-19L n42 2 
E 1 2085615 H 4 2825695-19R puo SC? 

5 . | 28B5615-TOL T d 2885695-21 42-53 | 1 
¡28855571 1 2885615-70R 47 Í 2885695-22 Dis 1 
¡2835557R L 28B5615-71L 47 1 2825695 -8L 42-52 | 1 
12885566 -6 3 28B5615-71R 47 1 2835695 En 22-52 | 1 
¡2885566-7 2 28B5617-L 42-18) 1 28B5696-7 hie 1 
[5282965 1 2835617 -R 142-1 1 28B5767-7L hhe-b7 | 1 
EE a 7 | 28850616-10 ne vg 28385767 IR 142-k i 
125B557: - i 28B5618-19 142-23) 1 28B700-60 ha 1 
12885574 47-12) 1 | 28B5618-7 142-35 1 i ` 
1208557574 39-311 1 | 2835618-8 142-22] 2 28B750-55 ' 1 
2885576 {47-9 | 1 28B5618-9L 142-34 1 28B833-55 i 1 
12885577 47-18| 2 28B5618-9R 142-3H 1 288866 1 
12885578 “| 47-21) 2 28B5619-6 142-33 1 2802096 -24 2 
e 7 AEA 2 2835619-7 E 2 | 280003-2 2 
:28B > Mei 142-3 280003-702 1 
|28855811 39023) 1 2855223 ae | 1 fre Ñ 
sie Seen = B5602: oC 12 2 
EE 39-24 | 1 | 2855628 16-10 2 I| 280004-3 2 
|26B5562-OR .| 39-26] 1 | 2885632 46-16 1 280004 -} 1 
[2685582 -3L 39-25} 1 | 2855637 _ 27 ? 2800-50 1 
¡29355831 | 39-27| 1 | 2885639-6 47-22 1 280004 -650 [3 
i28B5563R 39-28| 1 | 2855640-2 39-3 1 280004-6 b zd 
1288558. nio a | 28256506L L9-12 1 280021-2 | 1 
ho- | 2885656R 49-13 1 280021-3 ` | 1 
ET 6 | 28B5660-2 39-3 1 280021 -4 i 1 
47-23} 1 | 2885670-6 EL | 2 280021-50 i 
47-10) 3 | 2885670-7 142-7 2 280021-5 1 
ete 8 | 10 ae 2 280021-8 SÉ 
h i i 28B5671-6 142-5 1 280021-9 CZ 
48-2 - | 2625671 -7 142-3 1 280022-L m 
11-9 2885672 Fa 1 28C022-R LE p 
41-9 | 1 2885577 55-1 1 280022-2 1808-29 | 2 
35-15 35-2 | 280022-3 89-30 | 1 
48-1 1 j 28B5680-11 38-2 3 280022-4 89-31 | 1 
M 1 39-4 | 280022-5 189 | à 
Et 2 2885680-1 39-3 1 280022-6 | 89 i 1 
47-20! 2 | 2855687 | 65 1 280023 -L i 89 lat 
63-29| 1 2885688 65-8 1 {| 280023-R | 89 1 
63 1 28B5690L 33 1 280023-3 | 89-35 | 2 
> z 28856908 ES 1 23002371 | 89-36 i 1 
° | 28B5691L 33-10 1 280023-5 39-37 | 1 
63 2 | 28B5691R 33-108 1 280023-6 89 | à 
63 2 28B5692 i 33-114 1 280024 39 ER 
2885693 a 1 280024-2 189-41 | 1 

| | | | 

i M | 
| | ; i | | 
| S | | - 
8 La E O A E i I 


y 


RESTRICTED 


AN 01 -5M - 4 
SECTION HI—NUMERICAL PARTS LIST 


FIG. NO N 
PART NUMBE TOTAL AND | TOTAL NG. 
FARE NUMBER QUANTITY INDEX | QUANTITY PARTINUMEER INDEX QUANTITY 
B H | e Y [Q 
30027-L 88-20| 1 | 28C10056-7 1 | 2801027-1 45 | 2 
30027 -R 88-20} 1 28010056-9 1 2801029 45 1 
30028-1R 88-15] 1 | 28010056-8 1 2801030 45-5 1 
3C029-L 88-17| 1 28010057 1 2801030-1 45 1 
30029-R | 88-1 1 2801006 ‘1 28010141 . |] 30-30) 2. 
3C044 90-54] 2° 2801006-2 1 2801042 90 1 
30046 | 90 1 2801006-3 1 2801043 90-47| 1 
3C046-2 | 90 på 28010060-L 1 2801044 90 1 
30048 | 90-57 | *2 28010060=R 1 2801045 | 90-48} 1 
3c048-2 91-38! 1 28010062 1 12801045-2 90 1 
30051 89-19| 1 28010073-L 1 2801045-3: 90 1 
30054 89-21| 2 28C10073-R 1 2801046 88-15] 1 
3c054-2 > 89 1 28010074 d 2801047-7 90-52| 2 
30055 89-26| 10 28010076-6 1 2801052 90-39! 2 
30056 89 4 28010079 1 2801053-2 `` 88-30 
20057 89 1 28010080 2 2801053-3 88-29| .1 
30957-2 i 89 a 2801053-å 88-28) 1 
30058 i 89-40! 1 28010081 J: 28C1053-5 88-24! 1 
30058-2 | 89 2 28010082 98-26; 2 2801053-6 88-221 1 
30058-6L 89 1 28010083 98-271 1 28C1054 95-18) 3 
3C058-6R | 89 1 28010084 98 1 2801055-5 8 1 
3C058-7 | 39 2 28010085 87 1 2801056 88-26) ' 1 
89-421 1 | 28010086-0 96-35! 1 28C1057 68-25} 1 
í 89 Jo, li 28010086-2 96-35! 1 2801058 38-241 1 
¡89-43 | 1 28010095 89-15} 1 2801060 96-45) 1 
i 89 LE 2801010-L 88 Y 2801063-2 92-22; 2 
| 89 1 28C1010-R 88 1 2801065-5 92 2 
| 89 1 | 2801010-12 88 1 2801066 ihi-so0| 2 
| 89 i 28C1010-13 8 j 
| 89-34| 1 | 28c1010-18 88-13] 1 
i 89 5 2801010-19 88-314] 1 2801066-0 l 
i 90-53} 2 2801010-6 88 1 2801066-2 + 1 
¡90-11 | 2 2801010-7 88 1 2801066-3 1 
! 90-56| 2 28010100 89 2 2801067-2 1 
87-34] 1 91 2801067-3. 1 
87-36 | 1 28010102 91-31! 1 2801068-4: ) 1 
87 1 : 2801012-60 96 1 2801068-5 9 T 
|87-32 | 1 2801012-65 88 2 2801068-6 i 9€ 3 
87-33 | 1 96 28c1068-7 |o 3 
| 87 > 2801013-2 88 1 2801068-8 | 92-7 È 
| 87 1 | 28C1013-60 96 1. 2801068-9 92-19 1 
87-39 | 1 2801013-65 88 3 2801069-2 92-18) 1 
87 T 91 2801069-3 | 92-17 2 
| 87 1 96 2801070-0 9 | 1 
:87-37 | 1 2801016-40L 88-21| 1 28C1070-10 92-301 È 
¡37-38 | 1 2801018-0 92 1 28c1070-8 92-5 | 2 
i 87 1 2801018-2 92 1 28C1070-9 92-13| 2 
87 1 2801019 91 2 2801071 92 1 
96 2 2801019-4 91-33! 1 2001072 92-1; 1 
i 60-31 | 1 2801021 -2 89 2 2801072-2 92 d 
: 90 P 2801021-3 89 1 2801073 92-28 1 
| 91 1 2801021 -4 89 I 2801074 : 92 dee 
| 91 x 2801023-2 89-271 2 2801075 92 1 
orate: I 2801023-3 | 89-28| 1 2801076-2 92-27) 3 
| 91 1 2801023-4 89-39| 1 2801076-3 92-26 1 
91 1 28c1024-2 | 89-33| 4 28C1077-NL 92-31; 1 
91-16 | 1 2801024-3 | 89-32] 2 | 2801077 -NR 92-31) 1 
1010052 ' 191-20| 1 2801021 -4 | 89-38! 2 y 2801078 90-59 2 : 
3010056 -6 | 91 1 2801027 45 1 | 2801078-2 90 | 2 | 
| | UE a 
b | 1 


need 15 November 1942 


PART NUMBER 


2801079 

2801082 

2801086-L 
28C1036-R 
2801086-2 
2801086-3 
28C1087-L 
2801087-R 
2801091-2 
i2801091-3 
¡ 2801092 


12801094 
¡2801098 
¡28C1100-2 
: i28c1100- 8 
i 2801100- 9 
pora 
2801101 
bee ee 
28011 13 I 
36 


[2801124 -21 
2601 124-27 
oriei- 3 


a 


2802021 -5 
Rr 


12802025 -L 
SE -R 


i 


BHF EH GL 7 HPHH ps = 


TOTA 
QUANTITY 
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RESTRICTED 
AN Ol -5M-4 


2802029-58 
2802030-160 
2802030-10 
2802030-2 
2802030-3 
2802031-2 
2802031-50 
2802032 
2802032-2 
2802034 
2802036 -52 
2802038 
2802039 
2802039-2 
2802029-3 
2802039-4 
2802039-5 
2802039-6 
28020140 


28020142 
2802044 


2802045 


2802045-2 
2802045-3 


2802046 
2802047 
2802049-2 
2802049-3 
2802019-5 
2802050 
2802050-2 
2802050-3 
2802052 
2802053 
2802059-2 
2802059-3 
2802060-1, 
2802060-R 
2802061 
2802062 
2802064 
2802065 
2802066-L 
2802065-R 
2802066-2 
2802066-3 
2802068-L 
2802068-R 
2802068-2 
2802068-3 
2802071 
2802079-16 
2802079-17 
2802079-26 


F 


TOTAL 


QUANTITY 


iii — IO ES ED RA 2 E2 PO AAA A P 


fo p E Op 


PAR FFF S HON DO'N p 


SECTION ill—NUMERICAL PARTS LIST 


PART NUMBER 


PART NUMBER 


2802079-20 
2802079-21 
2802079-26 
2802082-57 
2802086-20 
2802086-22 
2802086-24 
28c2086-57 


2802089 
2802089-2 
2802092-15 
2802096-27 
2802096-36 
2802096-ìi 
2802096-58 
2802096-5 
2802096-51 
2802096-6 


. 2802098 


2802106-2 
28c2106-3 
2802158 
2802158-2 
2802165-L 
2802165-R 
2803016-2 
2803016-4 
2803017 
2803023 
2803016-10 
28C4010-12L 
28C4010-12R 
28C4010-13L 
28C4010-13R 
28C4010-14 
2804010-2L 
28C4010-2R 
2804010-20 
28C4010-21 
28C+010-24L 
28C4010-24R 
280 4010-25 


.2804010-26L 


2804010-26R 


i 28C4010-30 


28C4010-9 
2804012-6 
28C4012-7 
2804015 
2804021 -L 
280 4024-R 
2804024-6L 


28040214 -6R 


VO 
un 
t 
LA 
co 


D NPR RR E EH uu uniuei.siliÏe. TT RH ER TO F2 EH 2 


Revised 15 November 


TOTAL 
QUANTI 


3 


i9 


PART NUMBER 


2804024 -7L 
2804024-7R 
280 4026-21, 
2804026 -2R 
28c1026-6 
28C4026-7 


28C4027-12L 
2804027-12R 


2801028-L 
2804028-R 
2801028-61 
28C4028-6R 
2804028-7L 
2804028-7R 
2804028-8 
2801028-9 
2801030-11 


2804030-6 
2801030-8 
280h031-12 
2605031-2 
2804031-9 
2804034-10 


2804034-11 


‘804070 
:S04070-30 
304074 
802076 
'801078-1 
'804078-2 


VO 
LA 


NG 
WU) 
l 


vised 15 Novi: ct 3959 


TOTAL 
QUANTITY 
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RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION lil—NUMERICAL PARTS LIST 


PART NUMBER 


28C04078-4 
28c4078-5 
2804079 
2804079-3 
28C4079-4 
26014080-10 
2804080-12 
2804080-5 
2804088 
28014089 
2804090 
2804090-2 
2801097 
28C5017-16 
2805017-20 
2805017-25 
2805017-31 
2805017-32 
2805017-33 
28065017 -61 
2805018-16 
2805018-19 
2805018-23 
2805018-55 
2805023 


2805023-6 
2805024 
2805025 
28050146 


2805055 
2805077 
2805078 
2805079-4 
.28C5081 
2805087 
2805095 
2805096 
2805098 
2805104-2 
2865105 


28C5106L 
2805106R 


2805106-2L 
28C5106-2R 
2805110 
2805118 
2005120 
2805120 
2805122 


FIG. 5 
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“INDEX | QUANTITY 


NO. 


HHH 
Lo WRD CO CO QD QN o WD 


WWW ON OY CO CO OO Oy Co 


FPPP WHEE A AA A EU ddl E2 IH. EH TO CO HE TO E2 F F H 


PNDRHPRR H F OE ED EH 2 2 I i HU 


2805126 
2805129 
2805132-10 
2805132-2 
2805132-6 
2805132-7 
2805133-12 
2805133-2 
2805138-1 
2805138-R 
2305140 
2805510-17 
28C5510-16 
2805510-18 
2805510-25 
2005510-52 
28C5510-55 


PART NUMBER 


DO F2 E F I2 H EH 2 a ia EL ERE q 1 RS E. i= P PO 


oT i 
2805511-12 88-1 | | 
2805511-13; 87-1 i 
2805511-15 87-3 | 
£8-3 
2805511-2 37 i 1 | 
2805511-3 23 | 1 | 
2805512-0 54-12 | 2 | 
| 89 i 
| 2805512-12 j 99-1 | 1 
| 2805512-14 | 89-7 1 
2805512-15 89-3 | 1 
2805512-17 89-9 1 
i| 2805512-53 89 1 
2805519 99 T 
2805519-50 95-24 | 1 i 
2805519-6 20 3 
2805521 95-25 I 2 i 
2805522 95-28 | 2 i 
2805523 | 95-26; 2 | 
2805527 | 91-3 l i 
2805529-L 88-35 | 1 i 
2805529-R | 88-35 | 1 i 
2805538 102-23 | 1 I 
2805539 02-22 | 2 i 
2805540-6 95-13 | 2 
2805540-7 95-14 | 2 
2805541 90 i 1 i 
2805542 38 1 i 
2805542 -6 88 | 2 i 
2805544-L 95 fo i 
28055844R 95 I 1 i 
2805555-2 95 b ! 
2805556 95-8 | 1 | 
2805556-R 195-9 | 1 | 
2805563-14 1 95 De i 
2805563-15 POS GÅ i 
2805563-16 95 | 1 | 
‘2805563-17 195 i 1 
Í 
| | 
I ! i 
| | | 
ij 1 | i 
| | | 
. | i 3 
li i i E 
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SECTION lli— NUMERICAL PARTS LIST 
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EG 
FIG. NO. 
I TOTAL 1 
INDEX | QUANTITY PART NUMBER SE VANTI 


QUANTIT 


| 


NO. i 
88 Pw 
88 128D3005-7 


2805563-2 95-47 1 2806022 2 1 
2805563-3 | 95-48 1 2806023-L 1 1 1 
2805564 ~3 bon 1 2806023-R 88 | 1 28D3010 2 
oT 2806027 88-9 14  j29D3011 1 
_ 96 87-10 2802013 28 
| 2805567 93-36| 2 89-10 I 
| 2805567-6 93 1 | 2806028 89-22| 2 28D3015 18 
| 2805568 93-38 | 1 2806028-2 89 1 I 
| 2805570 93 1 2806029-6 95-16 1 28D5000-41, 1 
2805587-L 95-2 | 2 I 2806030-L 95 2 28D5000-4R i 
| 2805587-R 95 2 il 2806030-R 95 2 28D5000-5L 1 
| 2805588 | 96-15 2 2806032 95 2 ^ || 2805000-5R 1 
| 2805589 96-15 |. 2 2806033 95-18) 1 ||28D5000-6 2 
| 2805592-0 96-38 1 2806035 95-19 1 
| 28C5592-2 96-39 1 2806036 95-17 1 28p5000-7 2 
2805593 96-19 1 28D019-5 81 L 
| 260559 96 1 2801023 81-2 | 1% |2805000-8 2 
| 2805594-6 96-20 1 28D1029 81-20 48 
| 2805595 96 | 1 86-3 2805002 2 
| 2805596 96 1 28D1030 81-14] 1 ; 
| 2805701-L 95-29 2 28D1031 81-7 2 28D5002-8 1 
| 2805701-R 95-29 2 28D1034 81-8 2 28D5004-L 2 
| 2805701 -2 95 1 28D1035 81-51 1 
2805703 1102-20 1 | 28D1037 82-16 8 28D5004-R 2 
I 2805704 02 1 28D1038-3 82-17| à 
| 2805705-2L | 95 1 28D1049-15 82-9 4  |28p5002-111 1 
| 2805705-2R | 95 1 | 28D1049-17 82-24) 2805004 -11R 1 
i 2805707 95-451 2 28D1056 81-9 2 || 26D5005-L 2 
| 2805710 95 2. 28p2o06-30 82-18 ME NM 
i 2805711 95 1 20D2006-31 82-15 1 j|26D5005-R 2 
| 2805716 95-39 1 28D2006-36 82-20 2 
| 2805718 02-26 1 28D2006-3 82-22 1 28D5006 2 
| 2805724 95-40} 3 28D2006-4 | 82-21] 1 
| 2805725 02-21 2 28D2006-41 82-22 1 2805007 2 
i 2805730 16-27 1 28D2006-50L 82 1 
| 2805731-L 95-22 2 | 28D2006-5 82-23 1 28D5010-0 : 1 
| 2805731-R 95-23 | 2 || 28p2006-65 > | 82 1 | 
i 2805753 9l 28D2010 + | 81-57 24 ||28D5010-2L L 2 
i 200 88 1 86-19 š 
| 280 88 1 28p2011 81 6 |28p5010-2r 1 2 
| 88 È 28D2011-2 81 3 ! Sé 
| 88 1 28p2013 81-43 8 28D5010-3L ly O 2 
| 88 1 81 : 8 
I 88-36 ai 282014. | 81-44 8 28D5010-3R | 81 2 
| 2805737 -2 88-36] 1 81 | 86 
| 2865745 91 2 28D2015 82-19 16 |28D5011 81 2 
| | 90 I 6-19 28D5011-6 81 1 
| 2805751-0 91-10 1 28D2025-0 82-13 1 28D5013-L | 81-23] 2 
i 2805753-0L 88 Y 28D2025-1 82-14 i | | 86 
| 2805758-2R | 88 1 28D2025-15 82-14 1 į 28D5013-R I 31-23] 2 
i 2805760 90-21 1 28D3000-8 82-1: 2 | 86 | 
{ 2005702 90-20 1 28D3000-80 67-28) 2 | 26D5014~2 j 62-3 | 1 
i 2805763-2 91 3 | 82 | | (128p5015-11 | 98-8 | 1 
| 2805767 90-22 1 28D3005-2 81 2 28D5015-2 | 82-5 | 1 
| 2805768 91-25 1 28D3005-3 81 | 1 ¡2805016 i 82-8 1 
| 2805760 8 1 28D3005-4 81-41 2 ||28D5017 i 82-101 1 
| 2805773-6 96-21 1 28D3005-5 81-52 1 |28D5018 82-11) à 
1 : I 
| x | 
I | | 
å set i 
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805019-L 
8D5019-R 


805020. 
8p5022-L 
8D5022-R 
SD5026-6L 
8D5026-6R 
8D5026-TL 
8D5026-7R 
8D5051-6 


8D5051-L 
5D5051-R 
8p5052 

3D5053-L 


5D5053-R 


3D5053-8 
5D505li-L. 


3D5054-8 


305035 
3E005-15 
2005-57 
3005-58 
1005-6 
ok3 
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ÌR079-2 
079-3 


5510000 
'E10000-7 
E10000-. 
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Z10000-10 
E10000-11 


E10000-12 


E10000-15 
z10000-16 


21001 -L 
#10001-6 


106-22 


sed 15 November :945 
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28E10011 


28E10014-10 
28E10014-11 
28E1:0014-12 
28810014-13 
28E10014-6 
28E10014-7 
28510011 -8 
28E10014-9 
28E10014 


28E10015 

28E10015-6 
28F10015-7 
28E10015-8 
a 


28E10015-10 
i128£10015-11 
28E10015-12 
28E10015-1h 
28E10015-15 
28E10015-16 
28E10015-17 
28E10015-18 
28210017 
28E10017-10 
28E10017-11 
28#10017-12 
28E10017-13 
28E10017-1) 
28£10017-15 
28#10017-16 
28z10017-18 
28E10017-19 
28E10017-20 
28E10017-21 
28E10017-6 
28210017 -7 
28E10017-8 
28E10017-9 
28E10002 
28210002-10 
28E10002-11 
28E10002-12 
28E10002-13 
28E10002-14 
28E10002-15 
28E10002-6 
28E10002-7 
28E10002-8 
28E10004-11 
28E10004 
28E10004-16 
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SENI 
mew COLO 


TOTAL 
QUANTITY 


PUR RR RP ES e e e d! EE E E RR A A A EI E PAP E E 4 EHE EH EH R2 EL E22 EH E I EL PO. OH E HEURE HPEH 
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PART NUMBER 


28£10004-13 
28E10004-8 
28E10004-17 
28E10004-7 
28E10004-6 
28£10004-12 
28E10004-10 
28E10004-15 
28E10005R 
28E10005L 
28E10006-R 
28E10006-L 
28E10006-6 


28E10007 
282810007 -6 
28210007-8 
28210007-9 
28E10007-10 
28E10008 
28£10008-6 
28E10008-7 
28210020 
28E10020-6 
2821002! 
2810025 
28210027 
28E10033 
28E10035 
28E10035-0 
28E10035-2 
28E10036-6 
28E10036-8 
28E10037 
28E10038 
28810039. 
28E10040 
28E1 0040-6 


28E10040-7 : 


28510041 
28E10042 
28210060 
28E10060 
28510067 
28E1007-7 
28E10075-2 
28210080 
28E10087 
28E1011-220 
28E1011-218 
28E1011-553 
28E1011-23 
28E1011-217 


28£1011-215 


mm lt et HI FY Y Y JET FE 


Ee EE 
| FIC. NO, ; 1 
AND | TOTAL | 
INDEX | QUANTITY 
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RESTRICTED 
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SECTION Hi—NUMERICAL PARTS LiST 


RESTRICTER 


INDEX yd PART NUMBER PART NUMBER 
28E1011-85 1 28E1013-17 1 28E1016-356 1 
28E1011-72 1 28E1013-41 12 J 28£1018-40 1 
Fe 1 28£1013-52 12-51 1 28£10180 1 
28E1011-560 1 28£1013-91 12-49 1 28E10181 27-131 1 
28E1011-561 n 28£1013-590 12 1 28210182 108 1 
28E1011-106 1 28£1013-92 112-80! 1 28E10123-2 11h-29] 1 
28E1011-67 1 28E1013-93 112-81 1 28E1019} 117-58] 1 
28E1011-25 1 28£1013-955 112 1 28210124 -2 114 1 
28E1011-15 109-32} 1 28E10101 116-1 i 28810125 117-95| 1 
28E1011-19 109 1 28E10104 116 1 28E10195 154 1 
28E1011-221 109-62| 1 28510105 116 1 28E1020-164 112-68| i 
2821011-8 109-65| 1 28810106 116 I 28E1020-165 112-69] 4 
28#1011-9 109-67! 1 28E10130 114 på 28£1020-166 112-67| 1 
2881011 -146 109-70| 1 28810132 114-59 1 28E10200 154 2 
28810113 -0 117 1 28E10133 114-16 1 117-26 
28E10113-2 117 1 28E10138 114 1 28E10201 117 1 
23210117 114-38; 1 28E10139 115 1 28510206 117-2 2 
28#1012-118 110-46} 1 28E10140 114 1 28E10208 113 n 
2831012-129 110-51} 1 28E10142-0 117-52 1 28E10211-R 113 Ni 
2821012-146 110-49| 1 28E10142-2 117-52 1 28E10211-L 1113 1 
28E1 012-20 110-19} 1 28E10146 113-1 1 28E10215 115 2 
28E1012-21 110-57} 1 28510147-6 71 2 28E10216 11 2 
28E1012-22 110-35! 1 84 28E10217 115 * 2 
-28E1012-26 110-20! 1 28E10147-7 71 3 28510218 1115 2 
28#1012-252 110-18 84 28510229 {109 3 
28E1012-255 110-17| 1 28510147 -8 71 1 28E10230-0 1109 2i 
28E1012-258 110-40| 2 28E10148-0 71-34 1: 28E10230-2 i109 H 
28E1012-259 110 1 28210118-2 71-34 1 28E10230-3 BERS 1 
28E1012-272 110-36| 1 | 28810150 116 H 28810231 1109 2 
28E1012-273 110-27; 1 28E10153L 117-60 ak 28E10233-0 117 1 
28E1012-P2Th 110-28] 1 28E10153R 117-60 1 28E10233-2 |117 1. 
| 2881012-275 110-27| 1 282101541 117 1 28210242 1109-25 | 2 
i 2BELCL2-275 110-30; 1 28E10154R 117 1 114-28 
28E1012-277 110-31) 1 28E10155 117-56 12 28E102143 1109 1 
28E1012-278 110-25) 1 117-1 114 
28E1012-279 110-26| 1 108-11 28E1026-8 1109 1 
28E1012-280 110-38} 1 108-12 28E1026-3 i109-28| 1 
28E1012-281 110-37[ CE 115-10 28E1026-5 1109-30| 1 
28E1012-282 110-32) 1 28E10156-7 117 1 28E1035-3 | 97 1 
28E1012-283 110-34} 1 28£10157-7 117 È 28E1035-5 | 97 2 
28F1012-288 110-23} 1 28E10158 117 lc 28E1035-8 | 97 È 
28E1012-29li 110-42} 1 28810161 114-12 1 28E1035-10 97 1 
| 2851012 -305 110-22} 1 28510167 114 1 28E1035-17 i 97 l 
| 2321012-33 110-54| 1 28E10168 117-89 1 28E1035-25 97 1 
2851012-33 110-54) 1° 28E1017-133 110-4 1 28E1035-30 110-13| 2 
28#1012-590 110 1 28E1017 -286 110-2 1 1115 
28#1012-595 110 2 | 2881017 -287 110-3 1 28811030 130 1 
2021012-605 110 1 28E1017-575 110 1 28E11037 ôn 1 
28#1012-601 110-43]. 1 28E10170 117 1 28811039 71 | 1 
2821013-100 112-77| 1 28210173 117-3 2 28811040 71 1 
287101 3-101 112-78) 1 28E10175 113 4 26E1112-5 1401 1 
2071013-102 112-79! 1: | 28810176 117 1 28E1113-91 1109 1 
2851013-107 112-84} 1 | 28810177 117 1 28E1117-6 110-7 i 
2621013-108 112-91| À 28E1018-14 111-42 1 28E1118-2 l112-92| 1 
28E1013-115 112-86| 1 | 28E1018-30 111-44 1 28E1126 111 1 
28£1013-116 112-87| 1 | 2€E1018-35 111-51 ÈÌ | 28E1127 Hia. 3 
| | 
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2881127 
28E1150- 2 
8E1150- 3 
20211908 
28E11507 
28E11508 
28E11520 
28E11522 
28E11526 
28E11529 
28E11531 
28E11532 
28211504 
28211505 
28511506 
28711507 
28E1151h 
28E11535 
28E11536 
28E11540 
28511548 
28211554 
28811556 
28711560 
28E11563 
28711564 
28211565 
28211568 
28211573 
28811575 
2821157 


11612 
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28811623 
225811624 
29811 633 
28811636 
28211637 
28E1163-570 


28E11646 
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2811647 
28E11648 
28E11649 
28811650 
28E11659 
28511661 
28E11662 
28511663 


28E11664 
28E11665 
28E11666 
28E11667 
28E11668 . 
28E11669 
28E11673 
28211674 
28E1168-L 


2821168-R 
28E1168-6L 
28£1218-25 
28E1218-27 
28E1219 
28E2098 
28E2008-2 


|| 28r2008-3 


2822008 A 
28E2008-55 
28E2011-600 
28E2011-600 
28E2013-560 
2852040 
2852013-500 
28E2061-850 
28E2062-20 
28E2062-36 
28E2068 
28E2070 


28E2071 
28E2082 
28E2100 
28E2113-20 
2853013 
28E3018-16 
28E4006-12 
28E4006-13 


28£4006-70 
28E4006-75 
28E4008-20 


28E4011-596 
28E4012-596 
28£4014-155 
28£4014-172 


SECTION lll— NUMERICAL PARTS LIST 
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JO I2 1 E2 TO EH I2 IE A 2 A JEU) ft Jfr ft R3 R2 EE EH jr ft Oj E E Jff 


TO TO F2 2. MPPPPPPFPHMMNH 


28E4014-174 
188 
28E4014-:99 


28E401! 


28E4014-197 
28E4014-198 


28E£4014-205L 


28E4014-205R 
28E4014~206 


28E4014-207 
28E4014-214 


28E4014-215 
28E4014-22.6 


28E4014-233 
28E4014-234 
28E4014-235 
28E4014-238 


| 28Eh011-239 


28E4014-601 
28E4014-602 
2881014-603 


28E4014-60% 
28E4014-650 


28E4014-651 
28E4014-652 


28E4014-653 
28E4014-654 
28E4014-655 
28E4014-656 
28E4014-657 
28E4014-658 
28E4014-659 


28E4014-660 
28E4014-661 
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PART NUMBER 


28E4014-662 
28£1014-663 
28£1014-905 
28£40114-910 
28£1014-915 
2824018 . 
28E4018-20 
28E4018-2}4 
28£4018-557 
28E4018-6 
28£4018-640 
28E4018-65 
28E4018-77 
28£1018-78 
28E4018-83 
28£4018-85 
28E1018-86 
2854018-87 
28E1018-94 
28E4018-96 
28E4020-3 
28E4028 


2884029 


2885030 
28E+031 


2881032 


2824032-8 
28814033 
28£4037-9 
28514042 
28BE4022 


i 2881017 -574L 
| 2881047 -574R 


2884047 -584L 
28E4047 -584R 
28E40%9-4 


‘2884055-16 


20Eh 56-0 


| o0ghihg-h 


i 2875002 


| 


| 
| 
i 
| 


= E5003 


2855004 -2 
2855004 -h 
2625005 
2885007-2 
2875007 -35 
28E5014-3L 
28E501%-3R 
285014 -4L 
28E501%-4R 
2825020-314 
2025020-36 
2825021 
28£5021-11L 
2825021-11R 
2885021-13 
28£5021- 14 
2825021 -15 
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FIS: SCH 
TOTAL TOTAL 
QUANTITY PART NUMBER GUANTITY PART NUMBER 


28E5256-R 


RESTRICTED 


28£5021-18L > 
28E5021 -18R n10 
28E5021-19L 10 
28E5021 -19R 110 
28E5021-20 LLO 
28E5021-6 10 
28E5021-7 n10 
28E5025-2 117-12 
28E5030-34R LOT 
28E5030-34L 106 
28E5030-36 106-22 
28£5030-38 107-22 
28E5036 112-17 
28E5039 112 
LiT 
L15 
109 
114 
28E5040 112 
117 
115 
109 
28E5044 -50 106-1 
28E5044-60 107-1 
28E5045-3 ` 107-2 
106-2 
28E5045-4 107-3 
106-3 
28E5046 109-23 
28E5046-9 14-37 
28E5048 09 
2885048-4 14 
28E5053-50 06 
28E5053-6 07-12 
06-12 
28E5053-60 07 
28E5055 07-13 
06-13 
28E5060 15 
28E5061 50-6 
28E5074-7 12 
28E5074-8 17 
28E5131 05 
28E5131-2 13 
2825137 75-T 
2825199 09-6 
28E5224 -2 05-29 
S8F5221- 3. 13-2 
28E5225- 09 
28E5228-6 05-13 
28E5247 08 
28E5218 08-18 
28E5249 08-17 
28E5254-10 12-58 
28E5254-11 12-59 
28E5254-13 12-60 
2885254 -1h 12-54 
28E5254-15 12-55 
28E5254-17 12-56 
28E5255-L 05 
28E5255-R 05 
28E5255-3L 13 
2885255-3R 13 
28E5256-L 0.05-19 
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| 28E5291-0R 


28E5256-3L 
2BE5256-3R 
285264 -17 
28E5264-19 
28E5264-30 
28E5264-32 
28E5265-11 


28E5265-12 


28E5265-13' 


28E5265-1h 
28E5265-15 
28E5265-16 


28E5265-17 
28E5265-18 


28E5265-19 
28E5265-21 


28£5265-24 
28£5265-25 
28E5265-26 
28£5265-27 
28E5265-28 
28E5265-29 


28E5265-30 
28E5265-31 


28E5265-32 
28E5265-34 


28E5265-!L 
28£5265-åR 
28£5265-5L 
28£5265-5R 
28E5265-66 


28E5265-69 


28E5271 
28E5271-0 
28£5272 
28E5272-2 


| 2885272-3 


28£5272-5. 
28E5273-OL 
28E5273-OR 
28E527h 


28£5281-3 
28E5282-2 
28E5291-OL 
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Revised 15 November 19 


PART NUMBER 
25E5291-3 


28E5293 
28E529h 
28E5297 
28E5298 
28E5301 
28E530% 
2825306 
2825314 
28E5318-2 
28E5318-6 
28E5318-7 
28£5318-8 
28E5319-0 
28E5319-2 
28E5320-0 
28E5320-2 
28E532h-2 
28E5325-2 
28E5330-0L 
28E5330-0R 
28285332 -2 
2825332-3 
28E5337 
28E5346 
28E5346-2 
2885347 
28E5347-2 
28E5379 
28E5387-6 
28E5387-7 
28E5411 
28£5421 


>8E5L22 
2855401 


:855126-3L 
28E5426-3R 
2855427 -L 
28551427-R 
28E5436 . 
2BE5438-L 
28E5538-R 
2825439-L 
?2855439-R 
>8E544O-L 
2BE5SHLO-R 
8E5442 
»8E5529-6 
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114-11 
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108-23 
408-24 
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n 


ised 15 November 1945 


112-20 


TOTAL 
QUANTITY 


2 


WENNPHHH NE GO JE TO TO 2 EP EH 2. FF DDOE 2 EH EJ EH PD H2 BH A EH PEN 


D = 


UTE E! ID EA E F3 [0 E. EB. E. E. [2 


RESI RIC LED 
AN 01-5M-4 
SECTION lil— NUMERICAL PARTS LIST 


PART NUMBER 


28E5529-'7 


28E5602 
2855603 


28E5604-L 
28E5604.-R 
28E5604-3L 
28E5604-3R 
28E5619-0 
28E5619-2 
28E5621-6 


28E5621-8 
28E5622 
28E5622-2 
28E5629-2 
28E5629-3L 
28E5629-3R 
28E5630 


28E5632-2 
28E5645 -L 
28E5645-R 
28E5656 


28E5656-6 


28E5663-10 
28E5663-12 
28E5663-13 
2855663-15 
28E5663-16 
2825663-17 
28E5663-18 
28E5663-19 
28E5663-20 
28E5663-21 
28E5663-22 
28E5663-24 
28E5663-70 , 
28E5663-72 
28£5663-73 
28E5663-75 
28E5663-8 
28E5663-80 
28£5663-88 
28E5663-91 
28E5665-4 
28E5666-3 
28E5666-4 
28E5678 


28E5728-175 


FIG. NO, 
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109-21 
114-15 
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RESTRICTED 
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PART NUMBER 
28E5728-177 
28E5728-178 
28E5728-179 
28E5728-180 


28E5728-560 
28E5749 
28E5751-3 ` 
28E5757 
28E5758-16 
28E5758-5 
28E5758-8 
28E5759 
28E5761 
28E5765 
28E5765-6 
28E5765-8 
28E5765-9" 
28E5766 
28E5768-7 
28E5771-2 
28E5807-3 
28E5811-L 


28E5811-R 


28E5812 
28E5813 
28E5813-2 
28E5814-21 
28E5814-25 . 
28E5814-26 
28E5814-27* 
28E5814-7 
28£5814-8: 
28E5832-0 
28£5833-3 
28E5840 
28E5842 
28E5843 

28E5 845-7 
2855846 
2885847 -826 
28E5847-828 « 
2885851 -3 


28E5053-2L 
28E5853-2R 
28E5860 
28£5860-4 


28E5865 
2885867 


2855868 
2885869 


None 
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28E5870 55 
2855871 109 
114 
28E5874-L 111 
28E5874-R 111 
2885875 111-36 
28£5876 111 
28£5877 111 
28E6030-2L 108 
EN 108 
£6031 E 108 
F 1-R 108 
2826032 - -6 108 
28E6033-6 108-15 
28E6034 108. 
.28£6034-6 108 
28E6051-3 150 
2886051 -å 150 
- 2866052 -4 150 
28E6053-3 150-8 
2886054. 150-25 
28£6058-2 105-20 
S8E6058-6 105-20 
2876088 108-7 
2856089 108 
28£6097 108 
28£6102-3 150-5 
2826172-5 109-22 
2826218- 30 111-1 
2826218-31 111-1 
28E6219-30 111 
. 2886255 115911 
109-20 
109-26 
2886351- 112-75 
| 2 PR23516 117 
| 28E6353 112 
28E6355-2 112 
28£6355-4 117-97 
2887884 -6 122 
2827884 _7 127 
| 28F051-80 156-35 
28F060-155 156 
| 120 
28F064-2 155-49 
28F061- n 155-50 
i 28FO78 143-7 
| 2 28F079 143-8 
| 287082 156-31 
| 28F095-3 -3 156-47 
28F096- 3 156-41 
| 206710020 149 . 
| 28710021 149 
| 28F10022L 149-6 
| 28F10022R 149-7 
| 28710023L 149-4 
28F10023R 149-5 
28F10024 149-8 
| 
| 


70% 


FIG: NO. 
TOTAL 
PART NUMBER QUANTITY 
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SECTION III —NUMERICAL PARTS LIST 


PART NUMBER 


RESTRICTED 
«AN 01-5M-4 


28F10025 
28410026 
28F10027 
28F10028 
28F10029 
28F10030 
28F10031 
28F10033 
28F10035 
28F10037 


28F10039 
28F1 0040 
28F10041 
28F10041-6 
28F10042-L 
28F10042-R 
28F10043-L 
28F10043-R 
28F10045 
28F10046 
28F10048 
28F10049 
28F1005-122 | 
28F 1005 - 90 
28F10050 
28F10052-7 
28F10060 
28F10060-6 
28F10060-7 
28. 10064 
26F10066 
28F10067 
28F10070 
28F1019-15 
28F1019-16 
28F1019-19 
28F1019-30 
28F1019-45 
2871024 3 
2891029 
28710317 


.28$10320-2 


28810321 
28F10322 
28F10323 
28F10336 
28F10337 
28F10338 
28F10339 
28710340 
28710350 
28810351 
28F1037 

28F10370 
28F10371 
28F10372 
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I2 2 E TO HL IP E I EP E E RPP REP RRP PRP E22 EH E PPP EP EEE EP dd did pp E E EP REP CO EH E EH ED DE D EH 


PART NUMBER 


28F10373 
28F10374 
28F10375 
28F10378 
28F10379 
28F10380 
28F10383 
28F1040 
28F1041-7 
28F1041-8 
28F10410-L 
28F10410-R 
28F10411-0 
28F10411-2 
28F10420 
2871043 
28F1046 
28F1048 
28F1050-7 
28F10605 
28F10610 
28r1061h 
28710615 
28F10616 
28F10617 
28F10624 
28F10627 
28F10628 
28F10630 


28F10639 
28F1064-55 


.28F1061 -60 


2851061 -65 


: 2881060 
.28F10641-6 


28F10641-7 
28F10650-6 


‘28910651 


28F10659-6 
28F10660 
28F10660-6 
28F10665 
28F1067 


28F1079 
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| FIG. N 
PART NUMBER | ADS 
NO. 
2871080 155-33 
28F1080-2 155-34 
28710810 158 
28F10811 158-7 
* 1158-22 
158-97 
28710815 158-53 
28F1082 155-15 
25F10820 158 
28710825 158-18 
28F10826-L 158 
28F10826-R 58 
28F1083 155-12 
28710830 158 
25710833 151-27 
287108314 151 
28F10835 151 
28F 10836 151-21 
28710838 151-22 
8FP108369 151-23 
31081 155-14 
BF1 0840 151 
810841 66-21 
51 
'88910841-6 151-17 
'8F10841-7 151-18 
'SF10842 151-19 
'SFi00h3 151 
'881085-10 155-28 
871085-12 155-27 
871085-14 155-36 
3F1085-15 155 
8F1085-2 155-9 
8F1085-3 155 
851085-6 55-10 
871085-7 155 
2155-32 
155-26 
1 5-22 
155-30 
155-13 
5 1: 
HEN 
2371006 š L4l_29 
371098 144-13 
301099 n44-16 
3F1100-2 158-54 
| 158-106 
3F1100-24 158-107 
3F1100-40 158 
371101 h51-1 
391104 41-17 
3P111 158-112 
3F1110-50 132-7 
3F1111 132-10 
3F1113-108 115-1 
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RESTRICTED 
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SECTION III—NUMERICAL PARTS LIST 


PART NUMBER 


28F1113-91 
28F1119 
28F112-L 
28F112-R 
28F1120 
28F1122 
2871123 
28F1121 
28F1126 
28F1126-2 
28F1134 
28F1134-5 
28F1134-6 
28F1139 
28F1143 
2871145 
28F1146 
28F1147 
28F1149-20 
28F11501 


28F1151 
28F11510 


28F11510-6 


28F11510-7 
28711517 
28F1152 
28F11521 
28F11529 
28F11540-6 
28F11540-7 
28F11541 
28F1156 
2811562 
28F11563 
28711568 
28F1157 
28F11570 
LIE. 
28F11573-8 
28F11574 
28F11576 
28F1158 
28711580 
28F11618 
28F11620 
28F11630 
28F11632 
28711637 
28F11648 
28F11650 


28F11650-7 
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PART NUMBER 


28F11652 
28F11653-2 
28F11654 
28F1166-50 


28F11678-9 
28F11679 
28F1168 


28F11680 
28F1169 
28F11693 
28F11700 
28F11700-6 
28F11700-7 
2871171 
28F1171-6 
28F11711 
28F11712 
28711715 
28F11716-2 
28F11717 
28F1172 
28F1172-1 
28F11724 
28811725 . 
28F11725-6 
28F11725-7 
28F11726 
28F11726-10 
28F11726-6 
28F11726-7 
28F11726-8 
28F11726-9 
28F11727 
28511728 
28F1173 
28F11730 
28F11732 
28F11732-6 
28F11732-7 
28F11734 
28F11734-4 
2871174 
28F1174-6 
28F11740 
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TOTAL 
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RESTRICTED 
AN 01 -5M -4 
SECTION HI NUMERICAL PARTS LIST 


| O TOTAL ` . TOTAL Be TOTAL 
AND 


28F11742 123-6 1 28F12011-11 199-95| 1 28112121 LOL 1 
2811745 -2 119-67 2 28F12011-12 129-69| 1 aut 02 1 
28F11715-3' 0021-42 1l 28F12011-13 129-71| 1 811267 -2 1035-43 | 1 
28911716 23 sl 28F12011-14 129-96| 1 28F1268 48-34} | 2 
28F11750 123 w 28F12011-6 129-15} 1 28F1269 29-47 | 1 
28711750-3 123 1 28F12011-7 129-16| 1 28F1270 29-45 | 1 
28F11750-4 123 1 28p12011-8 129-89| 1 28F1272 33-15 | Ë 
28711774 119 1 28F12011-9 129-90| 1 45-11 
28F11778-2 119-13 1 28F12012-10 129-106 1 28F1273 33-16 | 3 
28F11779-2 19 1 28F12012-12 129-1 1 28F12800 26-15 | 1 
28F1180 141-29 x 28F12012-13 129-108 1 28F12801 26 X 
28F1181 41-26 D 28F12012-14 129-102 1 28F12802 26 2 
28F11826 0123-2 | 2 28F12012-15 129-107 1 28F12803 26 1 
2871181 41-18|" 1 28F12012-6 129-971 1 28F12808 126-2 1 
28F1185 141-9 2 28F12012-7 129-99] 1 28F1298 LAL + 
2871186 41-2 å 28F12012-8 129-101 1 28F1299-25 1233-29 | 1 
2871194 144-40 3 28F12012-9 129-103 1 28F1299-4 33-28 | 1 
2871200 132 1 28F1202 132-17| 1 28F1299-8 1133-67 | 2 
28F1200-2 132-11 1 2891203 1132-14 1 28F1300%4-27 A19-831 1 
| 28712000 GER 1 28F1203-1 132-15 1 28F13010 n2À-32 | 1 
28F12009-10 129-69 1 2871204 132-13| 2 28F13021-0 021-29] 1 i 
28#12000-11 129-72 1 28F12050 131 1 28F13021-2 121-28} 1 | 
28F12000-12 29-71 1 28F12051 131 1 28F13021-3 121-27 | 1 
| 28F12000-13 29-68 1 28F12056 131-1 1 28F13023 1121-26 | 1 
| 28F12000-6 29-64. 1 28F12058 131 2 28713024 119-68 | 1 
28F12000-7 29- 65 1 28F1206 132-24| » 28F13025 119-66! 1 | 
28F12000-8 29-67 1 || 2841211 f 140-6 1 28F13026 119-70) 1 i 
28W12001-12 129-85 1 28712110 130 i 28p13027 121-371 1 | 
28F12001-13 29-79 1 28m12110-6 130-41| 2 28713028 121-38 | 1 
i 28712001 -14 29-80 | 1 28F12110-7 130-39| 1 28713030 121-36 | 1 
28F12001-15 28-46 1 28F12110-8 130-40| 1 26P13031 119-65 1 
28F12001-16 28-45 1 28F12110-9 130 2 28F13032 119-76 | 1 
28F12001-17 28-44 1 28712118 130-38] 1 28713034 21-41! 1 
28F12001-18 28-42 2 28F1216-12:5 103-36| 3 28713035 119-64 | 1 
| 2812001 -19 28-43 1 28F1218 133-62| 4 28913037. - [21-40] 1 
i 28512001-20 , 28-41 1 133-64 28F13038 119-801 1 
| 28F12001-21 29-86 1 28F1219-8 133-63| 1 28F13039  - mo3-25 1 
i 28712001-22 29-88 RE 28F12204 127 2 28713011 223-23} 1 
| 28F12001-23 29-87 2 28F12204-6 127 2 28F13042 123-15; 1 
i 28F12001-7 29-77 1 28F12204-7 127 2 28F13043 23-141 1 
i 28F12001-8 29-81 1 28r12204-8 127 D 28F1 3044 119-69] 1 ! 
| 28F12001-9 ; 29-82 À 28F12205 127 1 28F13045 119-75| 1 i 
| 28512002 129 3 28F12206 . eT 1 28913048 121-30| 1 
| 28F12002-6 29-36 3 28F12207 127-18| 1. 28F13047 ` 119-71| 1 
; 28F12002-7 29-39 3 28F12208 127 1 28713048 1119-73 | 1 
i 28712003 29 1 28F12209 127 1 28F13049 122-391 1 ! 
| e8912005-O - 29 DIS 28712210 127 1 28F13050 119-797 1 
i 28712005-6 29 1 28F12211 127 2 281413052 - 24-32] 1 
| e8912006-0 29 T 28F1222-4 133 1 28F13057 1794-31! 1 
| 28712006-6 29 2 28F1223 133-65} 2 28F13058 \119-81| i 
i 28712007 29 3 28F1238-2 133-36| 1 28F13059 1119-77 | 1 
| OBF12009 29 1 28F1238-3 133-36| 1 28F13060 1119-63) 1 
| 28712009- -6 29 1 28F12%07 103 1 28F13061 1119-7 1 
i 2871201 . 1132-20 1 28712408 103-451 1 28713064 123-21}; 1 
i 28712010 29 d 28F12409 104-26| 1 28F13065 119-6 d 
28F12010-6 29 T 28F12410 100-26| . 1 28F13066 1123-22] 1 
28F12011-0 29 1 28F12420 100 1 28F13067 1123-24) 1 | 
Ke 29-93 3: 28F12420-7 100-44) 2 ii 28F13068 1119-23 1 | 
| | 
i 
1 
i 
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RESTRICTED 
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SECTION llI— NUMERICAL PARTS LIST 


PART NUMBER 


PART NUMBER PART NUMBER QUANTITY: 
28F13069-2 1 28F139-L 1 28F2067 8 
2813071 119-78| 1 28F139-R 1 28F2077 133-40] 1 
28713073 119-18| 1 28F1390 1 28F2082-0 156-24 | 1 
28F13074 119-20; 1 28F1391 3 28F2082-2 156-24 | 1 
28F13075 123-28| 1 28F1392 1 28F2095-2 83 2 
28713076 123-17! 1 28F1393 i 158-86 
28F13077 1123-20] 1 28F1394 d: 28F2095-6 83-10| 1 
28713078 193216! 1: 28F1419 132-30| 1 28F2111-10 83-11] 1 
28F13079 123-18| 1 28F1423-55 132 1 28F2111-6 128-26| 3 
28F13080 123-27| 1 2851427 133-21| 1 28F212 136 1 
2813081 123-19| 1 28F1427-1' 133 1 28F212-11 136 1 
28F13083 123-26| 1 28F1428 133 1 28F2123 128-19| 1 
28F1 3084-12 119-741 1 28F1428-1 133 1 28F2135-30 121-23; 3 
28F13084-15. 119-22| 1 28F1429 133-23| 1 120-30 
28F13084-2 121-43) 1 28F1430-L 133 1 28F2136-66 150-1 1 
28F13084-26 119-82) 1 28F1430-R 133 1 28F2136-70 , 150 1: i 
28713084 -28 12h-35| 1 28F1430-3 133-23} 1 28F2172-12 118-15| 1 
28F1308%-29 124-36| 1 28F1432 133-22| 2 28F2173-55 158 1 
28F1308} -4 121-34] 1 28F1450 132-32} 3 28F2174-105 156 1 
28F13081-5 121-35| 1 28F1451 132-31| + 28F2174-95* 156 1 
28F13084-6 121-32] 1 28F1460-8 128-1 i 28F2179-70 156-34 | 1 | 
28F13084-7 121-31| 1  28F1461 128 1 28F2181-10 156-51 | 1 Ì 
28F13084-8 121-33| 1 28F1462 8-48) 1. 28F2198-80 156 1 | 
28F13087 119-21| 1 28F1495 63-35| 1 28F2198-85 156 1 
28F13088 124-30] 1 28F1495-10 63 1 28F 2212-3 | 65-7 d 
28F13093 12) i 28F1495-11 63 I 28F2212-} | 65-6 1 ! 
2871309} 124 1 -28F1495-12 63 1 28F2221 d 1 i 
28F13095 1121 1 . 98F1495-13 63 l 28F2221-20 B56-38 | 1 
28713096 124 1 28F1508 158-57| 1 28F2222 15€-19 | 2 
28F1316 140-4 1 28F1509 158-51| 1 2872227 156-542 | 1 
2871317 | 15-16| 2 28F1518-40 158-93] 1 28F2232 5656-49 | 1 
28F1324-55 158-74] 4 28F1520-3 158-48} 10 28F2233 155-48 | 1 

158-32 |: 158-49 : 2872265 LEG | 2 i 
287133-65 m56-15| 1 158-50 28F2266 GER 4 | 
2871330 158 4 158-19 28F229 158-56 | 1 | 
28F1311 144-35| 1 158 28F233-60 156 1 j 
2871348 1144-28] 1 158-92 28F252+: n58-3 1 È 
28F1349 144-25| 1 158-h6 28F266-30 PE 1 | 
28F1350-5 158 1 . 158-47| | 28F285 ` 55-7 i ud 
2871352 109 3 28F1520-4 158-10P ‘1 28F294-2 158 a | 
114 28F1520-7 158-12} 1 28F295-62 . DO i 
23F1355 140-21 | 1 28F1522-2 88-18| 1 28F206 156-68 | 1 
2891357 140 1 28F1522-3 88-18! 1 20F297-0 158 i 1 
2871357 -2 340-20} 1 28r1522-4 88-19] 1 28F298-0 | L58-i i i 
2871357-3 140-22| 1 28p1522-5 88-19| 1 2873008 1358-27 | 2 | 
28F137-10L 133-9 1 281527 103-51| 12 28F3009 15 i i 
28F137-10R 133 1 122-11 28F3012 158-99 | 1 i 
2871370-2 210-33| 2 28915146 ` 155-48} 1 28F3014-5 148-22 | 2 i 
158 28F1547 155-47] 1 28F3014-8 1138-27 | 1 
28F1370-29 158 4 28F1564 144 8 28F3016-25 128-21 i 
1210-36 28F1564-3 144 8 28F3022 158 18 | 
28F1370-3 158 1 28F157 133-34) 4 28F3030 156-50 | 1 i 
28F1370-2 210-35 | 2: 28F1595-2 158 6 28F3031 L56 i i 
h58 28F1595-4 158 1 2893015-50 134 l | 
28F1370-60L 158-84 | 1 28F1596 83-5 1 28F3045-8 135-38 | 1 | 
28F1370-60R 158 E 28F1626-2L 9%-4o| 1 ` 28F3060-L 158 pex | 
28F1370-3 210-34 | 1 28F1626-2R 94-41 1 28F3060-R 158 1 
28F1374-4 210-37 | 2° 28F1627-2L oh 28F3062-L 159-14 | 1 | 
158 2871627 -2R 9% 28F3062-R 158 + 
28F1389 151-3 1 28F1600-2 129-231 2 | 28F3065-4 118 | 1 i 
28F3083 151-5 1 i 
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PART NUMBER dë | PART NUMBER Ke GS PART NUMBER eiue 
28F3083-1 151-5 1 289052 H 28F5110 118 1 
28F3084 151 : 1 28P4053 156-44 1 28F5112 93, 1 
28F3091 151-6 2 28F4054: 156-43 1 28F5113 93 2 
2873092 -L 151 1 2874059 83-129 1 28F5120 120 1 
28F3 096-10 148-24] e 28F4066-40 158 1 28F5121 132 1 
28F3096-11 1148-29} 1 2874068 158-117 1 28F5121-9L 132-1 1 
28F3096-12 148-28| 1 28F4075-3 156-2 1 28F5121-9R 132 1 
28F3096-13 SE 1 2874076 156-2 1 2075122 11324 | 1 
28F3096-11 148-12) 1 28F4079-58 158-83 1 28F5123 1132-5 | 1 
28F3006-21 148-25|. 1 28F4080-56L 158 x 28F5124 132-6 1 
28F3096-47 148-26| 1 28F4080-56R 158 l 28F5126 132-3 1 
28F3096-6 148-3 1 28F4089-59 158 1 2855127 -7 132-2 2 
28F3096-7 lh8-h l | 28F4089-60 158 nl 28F5130 120-26; 1 
2873096-8 148-14] 1 2874095 156-24 1 28F5134-2 1156-6 1 
28F3096-9 148-13| 1 28,5098 158-118 1 28F5135 [156-11 a 
28F3099-11 129-50| 1 28F4099-5 157 i 28F5136-2 156-7 l 
28F3099-12 129-44} 1 28F41 22-2 158 1 28F5137-L 1156 1 
28F3100-13 199-52; 2 28F4123 158-6 1 28F5137-R 156 i 1 
28F3100-3 128-30 2 28P4125 158 1 28F5138 156-22| 1 
2873100-5 128-34; 3 28F4136 83-1 l 28F5139 156-23; 1 
128-39 28F4152-0 158 È 28F5146 j156-20| 1 
28F3101-6 148 16 28F4154-56 158 1 28F5177 1150-211 1 
2873102-7L 148-6 J: 28ph15h-57 158 1 28F5210-2L 158 i 1 
28F3102-7R 148 1 2874158 1158 1 28F5210-2R 1158 | 1 
20P3109-2 157-1 3 28mh]6l 158-1 1 28F5217 ¡143 på 
28F3109-3 157 1 28F4161-13 158 2 28F5220 41. 1 
2873109-4 157 1 28F4161-15 158 2 2875227 158 1 
2873199-5 157 1 2875005 Eh 150 Bl 280r5228 [158 H 
157 1 28F5005-65 150 1 28F5233-7 | 93-371 1 
157 1 28F5004-66 150 1 2075252 1132-26| 2 
157 1 28F5010-20 147 1 28F5266-6 | 02-35] 1 
140-3 1 | 28F5010-3 ` 147 1 28F5301 -2 1158 1 
| 140 1 | 28F5011-6 147-1 1 28F5327-0 i 62-49) 1 
| 140-2 1 2855011 D 147-1 1 28F5332 . | 62-54) 1 
| 140-1 1 28F5015 147 1 28F5333-6 62-52| 1 
I 140-5 l 28F5015-9 147-1 1 28F5333-700 B zr 
| 140-9 | 1: 28F5016-2 147-16 1 28953370 - Pus 
ES 158 1 2875017 -4 147 1 28F5337-10 9-23; 1 
È 14.38 | 1 28F5025-8 120 1 28F5337-11 9-29) 1 
! 133-35 | 1 28F5026 150-4 4 28F5337-12 129-221 1 
| O 133 1 150 2 28F5337-13 ¡1129-21 | 1 
| 28514017 133 1 28F5029-2 158 DUX 28F5337-14 1129-20 | 1 
| 26R2017 133 1 28F5032-5 105 x 28F5337-15 1129-19| 1 
| 267 158 1 28F5040-3 117 1 28F5337-16 129-161 3 
28F4021 158 1 28F5050 118 1 28F5337-17 129-15. 2 
| 28F4022-13 158-37 | 1 28F5050-6 118 1: 28F5337-6 1129-31! 1 
| 28F4022-2 1158-36 | 1 | 28F5060-3L 155 1 28F5337-7 1129-30) 1 
| 2871023-61 158-39 | 1 28F5060-3R 155 1 28F5337-8 129-25, 1 
| 28F 402} 156-38 1 28F5063 118-h 1 28F5337-9 129-26] 1 
| 28F4026-3 18-21 | 1 28F5064 28-5 1 28F5340 134-39) 1 
| 2874029 n58-31 | 2. | 2645065 8-27 1 | 28p5354-5 155 1 
| 28F4030 36-8 1 28F5069 118-6 EN 28F5356-13 148-20| 1 
| 2874031 -2 h36-1 2 2875083 122 1 2885357 -12 148-19) 1 
| 2874031-3 36-9 1 2875084 122-1 1 28F5357-15 158-18] 1 
| 2674032 36-12 | 1 28F5090 155-5 t 287535745 148 1 
| 2874033 36-10 | 1 28F5090-1 155 sj 28F5357-8 148-23| 1 
| 28r1034 36- 1 | 2875108 118-1 1 28F5358-2L 148-7 1 
| 28F1048 56-30 | 2 28F5109 118-2| 1 28F5358-2R 1148 i 
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28F5849 158-73 
28F5850 158-71 
28F5852-0 56-24 
28F5852-2 54 
60-19 
28F5916-0 158 
28F5917 158-72 
28F5959 158 
28F5963-5 158-70 
28F5966-0 158 
28F5977-2 15 
28F5978 158-11 
28F5979. 158-10 
287590) -2T, h8-19 
?8F598h-2R . 48-19 
28F59814-4 156 
28F5993 58-10 
28F5993 118 
28F6002 100 
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: 2886030 158 
28F6047-11 83-2 
28F6047-2 18 
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28F6047 -27 83-4 
28F6047~3 83 
28F6047-6 18-14 
28F6051 48-15 
28F6054 83-19 
28F6055 83-20 
28F6057 33-13 
28F6058 | 83-18 
285059 i 83-15 
28F6128L 1133 
28F6128R 1133 
28F6129-2 133-14 
28F6129R 133-14 
28F6130-18 133 
28F6130-20R 133 
28F6130-5 133 
28F6130-70R 133 
28F6162-R 118-33 
28F6162-7 118-32 
28F6168 158 
28F6201 155 
28F6209 120 
28F6224-5 148 
28F6233-3L 155-4 
28F6233-3R 155-45 
28F6249 148-30 
28F6250 155-3 
28F6254 148 
` 28F6256-100 ¡(148 
28F6256-101 148 
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28F6256-12 
28F6256-13 


28F6256-14L 
28F6256-14R 


28F6256-6 
28F6256-7 
28F6256-8L 
28F6256-8r 
28F6256-9L 
28F6256-9R 
28F6282-10 
28F6282-11 
28F6282-12 
28F6282-13 
28r6282-14 
28F6282-15 
28F6282-16 
28F6282-19 
28F6282-21 
28F6282-27 
28F6282-29 
28F6282-30 
28F6282-31 
28F6282-6 
28F6282-7 
28r6282-8 
28F6282-9 
28F6334L 
28F6334R 
28F6335L 
28F6335R 
28F6341 
286344 


28F6345-14 


28F6345-15 
28F6345-6 
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PART NUMBER PART NUMBER GUAMTY PART NUMBER BB NU es 
28F6500-200 2876580 1 28F6690 . 103 2 
28F6582-7 100-25| “1 28F6690-6 103-13] 1 
2876593 40-9 1 28F6690-7 103-121 1 
28F6501 101 1 28F6597 -3 102 1 28F6691-3 103-44 | 1 
100-14 |. 100-41 2876696 200-27] 2 
28F6502-6 101-9 2 28F6597 -4 101 1 d 28F6697 1156-15 | 1 
28F6502-7 101-6 2 28F6598 101-521 1 ¡ 28F6704 209-7 1 
28F6502-8 101-8 2 2876599 101-31| 1 28F6705 209-6 1 
2876503 101-28} 1 2876600 101-55 1 28F6706 105-2 1 
28F6504 101-14 | 2 - 2886601 101-42} 1 28F6707 loh 1 
28956505 101-11| 2 2876602 101-40| 1 28F6708-2 156 1 
2896506 101-4 1 28F6603 101-47| 1 28F6709-2 156-1 l 
28F6507 101-12} 2 28F 6604 101-43) 1. 28F6716 103 1 
2876508 101-3 2 28F6606 101-50) 1 28F6718 126 i 1 
28F6514 104 EE 28F6610 47 1 28F6720 126 1 
28F6514-6 104-50} 1 28F6612 100 L 28F6723 i 45-33| 1 
28F6517 104-22| 2 28F6616 100-3 d. 28F6723-8 i 45 1 
2876518 10h-21| 1 28F6618 100 Y 28F6723-9 | 45 1 
28F6519-18 104 1 28F6618-6L 100-2 1 28F6725 126-30! 1 
| 28F6519-30 104 1 28F6618-6R 100-2 1 28F6728-10 19-36) 1 
28F6519-4 104 1 28F6619 101 1 28F6728-11 i 19-37 | 1 
28F6519-5 101 1 100-1 28F6728-6 15-27 | 2 
287F6520-4 104 1 28F6620 47 1 28F6728-7 15-21) 4 
| 2876522 104-32} 1 28F6621 101-26 1 " 
| 28P652k -2 16-211 3 28=6622 : 101-16 1 28F6728-8 | 12 
| 28F652%-3 | 46-22] 1 28F6623 101-24) 1i 28F6728-9 Dos 
| 2876526 "m 1 S8p6521 101-23 1. [2826729 - |i 
| 2896527 hp 118-52 | i 28F6625 101-21; 1 28F6729-6 1 
28F6530-6 100-55| 1 206697 ` 101-15 1 28F6729-7 1 
28F 100 1 2876628 101-5 1 28F6731-13 D 
28F 100 1 2876629 101-1| 1 28F6731-14 126-16 1 
£ 100-15] 1> | 28F6630-7 {101-25 1 28F6731 -2 126 px 
| 100 1 | 28F6630-6 101-2| 1 28F6731-23 1 
| 104-61} 2 | 28r6630-8 101-177 1 28F6731-24 1 
| 104-60| 2 28F6632 101-223 1 28F6731-25 i 
1041-62) 2 28F6633-2 104 als 28F6731-26 1 
| 10h-59| 2 28F6533-7 104-1H E li 2BF6731-30 5 — 
| 1202-57 | 1 2876631 | 100-5 1 |28F6731-7 Ee mur 
| 104 1 28F6636 104-54 . 1 | 28F6733-L 5 i 1 
| 104-53] 1° 28r6637-8 104-1 4 | 28F6733-R 2255. ll Å 
| 100 1 28F6640 101-4 1 28F6733-10L 125 I 1 
i 102-2 2 28576646 101-3 1 28F6733-10R 125 1 
102-3 2 28F66h7 101-34 ï 28F6736 125 1 
102 1 28F6648 101-3 1 28F6736-10 125-37 À 
102 1 28F66h9 101-32 1 28F6736-11 125-35; 4 
102 1 28F6650 101-3 1 28F6736-12 125-26] 2 
102 1 28F6666 103-5 1 2876736-13L 125-34 | 1 
102-101 2 28F6670 151-1 1 28F6736-13R 125 EN 
102-12 2 2876675 151 ab 28F67 36-6 125-41 2 
100 1 28F6678-0 148-1 TL 28r6736-7 195-40; 2 
100-42 | 2 28F6687 103-6 1 28F67 36-8 125-391 2 
102-17] 2 28F6687-6 103-8 1 >| 28r6736-9L 125-38 1 
102-18| 1 28r6687-7 103-7 1 || 28F6736-9R 125 E 
101-48| 1 2876688 101 1 28F6739-6 125-311 8 
101-57 | 1 28F6689-L 101-5 1 2876740 125 2 
ko 2 28F6689-R 101 1 28F6740-6 126-11] 4 
28F6579 40-4 x 28F6689-2R 101 1 28F6741 125-32 
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8 = 1 2876930L 1 
28F6719-L > I See 126-21| 1 28F6930R 1125 1 
28F6749-R 125 1 28r6826-6R 876932 218-30} 1 
28F6750-L 125-33| 1 28F6833-14 127-29, 1 ATE 195 1 
ee i SE 127-28| 1 28F6955-10 120-4 | 1 
SR C EIE. SC 148-41) 2 2876955-11 120-5 | 1 
28F6753-R 125 1 2816852 S 28P6955-13 120-17| 1 
28F6753-11 125 2. 28F6853 - e a AR rari 
28767541, 125-16 | 1 28F6854 148-42) >» AI ati 
28F6754-R 125 1 28F6857 i 2 SE To Gi 
2876755 . 0126-27 | 1 -5 1 28F6955-8 118-43| 1 
2876762 best | 2 28r6858 22 > S8PF605519 120-14 | 1 
2876761  B25-5 | 4 28F6859 20 ARRE 120-3 1 1 
28F6765-L 025-9 | 1 28r6862 a eee s a 
28F6765-R 125 : De Zia + SEG OG ôl 2 
DD Ub. Fe SC? oie gl 28F6967 61-10 | 5 
28F6766-R 125 1 28F6873 LEDET Se Teca i 
2876770 25-6 | 2 2876871 103 L yN 10259] x 
28P6777-L 25-15 1 28F6874-10 Ta i Í S8F6087 A y 
2846777 -R 125 1 28F6874-11 103-2 + Í i + 0 1 
28F6778-L 25 1 28F6874-15 103-26 2: ` S 
2876778-R 125 e OD 103.93 1 UN 158-119 1 
28r6781 126-13 | 1 28F6874-17 103-224 1 28F7125 pae à 
2876781 -6 126 1 28F6874 -18 103-25 1 a F TH S 
28F6781-7 LEG E de [10320 1 58r150-6 1i8-10| 1 
2876781-8 126 1 | 28r6874-20 WN oU o EE escaso d 
2876782 126-T 1 26F6874-21 I 103-2 F'/522-1L e? 722, | 1 
28r6782-14 126 1 28P6872-6 [103-23 2 ER | ; 
meres d |! So. (li | | 
pe -TEE | 286878 126-4 | 2 28F7554-0 M 
CFO 20- = E = 

Fő 15. EIER 126-5 | 1 I 
` j en Ee 28F6885 : 1264 à 2897556 26 i 
28F6787 3 has |i | 28F6888-2 156-2 1 s " ga ae 
2876793-R 125 1 sss 100 | e tek | ] 
SECH L26-51 | 1 28r6898 Tone ME ESA Er ren 
28F6706L ! 1 28F6899 Hoo pr MEIER 122 3 
28F6796R | 9 1 |[28F5900 po I ga 12515) 1 
28z6796-161 9-25 | 1 28F6902 128 x zu kan Í 
28F6706-16R. 9-25 | 1 IR 1: 1 2897877 124-20} 1 
266736-9 | 9-20| B |28F6913-6 mo | 1 asmen hani 2 
20P6797-6 i 9-24 | 1 DW a s 158 1 28F7580' 124-139 | 1 
EE SH (134 i [2897581 ` 224-23) 1 
2676798-11L | 5-6 | 1 | 2876 E SE E — 
28F6705-11R 5-6 | 1 26F6921L E S SE 118 " 

È di. IR a 123.2 d 28F7584-7 148 1 
|83-7 2. TA 125 1 28F7585 148-36 | i. 

2876226-10 126-22 | 2 Ge R 28P7887 124.38 | 1 
20F6020-15 130730 E rcc 123-0d > 2877588 Faro 1 
2826826-31 126-25 2 28F6923-2 118 1 208 102-13 > 
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28F7592-6 
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28F7595 
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28776069 
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28F7684 
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2277697 
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28F7704 
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28F7837-L 
28F7837-R 
28F7838-L 
28F7838-R 
28F7849 
28F 7849-6 
28F7850 
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28F7855 
287875 
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28610011 -2 
28G10012-6 
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28G10072-R 
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28G10074-R 
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28610081 -R 
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28610104-6 
28G10104-7 


.. 28G10105-0 


28G10105-3 
28010105-6 
28610105-2 
2861011 -555 
28610113 
28610114 
2861012 
2861013 
2861014 
2861015 
2861016 
2861017 
2861018 
2801019 
2861020 
2861021 
2861022 
2861023 
2861024 


TO fO 4 ES ED 2L R2. EH E ES ED. P I2 


PEE NP E 2 E H HHHH HW TO. D D TO EE 2 ALA CO E IE EI I TO. A FI P ES 


PART NUMBER 


2841026 
2861027 
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2862030-2 
a dE 
286300 
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RESTRICTED 
AN 01-5M - 4 
SECTION III—NUMERICAL PARTS LIST 


FIG. NO, 
PART NUMBER DE 
: NO. 


2883005 
2863006 
2863007 
2863008 
2803009 
2863010-120 
2863010-121 
28&3010-2 
2863010-3 
2863011 -6 
2863012 
2863014 -6 
28630114 -8 
2863016-2 


2863016-3 


2863018 
2863020 
2863021 
2863024 -2 
2863024-3 
2863025-2 
2863025-3 
2863026 
28G5000-10 
28G5000-11 
28G5000-12 
28G5000-13 
28G5000-14 
28G5000-19 
28G5000-2 


28G5000-20 
2885000 -6 
28G5000-7 
2865000-8 
2865011 
28G5011-10 
28G5011-6 
28G5012-L 
28G5012-R 
28G5012-6 
2865014 
2865019 
2865020-6 
2865022 
2865027 
2865027 -7 
2865034 
2865039 
2865039-6 
2805039-8 
28G5040-13 
28G5040-15 
28G5040-48 


PU AANA NANO 
i 

nd 

È NE 


MAH ON OA ON 
2 OO OO OY ON 


TOTAL 
GUANTITY 


MHPEPPPPENMNMNO00H U CO HE TO F2 E E E ED EH. 2 B3 2. E. I2 


DH fO fO E23 E2 TO E E? p p pa Ny ES FF FU pp pp 


PART NUMBER 


28G5040-19 
28G5040-2 
28G50H0-2L 
28G5040-2R 
28G5040-20 
28G5040-21L 
28G5040-21R 
28G5040-25L 
2865040 -25R 
28G5040-30L 
28G5040-30R 
28G5040-43 
2865040-44 
2865040-40 
28G5040-41. 
28G5042-L 
28G5042-R 
2835042 -16 
2885050 
2865051 
2885052 
2865053 


2865054 
2865054-12 
2805051-18 


| 2865054-20 


2805054 -6 
28G5054-7 
2865054-8 
2865054-9 
2865055-0L 
2865055-0R 
28G5055-21 
2865055-2R: 


"| 2865055-35 ; 


28G5055-3R 
2865055-4L 
2865055-4R 
2865056-6 
28G5056-7L 
28G5056-7R 
2865057 
2865058 
2865060 
2865061 
2865067 
2865068 
2865078 
2865080 
2865091 
2865094 
2865096 
2805097 
28G5105-L 
28G5105-R 


74-14 
74-15 
74-15 


[rcm 
75-18 | 
TR NG ! 


74-20 | 


74-21 


| 74-95 


74-96 


TOTAL 


QUANTITY 
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— F T I LINZ e e a a e in 


RESTRICTED 
AN 01 - 5M - 4 
SECTION III—-NUMERICAL PARTS LIST 


. NO, FIG. NO. FIG. NO, 
" TOTAL i TOTAL 
28G5106-L ` 1 2865164 74-8 1 2865540-8 1 1 
28G5106-R i a 28G5165-L 74-11) 1 2805543 2 
28G5107-L 74-25 | 1 2865165-R 74-11) 1 74-125 
28G5107-R 74-25; 1 2865167-L 75-2 H 2865544 126 1 
28G5108-L i 74-26| 1 2865167 -R 74-2 1 2805545 74-124 
28G5108-R | 74-26] 1 28652168 74-5 2 28G5545 83 1 
28G5109-L 74-27 | 1 2865170 74-9 1 2865549 127 1 
2865109-R 74-27 | 1 2865171 -L 74-12} ài 2865549 74-120 | 1 
2865110 78-19} 1 28G5171-R 74-12] 1 28H073-6 54-59 | 1 
2805110-6 18 1 2865172-L KOCH 1 28H079 54-33 | 1 
2865111 78-18 | 1 2885172-R 74-3 1 28H080 54-34 | 1 
2865112 78-17| 1 28G5173-L 74-6 2 28H097-2 54-56] 1 
2885113-6 78-21! 1 2885173-R 74-6 2 28H199 43-12) 3 
2865113-7 78-22 | 1 2865174-L 74-10) 1 | 28H1003-13 210-5 i 
2865113-8 78-20| 1 2865174-R 74-10) 1 28H1003-2 210-1 | 1 
2865114 78 1 28G5175-L 7413) 1 28H1003-4 210-2 1 
2865114-11 78-26| 1 28G5175-R 74-13 1 28H1003-5 210-3 | 1 
28G5114-6 78-23 | 1 2865176-L © T H 2891001 210-11) 1 
28G5114-7 78-25} 1 2865176-R TH 1 2641012-10 54-4 1 
2865114-8 78-24 | 1 2865177-6L 74 1 ezuiole2-11 54-11 | 1 
2805119-R 74 1 2865177-6R 74 1 26H1012-1h 54 1 
28G5121 6-87 | 1 28G5177-7L 74 ni 28H1012-6 54 1 
28G5122-6 | 6-85) 1 28G5177-TR Th 1 28H1012-65 54 Li à 
23865121 6 76-37 | 1 28G5178-L 7% 1 | 5-3 
2865124 -7 76-37 | 1 28G5178-R 74 1 | 28H1012-7 54-19] 1 
2845126-7 76-35; 1 2845179-L T 1 28H1012-9 | 54-15) 5 
2805142 -122 74 I 28G5179-R 74 l | 2841018 (54-381 1 
28G5142-123 Th 1 2865186 127-38, 3 i| 28H1018-2 54 oz 
2865142-124 74 Li 28G5186-6 126-41) 9 28H1020 54-39 | 2 
28G51h2-125 74 l 126-35 28H1020-2 54 2 
28065142 -125 7% 1 75-4 28H1020-3 1 54 2 
28G5142-127 74 1 73-36 28H1022-2 | 54 1. 
28G5142-128 74 1 83-33 28H1022-3 54-12 | 1 
2845142 -129 74 1 2865187 74 1 28H1022-4 54-13 | 1 
| 28 | 75-26) 1 2805190-0 74-33 8 28H1023-2 °° 54-1 1 
| 28G Th 1 2865190-2 74-34 8 28H1025 54-37! 1 
| 2805152-1 74 si 28G5191-10 Th 8 28H1025-2 i 54 1 
| 2885 1 fh-119 | 1° 2865191 -11 74 3 28H1026-2 54 1 
| 256 = [1-192 | 1 2865191 -12 7A h 2851026-29 58 | 1 
| S8G5112 74-123 1- 2805191-13 | Th 3 | 28H1026-31 54-28 | 1 
| LA 5 2 2865191 -6 Th h 28H1026 54 |; YO 
67-23 2865191-7 74 4 2841028 © 54-6 | i 
| E 174 2 2865191 -8 74 3 2041031 154-598 | 1 
1. 75-16.) 1 2865191 -9 | 74 9 28H1032 F s à 
| 74 2 2805192 75-21 1 28H1034 | 54-40 | l 
, 75-11 |- 2 2865193-L “TIES 1 28H1034-2 | 54 oo 
| 74-108 | 4 2865193-R TT-5 l 28H1035 54 SÉ 
! 75-23 | 2 2865197 8-2 1 28H1035-2 54-54 | 1 
i 74-121 1 2865200 74 i 28H1035-3 54-57 1 
|2 74 2 2865203 f 6-54 1 28H1035-4 * 5h ca 
i 73-1 1 2865337-16 129-1 1 28H1035-5 5B ae 
| 7h-1 | 1 28G5527-0 158-77 1 2851036 54-53 | 1 
| 74-4 1 2865527-2 158 1 28H1037 j5k-52 | 1 
i 2865162-R 74-4 |. 1 2865528-0 uk 1 28H1040-2 54-16 | 1 
28G5163-L 7%-7 1 2865528-2 158 1 28H1041 54-43 1 1 
28G5163-R .74-7 1 2805540-7 75-14 2 ¡2841043 -2 1 55-8 1 
i x | 
| | | | 
| d ! ! 
Es se L to 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 I 
SECTION III-—NUMERICAL PARTS LIST 


FIG. NO. FIG. 3 
PART NUMBER ise PRI PART NUMBER GUANTES PART NUMBER 
NO. I . 
2841043-3 54-9 Ve 28L039 3 28L078-1 27 1 
2881015 4-2 1 26-83 28L078-3 27-3 2 
2981055 54-44] 1 29-28 28L078-4 | 27-4 2 
28H1047 54-17] "1 28L040-2 26-15! 3 28L081-0 27 2 
2011055 f 54-5 1 | 29-27 281081 -20 27 1 
2881056 54-7 1 28L040-3 26-40] 3 281082 f 25-6 8 
2842053 54-55) 1 29-18 28-22 | 
2842056-2 210-4 1 28L040-% 26-25| 1 28L083 25-7 6 
20H2056-3 210-7 1 28L041 26-3 1 28-23 
| 2842057 54-3 2 28L042 26-80) 1 28L087 | 25-45} 1 
| 2853011 54-10] 1 28L042-1 26-80| 1 28L088 | 28-27) 1 
| 2853022 54_47| 1 28L042 25-23 1 28L089-6 28-11| À i 
2843023 * | 54-48! 1 1 26 28L094 25-5 1 | 
54-49] 2 28L044-1 26 1 281095 25-18 | 1 
I 54-50] 1 I 25-24 28L095-1 25-18| 1 
54-45 | 1 281045 26-301 1 281096 25-23} 1 
54-46] 1 28L045-1 26-30] 1 28L1000 26-9 h 
54-51] A 28L046 26-38], 1 29-22 
65-27} 1 281047 26-27) 2 28L1001 i 06-21) 4 
H 54-60; 2 29-19 2811005 | 21-12] 1 | 
284 210-31| 1 281048 26-31} 1 28L1006-2 26-2 2 
2845507 210-22| 1 28L048-1 26-31; 1 28L1006-3 26-81| 1 | 
2845508 210-27; 1 28L049 26 2 2811007 24-13 | 1 
2885510 210-23| 2 25-1 28L1008 29-20| 1 | 
2815515 210-24 | 2 28L-50 26-1 1 2811009 26-58| 1 
2845516 210-28| 1 281052 26-201 1 28L1009-1 26-58| 1 
2815519 54 1 28L053-3 29-8 Io 28L1010 25-27) 2 
2845520 54 i 1 28L053-4 26-28] 1 26 
28L001L 22 1 28L054 27-11) 1 28L1010-1 , 25-27| 2 
28L001R 22 1 28L055 27-5 1 20 
28L006-550L 25 i 1 || 28L056-2 27-6 1 2811011 26-82| 1 
22-17 | 28L056-3 | 25-44) 1 28L1012-2 26-24 | 11 
28L0n5-550R 22-27) 1  . | 28L057 28-18| 1 29-12 
25 29 28L1012-3 26-12) 3 
28L017-20 24-26 | 1 28L057-8 29-3 1 . | 29-23 | 
| 285020 l22-01| 2 28L058 29-1 1 2811013 26-16 | 2 
25 | 23-18 | 1 281059 29-9 1 26-85 
ë ¡23-19| 1 281060 29-14) 1 28L1015 26-67 | 1 
| 22-1 1 28L061 29-40} 1 28L1015 26-66! 1 
23 281062 29-h3| 1 2811016 26-62 | 1 
23 1 281,063 eg-hh| 1 28L1017 | 26-721 3 
22-1 28L064 29-411. 1. 2811018 i 26-57) 1 
23-20| 1 28L065 ` 29-29] 1 28L1018-1 | 26-57; 1 
25-40 J 28L055 29-30 1 2811021 26-73 | 1 | 
26 | 281067 29-37| 1 2811022 { 26-55] 1 
| 25-40 | 1 28L068 29-211 1 2811022-1 | 26-5 1 | 
4 26 28L069 | 29-6 1 2811023 E 1 | 
26-79 |. 1 28L070 | 29-2 1 28L1024 | 26-52) 1 
26-79 | 1 28L075 27-12| 2 28L1025 | 26-591 1 
26-35 | 1 28L077 27-7 1 2811026 26-b5 1 
P6-8 1 28L078 27 1 2811026-1 . | 26-45. 1 
LOBE 26-23] 3 28L078L 22-16] 1 2811087 26-44 | 1 
| 26-88 | 28L078R 22-16! 1 2811028 26-47] 1 | 
x x 
| 
| 
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PART NUMBER 


28L1029 
28L1031-2 
2811032 
2811034 
2611035 
2811036 
2811039 
28L104-2 
2811010 
28L1040-1 
28L1042 
2811043 
28110424 
28L1045 
28L1047-555 


2811047 -6 
281105 

28L1050-2 
28L1050-3 
28L1050-4 


2811052 
2811055 
23L1056 
| 28L1057 


2811058 
2811059 


281107 


28L112-R 
281113-L 
281113-R 
221114 


| 28L2000R 
28L2000-138 
28120011 

2 L2001R 
23L2001-13 
28L2001-17 
28L2001-30 


718 
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QUANTITY 
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RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION Hi— NUMERICAL PARTS LIST 


PART NUMBER 


2812001 -45 
28L2001-46 
28L2002-40 
2812002 -41 
28L2002-42 
28L2002-44 
28L2002-45 
28L2002 -46 


28L2002-505 


2812002-68 
28L2003L 
28L2003-3R 


i 28120041, 


28L2004R 
2812005 
281, 20061 
28L2006R 
2812018 
2812020 
2812021 
2812022 
28L2023-6L 
28L2023-6R 
28L2023-7L 
28L2023-7R 
2812035 
2812036 
2812042 
2812043 
28L2044-1 
2812044 -2 
2812015 
28L20h6 
2812047 
2812048 
2812049 
2812051 


2814034 
28L4045 
PELLOLE 
28L4047-7 
28LÌ048 
28L4055-6 
28L4055-7 
28L1056-7 
28L4057 
2814066 
2814067 -7 
28L 4071 -2 
28L4078 
28L4085 
28L5001 
2815002 
2815003 
28L5003-L 


28L5003-R 
2815004 


FIG. NO. 


AND TOTAL 
QUANTITY 


INDEX 
NO. 
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PART NUMBER 


28L5004-10 
28L5004-11 
28L5010 
28L5011 


¿2815015 


2815019 
28L5023L 
28L5023R 
28L502Ì 
28L5026L 
28L5026R 
28L5027 
28L5027-T 
28L5027-8 
28L5028L 
28L5028R 
28L5028-6 
2815029 
28L5031-6 


28L5031-7 
28L5035-7 
2815037-6 
28L5037-7 


28L5037-8 
28L5038 


28L5039-7 
28L5039-6 


28L5040-6 
28L5040-7 


28L5041L 


-28L50Y1R: 


2815042 
2815043 
2815044 -2 
28L5044-3 
2815045 
2815046 
2815047 
2815049 
2815051 
2815052 
28L50531, 
2815053R 
28L5054 
2815055 
2815056 
2815057 
281,5058 
2815060 
2815064 
2815065 
2815066 
28150671. 
28L5067R 
2815068 
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Revised 15 November 1945 


PART NUMBER 


2815069 
28L5069-6 
28L5069-7 
2815072 ` 
2815073 
2815074 
2815075 
2815076 
2815077 
2815081 
2815082 
2815083 


' 2815084 


TRENT TG SAS ror DEE Re uU. 


2815085 
28L5085-6 
28L5086 
2815087 
28L5087-6 
28L5087-12 
28L5087-13 
2815088 
2815096 
2815097 
281,5098-6 
2815099 
2815100 


28L5109L 
28L5109R 
28L5110 
28L5110-7 
2815111 
2815112 
28L5112-6 


i 28L5112-7 


28L5113 
2815114 
2815115 
2315117 
2815119-2 
2815121 
2815122 
2815123 
2815124 
28151291 
28L5129R 
28L5136 
2815138 


LA 
Ww 
H 
UT 
Ul 


LA 
LA 
I 
uu 
o 


LA 
LA 
t 
œ 
+ 


TOTAL 
QUANTITY 
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PART NUMBER 


2815139 
2815140 
28L5140-7 
28L5140-8 
2815142 
2815145 
28151146 
2815148 
28-0-10001 
28-0-10002 
28-0-10002-13 
28-0-10002-15 
28-0-10002-10 
28-0-10002-11 
28-0-10002-14 
28-0-10002-6 
28-0-10002-7 
28-0-10002-8 
28-0-10002-9 


. 28-0-10026 


28-0-10030 


"28-0-10031 


28-0-10033 
28-0-10034 
28-0-10036 
28-0-10038-6 
28-0-1017 
28-0-1018 


. 28-0-2003-800 ` 


28-0-2013 
28-0-2016 
28-0-2017-2 
28-0-2017-3 
28-0-2018-0 
28-0-2020-0 
28-0-2020-2 
28-0-2021 
28-0-2021 
28-0-2022 
28-0-2023 


28-0-2024 
28-0-2025 


28-0-2026 


28-0-2027 
28-0-2028 
28-0-2031 
28-0-2032 
28-0-2042 


28-0-3002 


FIG. NO. 
AND 
INDEX 
NO. 


A 


TOTAL 
QUANTITY 
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PART NUMBER 


28-0-3003-5 
28-0-3009-3 
28-0-3035-6 
28-0-3039-850 


28-0-5000-10 
28-0-5000-13 
28-0-5000-1% 
28-0-5000-17 
28-0-5000-19 
28-0-5000-27 
28-0-5000-28 
28-0-5000-30 
28-0-5000-32 
28-0-5000-33 
28-0-5000-34 
28-0-5000-35 
28-0-5000-41, 
28-0-5000-4R 
28-0-5000-401, 
28-0-5000-40R 
28-0-5000-H1 
28-0-5000-42 
28-0-5000-8 
28-0-5000-9 
28-0-5001-5 
28-0-5011 
28-0-5013 
28-0-5014 
28-0-5015-5 
28-0-5021 
28-0-5025 
128-0-5028 
28-0-5032 
28-0-5041 -L 
28-0-5041-R 


28-0-5041-10 


28-0-5041-8 
28-0-5049 
28-0-5146 
28-0-5510-2 
28-0-5511 
28-0-5514 
28-0-5523 
28-0-5528 
28-0-5531 
28P027 
28P035-2 
28P036 
28P045 


| 28P10001-6 


28P10001-7 
28P10006-0 
28P10006-2 
28P10008 


TOTAL 
QUANTITY 
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RESTRICTED 
AN 01 -5M-4 
SECTION lll— NUMERICAL PARTS LIST 


i | iD | TOTA 
PART NUMBER NDEX | QUANTITY PART NUMBER EX | QUANTITY PART NUMBER ‘ex | QUANTITY 
28P 10010 34 1 28P1042 99 1 28P1299 98 l 
28P10011 -0L | 67 a 28P1043-L 99-14 1° 28P2019-2 69-6 1 
28P10011-0R 67 1 || 28P1043-R 99-15| 1 28P2019-3 69-5 Ì 
28P10011-2 67 2 28P104} -L 99-12] 1 28P2033 97-42 | 3 
28P10012-L 129 1 2BPlOHh.R 99-12) 1 28P2042 0133 | 3 
f 67-24 28P1045 99 1 2822093 ST-AT i Å 
28P10012-R 129 1 28P 1046 | 99-1 2 268-2094 1G7-79 | 2 
67-24 28P1047 | 99-3 i 2823005 98-1 | 1 
10 129-13| 1 |28P1050-5 | 99 1 2823006 98-2 | 2 
11 129-5 1 28P1050-5 | 97 1 28P3021-L 97-72 | 1 
28P10 12 129-5 1 28P1072-2 99-10 1 28P3021-R Te È 
| 29210012-13 129-6 1 28P1072-3 99-11) 1 28P3023-L 1907-76 | 1 
| 28P10012-7 129-6 1 28P1089 97 1 28P 3023-2 (97-76 | 1 
| 28P10012-8 129-10 Y 28P1090 97 1 28P302Í -3L : 97 pa 
28P10012-9 129-14 1 28P1095-50 210-4 | 2 28P 3028 -3R oT [m 
28910034 7-30 1 28P1096-2 97-41) 1 28P3027-L {97-57 | 1 | 
23910038 71-30 1 2821097 97-45 1 28P302T-R 197-57 | 1 | 
28P100%0 83-10 1 28P1099 | 97-44} 4 28P3030-2L | 9T si 
| 2895100111 71-29) 1  |2821100-2 | 97 4 | 28P3030-2R | 97 1 
| 28P100%2-6 67-16 L 28P91137-27 97-34 1 ll 28P30k2-23 197 pi 
28P10042-7 67-16} 1 28P1137-36 97-35 1 i 28P3042-24 197 1 
28P10042-8 67-16 2 28P1137-40 97 1 ii 28P3042-31 ! 97-18 | 1 
28P10049 84 1 | 28P1143 67-4 | 24 28P 3042-32 — 07-16 I 1 
SP10050 . 85-8 n 85 | 28P3042-33 ROT QT Y A 
28P10053 84-46} 2 2891161 99-4 | 14 28P 3042-31 ¡97-17 | 1 | 
28P10055 84-43 1 | 2821170 210-19 D 28P3042-35 ¡67-18 | ài 
| 28710056 84-41 1 i 28P1171 210-14 1 ll 28PhOL2- 97-18 | 1 
28210057 | 84-39 1 i| 28P1178 | 158-108 3 | 28P3042-3 I97-19 | 1 | 
25P10055 84-10 1 26P1200-20 97-22 2 28P 3042-37 197-19 | 1 
28P10059 84-42 1 | 28P1200-5 97-28 2 28P3042-£2, {97-20 | 1 
28P10060 81-38 d 28P1201 97-70 2 28P3045-25 197-204 | 1 
| 28P10061 81-6 1 ,H 28P1216 | 98-19 1° 28P 3045-26 | 97 |i 
| 28P10062 84-451. 1 | 2891217 98-5] 1 28P3045-27 197-27 | 1 
| 28P10064 | 84-7 1 ll 2891218 98-8| 2 289 3045-25 197-27 | 1 
` 28P10067 84-44 2 | 28P1219 98-7 | 1 i| 28P3045-50 197-25 | 1 
25P10068 | 84-5 4 28P1221 97-23 4 28P3045-51 197-26 | 1 
28P10076 84-2 1 28P1231 98-14 2 28P3045-52 197-26 | i 
S 8h 2 1 28P1232 98-19 1  28P3045-60 197 i 
| 84-4 1 28P1232-2 98 1 | 28P3045-61 197 m 
129-4 l 28P1233 | 98-6] 4 28P3045-62 97 Pd H 
| 84-11 1 | 2891234 -0 98-20 1 289 3045-63 i97 j1 
Ye ah | 28P1234-1 98-20 1 28P3052-2 197-631 2 ! 
69-9 1 28P1235-0 98-24 1 28P3053-L 197-73 | 1 
| 97-52 1 j 28P1235-1 98-23 1 28P3053-R . ESN 
51 ll 28P1236-% 98 . 2 2823054 OT i 1 
| 97-53] 97 28P3063-L 32 | £i 
| 28P1015 5l. 1 28P1239-2L 97-64 1 28P3063-R 199 il 
| 28P1015-6 97-54| 2 28P1239-2R 97-64 1 28P 3049 71-10 | 1 ! 
| 16 97 4 28p1242-2 . >| 98-1] à 28P 3065-50 j97-29 | 1 | 
| 210-21} 1 28P1245-2 98-14 3 28P3066-2 En |l 
210-15| 1 28P1245-3 98-13 3 28P 3067 -å EE | 
97-36| 1 28P1245-å 98-14 1 28P3068 ¡97-29 | i 
| 97-37| 1 28P1266 97 1 28P3077-2 | 73 2 
| 97-37 | 1 28P1268-L 97 1 28P3077-3 Ee 1 
| 99-2 2 28P1268-R 97 1 28P3077-3' O5-4 |1 
| 99-5 2 .. || 28P1289-2 FLN i 28P3082-5 73-37 | 2 
| 99-6 3 28P1289-h 71-13 1 195 
| 99-7 1 28P1290-5 1 
28P1041-2 99-8 m 28P1298-L 1 
| 28P1041-3 99-9 1 28P1298-R 1 | 
| | 
i 
| 


Mexiabe MT a 
NODA Gid 


720 red 15 November 1945 


PART NUMBER Dese 
NO. 
28P5000-12 
28P5000-6 79-8 
2825000-9 79-12 
28P5001-L 67-5 
28P5001-R 67-5 
28P5001-11L 68-1 
28P5001-11R 68 
28P5001-12 68-2 
28P5001-3L 67-5 
28P5001-3R 67-5 
28P5001-30 68 
28P5002-0 98 
23P3003 80 
2825003-10 68-12 
28P5003-11 68-8 
28P5003-1/ | 68-9 
28P5003-13 68-10 
28P5003-14 68-11 
28P5003-17 68-5 
28P5023-250 68-4 
8P5003-3 67-6 
85-2 
28P5003-6 | 68-3 
28P5003-8 68-6 
8P5003-9 68-7 
289500. 97 
28P5004-6 97-49 
28P5004-7 97-51 
28P5004-8 97-46 
28P5005-2 97 
67-27 
28P5005-50 | 97 
28P5006 97-39 
2825007 71-1 
28P5008-3 | 57-18 
71-1 
1-4 
Le 
7i-7 
i 71-9 
(97-47 
| 97-50 
i67-17 
| 70-23 
197-55 
2995033-2L EN 
20?5033-2R Ok as 
282503%-1 181-3 
28P503L-R 81-3 
28P5035-2 82 
67-26 


g 15 November 1948 


Revise 


TOTAL 
QUANTITY 


TO F2 FAI HD ND ddi DIR TO PR OWE CO I HH GE idi E E R F: PP EPP P P 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION III—NUMERICAL PARTS LIST 


PART NUMBER 


28P5035-200 
28P5035-201 
28P5035-202 


82-27 
82-26 
82-28 
28P5035-210 67-26 
28P5035-32 82-27 
28P5035-38 82-28 
28P5035-53 82-29 
28P5035-7 82-26 
28P5037-0 97-30 
28P5037-2 97-30 
28P5038-0 97-31 
28P5038-2 97-31 
2823039 69-4 
28P5042-L 97-62 
28P5044-3 97 
28P5045-L 97-75 
28P5045-R 97-75 
28p5045-2L. 97-75 
28P5015-2R 97-75 
28P5046-0 | 97 
28p5016-11 97-65 
28P5046-12 97-67 
28P5046-15 97 -66 
28P5046-16 97-68 
28P5046-17 | 97-68 
28P5946-3 | 97 
28P5046-h | 97 
2895047 |210-13 
28P5056 | 71-2 
28P5059 i 80-1 
28P5060-10 | 80-18 
28P5060-11 | 80-19 
28P5060-12 .| 80-20 
28P5060-13 80-21 
28P5060-14 | 80-27 
28P5060-15 80-27 
28P5060-26L 80-22 
28P5060-26R 80-22 
28P5060-29 80-26 
28P5060-30 80-26 
28P5061 80 
28P5061-6 80-5 
28P5051-7L 80-6 
28P5061-7R 80-7 
28P5061-9 80-9 
2895062 | 80-4 
28P5063 80-2 
28P5063-2 80-3 
28p506h 71-13 
28P5065 80 
28P5068 73 
| 107-4 
b 
| 
i 
| 


1 EH F2. EH E22 TO. ERP E P: F: = P? = P: i= TO 2 TO PO DO TO FO TO 


` 


SL ES EJ IO TO AA 


| 28P5117 


ZA WN EH S F2. IE A IB. [D EL E HHHH 


PART NUMBER 


28P5072 
28P5075 
28P5075-2L 
28P5075-2R 
28P5075-9R 
28P5080 
28P5097-L 
28P5097-R 
28P5097-2L 
28P5097-2R 
28P5098-9 
28P5099 
28P5100-15 


28P5100-20 


28P5102 
28P5103. 
28P5107 
28P5108 
28P5109 
28P5114 
28P5115-L 
28P5115-R 
28P5116-L 
28P5116-R 


28P5118-10 
28P5118-2 
28P5118-9 
28P5119 
28P5120-L 
28P5120-R 
28P5121-L 
28P5125 
28P5125-2 
28P5125-6 
28P5125-7 
28P5125-8 


| 28P5125-9 


28P5126-2L 


| 28P5126-2R 


28P5127-10 
28P5127-11 
28P5127-2 


i 28P5127-6 


28P5131 


H d R4 FO FE i di 


LA MEL ux 


PO = ES ME 


I2 R2 FO E2 F2 RPE EH db rE DEF ppi 


TOTAL | 
QUANTITY | 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION ill— NUMERICAL PARTS LIST 


FIG. NO, 
AES PART NUMBER NG | 


FIG. NO, : 
PART NUMBER INDEX ee PART NUMBER ND 
` | NO, 
E SEA a 
SERI GE EU 28P5539 67-21) 2 287 014-173 15-50 
28P5136 Å : 19-60 
es F ; E cn E. 287014 -174 15-50 
5138-0 | ee E | P E 19-60 
aieo [gg] I zez | 8929 1° aenean — (226 
28P5138-16 | OT 1 Speed Tn x Y 19-61 
s, eui FR ee I 287014-176 ES 
28»5138.6 7.15 RDA GU Ë 19-61 | 
28P2138-7 arab n i SL 1 28T014-177 15-52 
28? -8 T= PÉ y' 19-62 
s 0 rar] I 26755386 30-36 I | 26r024-178 18.52 
2825 20.0 -3 = 4 19-62 
NEM JRE Jeux [ES 
28P5139- H | Gs = 19-6 
E GU EG i Er 
28P51hk-B 68-14 | 1 er 19235 | agro | 15-63 
PIL : et 3 T015-12 (15-55) 1 
GP5151 as | y 28T015-14 ` 135-561 1 
AUREIS a 5 1 287014-152 | 15-36 1 287015-15 | 13-56 | 1 
28P5152.6 so | `í ME ae i 287015 -2% 19-66 | 1 
28P5155 71-17 | 10 : 19-47 CH | o! pa 
SÉ 77.20] I -|*9r0k-154 | 12:32 1 | 287r015-5r 19-67 | 1 
An Te : 287014-155 | 136 1 287016 ee 1 
28P5160-ìD 120-32 9 | 28r014-157 15-39 1 26T032-1 pedis 1 
E i} 19-49 dë NS 3 
| is 287 014-158 | ere 1 GE 116-85, ` 
Gene SL | - E os , 
I NM |n 1 287014 -159 | 15-40 1 287032-11 TE 1 
SS 99-16 | 1 282014-160 | 18-40 1 Se Eg eg] + 
OP5179-L 29-3 | 1 | 19-50 ; | 50.86 | 1 
28951 79-R coum 1 287014-161 (BA amo ZI | 
2 19-51 pl 
| IA 281014 -162 | 154 i «010082 aa «c's 
-7 19-51 | 20-52 7 
| | 82-25 i | 281015 -165 | 15-46 1 . | 287032-4 FG | 
| 2 | | 19-56 287032-7 50-53} 5 
| 253 + RATES | 19-20 1 |28r032-7 20-53 | 5 
| 28P5522-R 67-62 | 1 | 287014-167 15-47 1. gel 
| 28P5523 197-58 | 1 : l | 19-5 287032-8 le | 
| 28P552h 97-59 | 1 |28ro14-168 | 25-47 1 SE EE 
| 2825525 97-1 | i | 19-57 | 16-41 
| 2825526 i 287014-169 au A 287032-9 20-57] |] 
I 28p6 : Å 20-44 
FE meg JRR 18:48 + [aea THE 
E på 6o. 4 A ¿O = +O 
$9 | Ehe 15-19 +  |28rou6-10 6-33] 1 
| 28P5537L 80-28 | 1 287 014-172 15-49 . 1 » 16-23 
28P5537R 80-29 | 1 19-56 28T046-7 20-36 | 1 
| 
i 


722 ei RESTRICTED Revised 15 November 1945 


PART NUMBER 


287046-74 
287046-75 
28T046-76 
287046-77 
28T046-78 


287046-8 
28T046-9 


28710001 
28710008 
28710008-32 
28710008-6L 
28710008-6R 
28710008-7L 
28710008-7R 
28710010 
28710020 
28710021 
28710021-13 
28710021-14 
28710021-15 
23710021 -16 
28710021 -6 
28710021 -7 
28710021-8 
28710022 
28710060 
28710050-17 
28710060-19 
28710060-20 


0060-61, 
710050-6R 


Y [O [O PO 
hel 


287 
2 
28T10l1L 
28T10L01R 
28710401-10 
2810401 -11 
28710401 -12 


. Seaver 
Revised 15 MøvsinQur À 


FIG. NO. 
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INDEX 
NO. 
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I 
0 ON DO 


LE din 


ho 
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I 

F 

NO 


x 
N 
! 
Wu 
o 


2 = i 
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! t 
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1945 


TOTAL 
QUANTITY 
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N 


w’ 
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RESTRICTED 
AN 01 - 5M - 4 


PART NUMBER 


28710401 -13 
28T10401-19 
28T10L01-2} 
28710401-40 
28710401 -41 
28r10%01-46 
28710401-52 
28T10401-6 
26710401 -62 
28710401 -63 
28710401 -65 
28710401-66 
28710401 -7 
28710401-8 
28710401-9 
28710403 
28710401 


28710409 
2871042 


2871043 

2871043-3 
2871043-4 
2871045 

2871045-1 
28T1045-2 
2871045-3 
2871045-5 


28T1045-6 
28T1045-7 


28T1046 
2871047 
28r1047-1 


2871048 
2871049 


2871049-2 


28710700 

28T10700-10 
28T10700-11 
28710700-13 
28T10700-14 


QUANTITY 


PE AAA ` 


PN Ti EL S E ER ES AA 


H 


= 


pi 


HÉHEH N HH 


POR PN HE pop 


SECTION lll —NUMERICAL PARTS LIST 


PART NUMBER 


28710700-15 
28710700-16 
28710700-17 
28710700-18 
28710700-19 


28710705-20 
28710700-21 
28710700-22 
28710700-25 
28710700-26 
28710700-27 
28710700-28 
28710700-29 
28710700-3 

28710700-4 

28710700-5 


il 28710700-56 


28710700-58 
28710700-59 
28710700-6 
28T10700-67 
28T10700-7 
28710700-8 
28710700-9 
28710701 
28710706 
28710707 -6 
28710707 -7 
28710850 
28710851 
28710851-31 
28T10851-40 
28T10851-41 
28110851 ha 
28710851 -43 
28710851 hé 
28710851 -47 
28710851 -4 
28710851 -49 
28710851-50 
28710851 -52 
28710851-53 
28710851-54 
28710851 -55 
28710851 -56 
28710851-57 
28710851-58 
28710851 -59 
28710851 GO 
28710851-61 
28710851-63 
28710851 -64 
28710851 -65 
28110851 Gë 
287110851 -67 


| 28T10851-68 


MM PO OEY i 


Ja EI RS E3 RO NO NO NO SO NO NO ND NO NO NO 
1 


VO NO NO 
i 
DNA 


(73 COL 4 Å 
WOOO HH. 


Hp BS BS FU Fa pt pu 


TO TO FV MO fO TO LO COW MU 


I I 
SUT OAN 


PO D TO To 
VI OI Co 


Ji Oo 4 


+ 


ROMO MHP a p il EEE EP ipp p pa EH 


pr 


2 


HOP ft ft de pe p) RJ PP R3 pa — p pb pb? Se db Bp 


E) gern 


RR 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 


PART NUMBER 


28T10851-71 
28710851 -73 
28710851 -74 
28710851 -75L 
28710851 -75R 
28710851 -81 
28710851 Dh 
28710851-87 
28710851 -88 
28710851-93 
28710852 
28710852-6 
28T1 0854 
28710854-213 
28710854 lh 
28710854-15 
28710855 -2 
28710854 -3 
28710854 -4 
28710854 -5 
28710851 -6 
28710854-7 
28710851 -8 
28710855-1 
28716855-2 
28710855-3 
2871195 
2871196 
2872003-21 
2872003-32 
2872003-33 
2872003 -34 
2872003-4 
2872003 -42 
2872003-43 
28T2003-44 
2872003-90L 
2872003-90R 
28T20014-50L 


28720014 -50R 


2872007 
2872007 
2872007 -200L 
2872007 -200R 
2872013-6 


28T2011-101 
2872011-101 
2872014-2 
28T2014-3 
2872014 -4 
2872011-5 
2872014-6 
28T2014-72 
2872024 


TOTAL 


QUANTITY 


H RRA RRA fe fo 2H EH ED 2 RA A A EH A A A A A pp ps 


3I R3 


1 
1 
1 
1 
È 
L 
2 
1 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 


2872026-100 
2872026-2 
2872026-3 
2872026-50 
2872026-57 
2872026-58 
2872027 


28172027 -1 
2872028-121 
2872028-122 
287202 2-107 
2872029-26 


2872038 
2872039 


2872044 


2872044 -2 
2872044 -21 
2872044 23 
2872046 -2 
2872046-3 
2872046-30 
2872046-31 
2872046-32 
28T2046-34 
2872046-35 
2872046 -36 
2872046-37 
2872046-38 
2872046-39 
28T2046-4 
2872016-5 
28T2046-6 


28T2046-7 


28T2046-74 
2872046-75 
2872046-76 
28T2046-77 
2872046 -78 
2872046-8 


TOTAL 
QUANTITY 


Had Ea i gi p EB 


4 


| 


PoP H PE EE PHEFEEWWEFENHW 


PPPHHEH E 


SECTION III—NUMERICAL PARTS LIST 
KN 


PART NUMBER 


| 2872047 -10 


2872047 -11 
28T2047-12 
2872047-2 
2872047-3 
2872047 A 
2872047 -5 
2872047 -6 
28T2047-7 
28T2047-8 


2872047-9 
2872050 


|| 2872051-100 


2872051-101 
2872051-14 
2872051-2 
2872051-3 
2872051 -500L 
2872051 -500R 
2872051-6 
2872051-7 


| 2872051-84 


2872052-2 
2872052-3 


I 2872052-4 * 


2872052-5 
28T2052-6 
2872052-7 
28T2052-8: 
2872052 -9 
28T2053-10 
2872053-11 
2872053-12 
2872053-120 
2872053-121 
2872053-13 
2872053-14 
2872053-2 


2872053-3 


| 2872053-4 


2872053-5 
2872053-6 
2872053-7 
2012033. 


2873010-4 
28T3010-7 


-90| 


t 


VINO U! 
i 
NN 
Morn 


TOTAL | 
QUANTITY | 


FF Pe Be PHE 


H 


d.d A d e Y AL. ES TT TT PP 


Pb 


PPPH 


RESTRICTED 
AN 01 -5M -4 
SECTION HI-NUMERICAL PARTS LIST 


TOTAL TOTAL > N | 
PART NUMBER QUANTITY PART NUMBER QUANTITY PART NUMBER | zs | 
2873015 2875035-8 Y 28750714 prey 
2875036 l 
19-74 2875037 1 2875075 1 
2874021 -17 18-35| 1 2875038 l 
25T5001-3 14 1 2875039 1 2875076 3 
| 2875002-2 15 l 
| 287500 15 1 2875040 Di 2875077 2 
2375005 ! 17 1 2875041 -6 1 
| 2875006 | 14-49) 1 2875041 -7 1 2875078 1 
| 17 2875042 . ira À 
| 2815007 ip Md 28750) 3L ref å 2875081 apl 
| 2875008 17-18! 1 20050) 3R 17-7 1 2015002 6} 1 
2875009 ¿17-15 | 1 2875044 ; 17-10| 1 2875083 1 
2875010 ; 17-14 | i 2875045 19-14| 1 2875084 1 
2875011 | 17-1 1 15-28 2875085 1 
| 2675012 17-12) 1 2875046-2 ` 15-26| 1 2875085-6 1 
2375013 ENE 1 2875047 : 15-25] 1 2875086 1 
28T501h | 17-8 1 2875048-2 > 15-23| 1 2875086-6 1 
2875015 KG cg 2815049 15-22| 1 2075086-T + 
2675016 | 17-5 1 28T5050-2 15-20| 1 2875087 -0 1 
2875017 17-4 Ï 2875051 15-4 d 2875087 -52 Y 
2875018 | 17-3 n 2875052 15-5 1 2875088 Y 
2875019 17-2 1 2875053 15-6 1 287 5088-52 6| 1 
2875020 Sl 2875054 15-7 1 2875088-53 1 
2875021 17-42 | 1 2875055 | 15-8 1 2875088-6 1 
2875022 17-41 | 1 12875056 i 15-19) 1 2075089 y 
2815023 17-40 | 1 2875057 -2 15-151 1 2875091 1 
287502} | 21-48 | 1 2875058-2 15-14] 1 2875092 j Bl 
17-36 28715059 15-13| 1 2875093 | 21-44 | 1 
2875025 21-42 | 1 2875060 15-12| 1 | 17-32 
| 17-30 | 2875061 15-1 1 2875090 90-43 | 1 
2875026 | 21-}1 | i | 2875062 15-2 1 2875095 21-69| 1 
| 17-29 [2875063 15-3 | 1 17-53 
2875027 21-40 | 1 | 281506} 15-9 T 2875096 17 dës 
| 17-28 2875065 15-10! 1 2875096-2 21 | 1 
| 2875028 21-39 | 1 2875066 | 15-11| 1 2875096-9 21-62 | 2 
| 17-27 2875067 14 2 2875097 -6. | 21-58 | 2 
2875029 17-21 | 1 18 2875097 -6 17-44] 2 
2875030 17-20 | 1° 2875067 -10 14-53} 1 2875100 | 17-39) 1 
2875031 LITIO 2875067 -56L | 18-19] 1 2875100-100 21-491 1 
| 2875032 17-59 | 1 2875067 -56R 18-19} 1. 2875101 3 x 
2875033 17-60 | 1 2875067 -57L | 18-20! 1 2875101-6 93-30: 2 i 
FE o (17-64 | 1 2875067 -57R 18-20} 1 2875102 93-26 | 2 I 
2875033-11 117-65 | 1 2875067 -6 14-54) 1 2075103 17-37! 1 i 
2875033-12 117-66 | 1 2875067-60 18-18| 1 287510 3-25 | 1 i 
2875033-13 17-67 | 1 2875067 -7 14-55| 1 2875106 21-51 | 1 | 
2875033- ik 17-69 | 1 2875067 -8 14-56| 1 17-35! I 
2875033-15 17-70 | 1 2875067 -9 14-57) 1 ‘2875107 21-50! L I 
| 2875033-6 17-68 1 2875070 17 1 17 
i 2375033- 17-61 | 1 2875070-50 21 1 2875108 17-72: 1 i 
2875033-8 17-62 | 1 2875071 21-46) 2 2875108-50- 21-83 | 1 i 
2875033-9 ¡17-63 | 1 17-34 2875111 |21-63 1 1 | 
P8P503ÅL 17-75 | 1 2875072 | 14-45| 1 | 17-48 | 
2875034R 17-75 | 1 18-43 2075113 | 175511 1 i 
2875035 21-17 | 1 2875073 | 21-47] 1 2875115 15-87 | 1 i 
17-22 : 17-35 2875117 90-41 I 1 i 
| 3 
i | | 
| | | 
| | 
š 
| i 
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RESTRICTED: 
AN 01 -5M - 4 
SECTION II— NUMERICAL PARTS LIST 


S a » NO, a. NO, 

PART NUMBER ND. eeler PART NUMBER NDEX | QUANTITY PART NUMBER la 
2875118 15 1 28U5059-L 1 20U5071-3h m H 
2875118-2 15-19 1 28U5059-R 1 28U5071-35 152-71] 1 
2875118-7 45 2 28U5060-L 1 28U5071-6L 142-54 | 1 

15-88 28U5060-R i 1 28U5071-6R 142-54 1 
2875123 lh-38F 1 28U5062-L 138-17 1 28U5071-7L 142-68 | 1 
18-33 28U5062-R 1138-17 1 28U5071-7R 152-68 | 1 
2875125 14 1 2865064 -2L 138-20 1 28U5071-8 nhe-69 | 6 
18-30 2805064 -2R 138-20 1 2805071-9L 152-66 | 1 
2875126L 14-40 1 2805065-6 138-1 1 2805071-9R n42-66 | 1 
28T5126R 14-40 1 28U5065-7 138-1 1 28U5072-3 142-8 2 
2875129 19 1  j 2805067-14 142-794 1 2855072-9 n42-1 2 
2875129-0 15 1 28U5067-15 142-7 1 2805073 Lhe | 1 
2875129-24 15-42 1 28145067 -16 142-73 1 28U5073-10 no | 2 
19-52] ` 28U5067-17 ale 1 2805073-21 hye | 2 
2875129-25 15-42 1 2805067-18 142-7 1 2805073-6 142-10 | 2 
19-52 2805067 -9 142-6 2 28U5073-7 42-11 | 2 
2875129-27 15-43 1 2805069 | 142-34 1 28U5073-8 Lho-l2 | å 
2875129-27L 19-53 1 28U5069-L [42 f, 32 28U5073-9 242-14 | å 
2075125-2TR 19-53 SE 28U5069-R ¡142 23 28U5076-6 42.51 | 1 
2875129-31 | 15-hh 1 28u5069-10 | 142-19 3 2805077-L * å Poa 
2875129-31L 19-54 1 | 2805069-11L | 142-17 1 28U5077-R 142 i 1 
2875129-31R 19-54 1 | 28U5069-11R | 142-1 1 28U5077-10L L42 | 2 
2875133 14-50 4 | 2805069-12 | 142-2 l 28U5077-1OR 142 m 
28U030-2 209-17 1 |28u5069-1h 142-3 1 2805077-15 142 1 
28U030-3 209-18 1 28U5069-2h 142-3 1 2805077 -12 12-38 | 1 
28U030-4 209-15 1 28u5069-25 142-3 1 | 2805077-14 Lue | 2 
285032 209-14 1 28U5069-30 142-2 1 2845077 -TL 142 m 
2851025-2 209-2 | 1 284Y5069-7L 142-1 1 28U5077-7R 142 bot 
2801025 -3 209-33 1 28U5069-7R 142-1 a 28U5077-8L 122-50 | 1 
2811025 -4 1209-23 l1 | 28U5070-8L 152-15 1 28U5077-8R 1429-50 | 1 
2871025 209-12 2 28U5070-8R 142-19 1 20u5077-9L 42-48 | 1 
280102 209-11 2 2805070-9L 142-29 1 28U5077-9R 142-48 | 1 
| 2 o 158-4 1 | 28U5070-9R 142-29 1 2805091 -L en e È 
I 280 209-22 1 28U5071-L ¡1142-39 1 28U5091-R |l 
| 28u10kc 209-21 i 28U5071-R 142-3 i 28U5092-L | 1 
| 2801052 209-251 3 28U5071-10 142-70 2 2805092 -R |i 
| 2801075-70 209 i | 28U5071-11 142-6 1 28U5093-6 bo 
| 287200k-1 118-45 1 | 28U5071-13L 142-5 l 2805096 H 
| 28y200k-2h 120-28 l 28U5071-13R 142-59 1 28U5097 2 
| 2 [120-99] 1 2805071-1ÈL | 142 1 28U5100-L 1 
i 209-29 1 2845071 -14R 142 E 28U5100-R l 
i 209-26 1 2805071 -15L 142 1 2805101 2 
| 209-4 1 2805071-15R 142 1 H 2805104 1 
i 1209-16 1 28U5071-16L 142 E 28U51 04-20 1 
| 1118 1 2805071 -16R 142 1 28U5104-21 1 | 
| 210-43 i 2805071-17L 1842-5 1 28U5502-6 LE | 2 i 
| 210-45) 1 2845071 -17R | 142-5 f 2805502 -7 MO 12 
| 138-23| 1 28U5071-1êL  . | 142-57 1 28U5515-10 LIB. 2 
209-32| 1 28U5071-18R 142-579 1 2805515-11 122-1} | 1 
210-å9| 1 28U5071-19L 142-54 1 2805515-12 122-16 | 1 | 
| 210-28 1 28U5071-19R 142-5 1 28U5515-13 R2e-17.| 2 | 
| 210-44 i 28U5071-20 142-59 1 2805515-1A 122-18 | 1 ! 
| 209-5 1 2805071 -21L 142-6 l 2805515-20 Ils oi i 
! 210-50 1 2855071 -21R 142-6 1 2805515-22 122-7 1 i 
! 210-51 1 28U5071-22 142-69 3 2805515-7 122-12 | 1 | 
|: 138 i 2805071-23L 142-6Ë 2 2805515-8 p22-10 | 1 
| 2805058-3R 138 1 | 28U5071-23R 112-68 2 2805515-9 pee-8 | 1 | 
28U5058-6 138 2 28U5071-24L 142-64 1 
28U5058-7 138 1 2815071 -24R | 142-6 1 
i 2805058-9 138 1 28U5071-29 142-6 1 
m | | 
| x | | | 
f i 


726 RESTRICTED Rovisad 15 November 1945 


RESTRICTED 
AN 01-5M-4 
SECTION lll —NUMERICAL PARTS LIST 


. NO. FIG. NO. 
PART NUMBER INDEX QUANTITY PART NUMBER INDEX | QUANTITY PART NUMBER DEX QUANTEY 
‘O. NO, š ‘0. 
2305 210-47| 1 28W021-230 1 28W138-60 9-18 | 1 
2805518 210-46) 1 28W021-231 1 28W138-61 9-18 | 1 
2905520 120 1 28W021 -232 - l 28W138-7 9-19] 1 
2805609-15 142 1 281021 -233 1 i| 284138-70 9-18! 1 
25W004-196 10-70] i 281022 -42 E 1 28w138-71 9-18; 1 | 
28W004-198 10-67| 1 28W139-2 9-8 | 11 i 
294001 -23 10-65| 1 28022 -43 1 28W139-3 9-9 | 10 
28W00h-335 10-69 l 28w140 9-1 Ñ+ 
284001 -336 10-72) 1 28023 | 1 28W140-1 9-1 a 
28W004-3 10-68| 1 284023-1 | 1 284141 9-2 1 
er TOSTI > 287023-104 | + 284141 -1 9-2 1 | 
28004 -52 10-62| 1 28#023-105 | 1 284141 -50L 9-2 1 
284004-56 10-66 1 28W023-2 1 284141 -50R 9-2 1 
28Ww004 -600 91 1 28W023-3 1 28142 `` TOS 1 
10 284023 -4 11-2 1 28W142-1 10-87 | 1 
2-36: 28W023-5 11-2 1 284143 10-85| 1 | 
284005 -601 91 1 28w119-80L 1012 i" 284143 -1 10-85 | 1 
10 28W119-80R | 10-1 1 284150 io-7À | 1 
2-36| ` 28W120-80L | DOSE 1 28W164-6 19-18; I 
287004 -63 10-60 | 1 28W120-80R 10-13 1 | 28W164-7 icles meee | 
260004 -700L 10 1 28W121 10-1 1 284164-8 8-39| 1 
28W008-700R . | 10 1 289121-1 10-14 1 284164-9 8-32| L 1 
28W010-126 12-1 1 284122 10-1 T 28W165-2 Í 13-17) 1 
28W010-127 12-1 1 28W122-1 10-14 1 28W165- RE 3 | 
28W010-3 19-19) X 284123 | 10-17 1 | 280166 Bo] 1 | 
284010-L 12-19! I 28W123-1 10-1 1 | 28W166-1 | 3-40] i | 
28W010-5 12-20 1 28W12} 10-1 1 -284168-14 | 13-7 a 
| 28W010-7 12-55| 1 28w124-1 10-1 1 28W168-15 13-7 1 
28W010-92 12-481 1 284125 10-1 1 28W168-2 | 13-1 l 
28W011-16 2-58) 1 28W125-1 | 10-1 1 28W168-22 asta | 1 
12 28w126-18 | 10-22; 1 28W168-23 13-11 1 
28W011-17 2-58| 1 281126-19 | 10-22] 1 28W168-236 | 13-15] 1 
| | 12 28W127 TOSS 1 28W168-239 | 13-3 1 
284012 -600 DOE T a 28W127-1 10-26| 1 28W168-28 Lë 1 | 
58012601 | 10-1 1 284128 10-80| 1 28W168-29 ` 13-14 1 | 
289015 | 10-3 1 28W129 10-77| 1 28W168-3 | 13-1 1 | 
| 28015-1 10-3 1 284129-1 10-77| 1 28w169-ìh 13-22]. 1 
| 28Ww016-11 8-52| 4 204130 10-24| 1 28W169-45 12-21 1 
i 2840i16-139 8-20 1 28W130-1 10-24 1 28W169-46 | 13-23 1 
23W016-150 8-30| 1 28W131 10-27} 1 I 28W169-50 13-25 | 1 
| 8-31] 2 28W131-1 10-27! 1 28W169-61 13-29! 8 
8-31] 1 28W132 10-76; 1 28W171-500L i 9 1 
8-33| 1 28W132-1 10-76| .1 2-30 i 
| 8-33| 1 28133 10-82] 1 284171. -500R 9 1 i 
: 8-34) 1 28W133-1 10-82; 1 28W171-510L 9 | 1 
8-3)! 1 20W134 10-83) 1 28W171-510R 9 ia 
| 8-35) 1 , | 28w134-1 10-831 1 28W173-6 i 8-281 5 
Zb od 7 28138 9 1 28w176 LAS | d 
8-43] 1 28W138-1 9 1 28W176-1 1230) 2 | 
8-7 1 28W138-12 9-7 1 284177 l mete Å | 
8-8 | 1 281138-141 i 9-4 | 1 28W178-7 i 11-32! 6 | 
10 1 28W138-14R 9-4 | 1 28W179 ed 1 | 
10 1 28W138-2 9-17| 1 284180 o ES 
11-28} 1 284138-3 9-17| 1 28W180-1 | 10 1 | 
11-28| 1 28W138-54 «| 9-20! 1 28W180-2 10-55| 1 i 
| | 
| 
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FIG. NO. 
PART NUMERI E PART NUMBER X (QUANTITY | PART NUMBER | Lx AC 
NO. NO. NO. 
257181 2-7 1 28W2040-700L 9-5 2 2843057 | 5-45) 1 
26W182 2-2 1 2842040 -700R 9-5 1 2814001 -6 2-34| 2 
260185 13-43| 1 2812045 10-73 2 28#4001-610 2 1 
281188 13-45; 1 28W2071-11 12-17 |. 1 2844003 8-24) 6 
28W2005-121 6-21| 4 2842071 -12 12-17 1 8-42] 
28W2010 12 1 28W2071-227 12-37 1 2814013 -9 5-51| 8 
26W2010-1 12 a 2842071 -232 12-36 1 28W1016 ^ 5-50| 8 
28W2010- 19 12-50| 1 28W2071-3 12-36 E 2844018 11-14! 1. 
28W2010-11 12-511 1 2842071 -4 12-37 1 28W4019 2-65) 3 I 
5842010-35 12-23| 1 28W2071-5 12-16 1 11-13 
28W2010-36 12-24| 1 28W2071-7 12-21 al 2841035 5 1 
28W2010-å l2-h2| i | 28W2071-9 | 12-25 1 28#4035-2 | 5-55) 2 
28W2010-8 12-471 1 ¿| 28W2081 | 12-60 1 2841061 ~2 10-48 1 
2EW2010-9 12-48) 1 28W2082 12-57 1 2844061 -3 10-281 1 
28W2013-550 5-1 1 2842082 -7 12-58 1 28WhO61-h 10-47) 1 | 
2EW201 2-560 5-5 1 28W2082-6 12-59 1 2844061 -5 i 10-471 1 
| 28W2016-122 8-49} 2 28W2103-550 5-11 i 2874062 ~2 10-45| 1 | 
28W2016-51N 8-36| 1 28W2103-551 5-11 1 2844062 -3 10-45| 1 | 
28W2016-55 i 8-36) 1 2842188 - 13-44 1 28474062 hb | 20-58| 1 
28W2016-56 8-37| 1 28W3013-5 | 5-53] 8 28W1062-5 | 30-48. 1 
| 28w2016-57 8-37| 1 2843013 -6 | 5-52 8 281069 i 2-20) 1 
28712016 -58 8-38} 2. 28W3017-13 8-9 | . I 2845005 i 76 
28W2016-60 8-41 1 2843017 -133 8-10 1 28W5005-102L | 6-17) 1 . 
28W2017-126 8-1 | 1 2843017-18 | 8-20} 1 28W5005-102R | 6-17| 1 
2842018-10 2-70| 2 | 28W3017-23 | 8-5 L 28W5005-125 2-1 1 | 
28W2018-20 2-76! 2 i 28W3017-2h 8-3 1 | | 5 | i 
2 W2018-21 2-75! 2 | 28W3017-600 | 8 1 28W5005-35L | 6-8 3 N 
2842018-3h 2-72|. 1 2-29 2845005 -35R i 6-8] 3 
I 2342018. 35 2-72| 1 2843017 -84 8-1 1 2845005-h21 | 6-9 3 
. 28#2018-36 2-72} 1 2843027 -85 8-2 al ll 26W5005-42R 6-9 3 
2842018-37 2-13] 1 283017 -94 8-6 1 28W5005-43L 5-10! 2 
28y2018-43 | 2-71j 2 1. 2843027-L 5-25 1 | 28W5005-13E 6-10 2 
28W2018-50 j 2 i 1 || 2843027 -R 5-25 1 2845005 IT. 6-11] 2 
26/2015-51 2 | 1 2843032-2 i 8-16 3 28W5005-44 : 6-11) 2 
28W202k 12-39! 1 28W3030-3 | 8-17 2 2815005 Jet, | 6-12] 2 i 
26W2033-2 Te |. 2843033 -18 7-5 p 2 2815005 ën | 6-12; 2 | 
IRA 7-3 1 il 2843033-19 | 7-6 4 28W5005-46L i 6-13) 3 | 
3 -500 7-3 | 1 2843033-26 | 7-9 Fo. | 28w5005-4OR | 6-13 3 | 
7-} ì 28W3033-230 | 7-7 4 285005 -1 91, 6-18] 1 i 
7-15| 1 2843033-231 7-8 + | 2815005 -H9R 6-14 1 | 
-7-16| 1 28W 3033-232 7-20 2 i 28W5005-81L 6-15; 1 i 
7-11) A 2843033-233 7-21 2 28W5005- 81R 6-15) 1 | 
| 7-12; 1 2873033-234 7-22; 2 28W5005-82L 6-16! 1 
| TATI | 7-23 2 2845005 -82R 6-16) 1 
| | 7-18| 1 | i 7-24 2 28w5006 |. 8-51) 1 
| 7-13 | 1 7-25 1 || 28W5007-10 | 5-48; 8 | 
| dell oL 5813032 238 7-19 8 2845007 -7 5-49! 4 f 
9-3 1 28303 %-31 7-10 2 | 2845007-8 | 38-31| 2 i 
j 9-3 1 28143033 -33 fel i Il 28W5007-9 | 38-32) 2 | 
x 9-0 1 2843033-3% 7-1 1 || 2845008 5 |` che | 
| 9-6 à 28W3033-35 7-2 1 28W5008-6 38-33; 4 i 
BP ! 9-3 1 28W3033-36 . 7-2 1 28W5010-6 i 6-22) 1 | 
| 2842040 -7R 9-3 1 2843041 8-11 1 | 28W5011L | 6 i i 
! i | : j ii 28W5011R o ae i 
| TE | | | 
| | 
` i 
| | | Fo | 
| | i E" | i 
| | | | | | 


28W5011-28R 
2845011 -2% 
2845011-25 
28W5011-2€ 
2845011-27 
28145011 -28 
285011 -29 
28W5011-30 
28W5011-31. 
26wW5011-32 
28W5011-33 
28W5011-35 
28W5011-36 
2845011 -37 
26W5011-38 
28W5011-39 
2845011 -40 
2845011 -42 
285011 JS 
28W5011 -50L 
28W5011-51 
28W5011-52 
2845011 -53 
2845011 -57 
2845011 -58 
2845011 -59 


2345011 -51 


2235013 
206W5016-2L 
28W5016-2 
28W5015-2R 


DA 


c 


Oy 


OI Own 


POM PO IO fO fo mo TO nO 


2-6L 
2845032 -6R 
2845032 -7L 
2845032 -TR 
2845037 -6 

28w50£1-0 

2845042 


PART NUMBER 


28W5011-18L 


AND 


-121 


09 


1 


1 i 
F2 H ARO O 


[ 
ro 
. © 
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FIG. NO. 


SECTION il 


TOTAL 
QUANTITY 


HN ON 2 EEE TO TO Ed je EEE EH EH PO OLE DD FO P RW PE TO DO EEN ER HD TO = q FI Yd OVO 


$ 


28W5046L 
28W5046R 


2845046-6L 
28W5016-6R 


20W5047L 
268W5047R 


2845047 -6L 
285047 -6R 


28450481 
28W50k8R 
28W5049L 
2845049R 


28#5049-6R 


28W5049-7 


28W5056-6L 
28W5056-6R 
28W5056-7L 
28W5056-7R 


28W5057 
28w506h 


28W5065-12 
28W5065-13 
28W5065 -16 
28W5065-17 
2845065-18 
28W5065-19 
28W5065-20 


28W5065-21R 
28W5065-24 
20W5065-25 
28W5065 -26 
28W5065-28 


28W5075L -2h,|. 
28150761 -26 
28W5076R 2-26| 
28W5102L 5-10 
28W5102R 5-10 
28451041 5-13 
2845104R 5-13 
2815107 -3L 5-20 
2845107 -3R 5-20 
2845107 -4L 5-21 
28W5107-4R 5-21 
28W5186-10 13-8 

28W5186-11 13-9 

28W5186-12 | 13-10 
28W5186-13 13-12 
28W5186-14 13-13 
28W5186-6 13-2 

28W5186-7 13-4 

28W5186-8 13-5 

28W5186-9 13-6 

28W5192 6-33 


PART NUMBER 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 

28W5049-6L | 


| 
2845065-21L | 
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t. 


E A UE o t 


I 
MU MUY www NI RE D D D 


D) D ONOVOV OV ON ON ON ON ON ON ON ON OV OY ONU UT UT UT OD ON ON ON HN ON GN OV ON ON ON ON CN OY OY 
1 
FOOO-“ VIDV MOWMIANNHE DOWN 


PARTS LIST 


QUANTITY 


OFF A A A E E 2. fe R2 2 A dd EH ES EH IP TO CO OO. TO TO TO SI 000000 2 I2. EH E2 DO DD TO E2. IFI EER ED A e EG E ED 


| 2876011 


28W5209L 
28W5209R 
28W5209-2L 
28W5209-2R 
2845516 
28w5518-6 


28W5519 


285520 
2845521 
2845522 -6 
2845522 -7 
2845550 
28W6011-111 
28W6011-132 
28W6011 -137 
28W6011-20 
28W6011-21 
28W6011-23L 
28W6011-23R 
26W6011-24L 
28W6011-24R 
28W6011 -25L 
28W6011-25R 
286011 -29 
28W6011-3L 


28W6011-3R 


28W6011-30L : 


28W6011-30R 
~31L 
2816011 -31R 
28W6011-321. 
28W6011-32R 
28W6011-33L 
28W6011-33R 
28W6011-35 

28W6011-36 


28W6011-1L 


2846011 -4R 
28W6011-5L 
28W6011-5R 


28W6011-51 
28W6011-5L 
28W6011-5R 
28460321 
28W6023R 
28W6033 
28W6033-6 
28W6033-8 


TOTAL PÅ NG: | 


PART NUMBER 


y TOTAL | 
INDEX QUANTITY i 
NO. | 
5-22) 1 
5-22) 1 
5-23) 1 
5-23| 1 
|! 6-28) 32 
6-441 2 
| 6-34) 320 
6-3%4| 288 
6-h5| 2 
6-h6| 2 
56-501 å 
| 6-47) 4 
2-78! 1 
| 13-22) 1 
H = 
19501) 4 
| 13-23; 3 
aa 
| 15-33) 1 I 
| 13-3À 1 | 
| 23-34: 1 | 
| 23-35) 1 | 
13-35! 1 | 
| 232310 3 | 
| 13-32) 1 | 
| 13-36) 2 i 
i 19-55| 1 
| 2-55) 1 
13 
| 13-38] 1 
| 13-38) 1 
13-39 1 
a 1 
| 13-40! 1 
| 23-40] 1 | 
i 13-41) 1 
| 13-411 1 | 
135-371 1 
| 13-42! 1 | 
| 2-55! 1 | 
T3 | i 
2-55) 1 
13 | 
_2-55) 1 
p 43 ad 
Ea p 
| 13 | 
i 13-27) » 
2-55} 1 | 
2-55| l 
Gre bk. d i 
er E | 
10 | 1 | 
10-92] 1 
10-91} 1 
I 
| l 
| | 
| | 
kde t. nolo] 


PART NUMGER 


294017 -2 
294017 -3 
294017 -4 
29A017-86 
294020-3 
294020-5 
29B3717 
2981132-6 


2983013 
29E3668-2 
20R2220-2 
2973035 
29F3137 
29F4911-6 


20F6497 
29F6497-2 


3 
2976503-l 
2996508 
2961087-7 
29£1046-7 
29P3078 
2923152 
2971192 


2971195 
| 2971194-6 
¡mass 


2971196 


29-0-1028-4 


o 
VO 
Ù 
O 
L 
1 o 
L NO 
o 
i 
LA 


NPP ES EB EH EB EH. TO TO IH [O0 I4 I2. TO TO CO CO e 4 e 


CO IO I E2 F2. E E] E TIO. CO COONIH TO TO UPP 


Ui fo rH 


RESTRICTED 


AN 


PART NUMBER 


31B222-3 
31B232-6 


3115-1ET-6D 
3115-1ET-8D 
3115-1GT-4D 


3115-1HT-8 


3115-1HT-8D 


|| 31F177-8 


31F177-9 
31F4116-7 
31F4116-8 
3141-5-10D 
3152-2-3D 
317HT-6-4D 
3175-7-8D 
3175-8D 
32B1252 


32D005-70L 
32D005-70R 
32D005-80L 
32D005-80R 


32D010-15L 
32D010-15R 
32D010-16L 
32D010-16R 
32D019-2L 


32D019-2R 
32D020-2L 
32D020-2R 


32D020-6 

32D021-13 
32D021-18 
32D021-19 
32D021-2L 
32D021-20 
32D022-15 
32D022-18 
32D022 -2L 
32D022 -2R 
32D022-6 

32D022-7 

32D023-0 

32D024-2 

32D028 


32D029-4 


32D030 
32D031-0 


32D035 


CO 


01 -5M -4 
SECTION Il—NUMERICAL PARTS LIST 


RESTRICTED 


TOTAL 
QUANTITY 


€ DN H RPP RRP EE PEPPER = P E PRN D IO N N Ota MV pp urco 


PART NUMBER 
32D044 86 2 
81-18 
| 32p044-2 82-12) 1 
| 32D5011 86-7 7 
81-33 
328466 67 4 
32F2027 1155-37] 1 
32F3057-3 1148-35 | 2 
3273400 210-10) 1 
3273553 1158-109 1 
3211594 -0 1156-60! 1 
32F5565-8 1042-20! 1 
32F5712 103-4 2 
32F5712-10 104-451 5 
32F5712-6 104-4 41 
102-5 
100-7 
100-12 
32F5712-6D 100-7 | .4 
32F5712-8 LOL 21 
10%-7 
1102-28 
1102-31 
¡100-146 
100-48 
i 100-51 
32F5733 104.5 | 1 
325769 103-5 1 
3275770 103-47| 1 
32r5787-6 102-9 2 
32F5787-8 102 1 
32F5791-0 1103-48} 1 
32F5791-2 103-49; 1 
32F5791-3 103-50| 1 
32F586 1104-51}, 1 
32F6759 104-9 i 
32F676 i101-27! 1 
32F708 104-39| 1 
32F785-3 39-12| 1 
326076 71-14] 1 
3261067-2 . Th-5h| 1 
3261067 -3 74-50) å 
3261007 -+4 74-51] 3 
3261433 Th-hh| 8 
3261519 74-32) 8 
3263402 210-6 Y 
32P023 71-6 |. 1 
32P079-9 80-231 6 
| 75-3 
32P089-10 gr- -2 
32P089-11 97-71 2 
32P271 i 71-19) 1 
32P271-8 | 71 | S 
32P272-0 | 72-21) 1 
32P273 79-19! 1 
32P274-6 79-141 1 
32P274-7 79-13! 1 
32P275. 79-181 1 
32P281 71-18! 1 
ii 32-0-001-21 73-24; 1 
il 32-0-003-44 1-15) 1 
I 32-0-031 73-4 2 
32-0-055 73-9 1 
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1 
È iG. i 
PART NUMBER PART NUMBER obe de PART NUMBER | AND QUANTITY] 
. NO. 
—IIW 
33C1018 133-8 1 5272 1 9-247-1 | 70-21] 5 | 
33V001-112 101-20! 3 5280 2 1125 
33v001-12 40-5 2 530126 1 9F039 ! 158-751 10 
33V111 101-18} 3 559x13 D | 62-33 i 
33V219-18 51-4 2 561-2-A 1 60-4 | 
33v219-26 i 47-6 2 5645 2 55-5 d 
34DD-4 25-10| 10 1 3-4 | 
28-4 6-PT-D 45-36 1 901A | 126-12 1 
3461646 156-61| 1 6-3321-A-D 45 1 92755 158-421 1 | 
349 158 2 6BD 74-72 1 92756 158-33| 3 
35D2265 | 84-55) 2 68-1 83 gf E | 
83-22 606-0-125DC 11-28 " 158-82 ! 
36021B 102<1 1 606-0-60-DC ` 11-27 3 9515 | 63 4 
3610204 1102-25] 1 606-50-0-50DC 11-29 x 9689006 . 1142 8 
3752-6-036-92-25 83-23! 1 6202-330-3 25-25 1 9689012 62 x 
| 3800-100 1128-41] 1 6202-330-å 25-25 1 96B9065 62 D 
| 3800 112-39| 1 6353A-12 67-11 6 96B9066 138 19 
3800-72 109-56; 1 6363-2-15 30-2 1 9689067 138 24 
390 1157-9 dl 645 62 2 133 I 
%-PI1G.101-BD 130 1: 56-33 62 
LCCT-D R2 Jr 2 648039 03-14 1 18 
| ACT-DAS 7h-87| 1 66x184 94-34 2 32-28 
| 4L11G0J 97-38| 2 68359 06-6 1. 133-107] 4 
! 11001 101-30] 1 7 56-65 2 96B9076 138 19 
104 -LFG-} 78-27) 1 60-12 ^ i 33-32 i 
| 41522 100-53| 2 701-P1-8D 03-42; 1 | | 
33-33 701-P10-68 Th 3 | 
41522-1 1100-53} 2 702-F-G-4D 26-39 1 
i 33-33 702-GG-4D 73-32 3 
11531 100-29| 1 26-47 
430 93 1 702-GG-6D 74-71 2 
1305 93 e 703-3-6D 27-36 2 
4307 93 1 74-70 
L3223AD 2 705 Type-CC 58-10 1 
47 Inch 33-49) 1 710-6-6D 29-46 1 
| 4733384 126-8 1 7/8 0.D.x3/8 1.DI.40-6 D ! 
| 475-HT-8D 104-28| 3 TTT. 01-7 y i 
103-53 i 01-29 | 
104-28 ` || 7943 62 2 j 
182 209-8 | 1 | 56-32 | 
5B2 91-43) 1 8104 31-1 1 
5051-2-318D [103-41] 1 8200K5 130-3 1 
| 5058 1107-20} 3 8251L 33-1 1: i 
i 106-20 8251R 33-1 1 | i 
| 51518 100-37| 1 8363K4 150-13 9 I i 
| 5171 152-6 | 8 867 -M-1 33-7 | À | 
| 5172 152-5 | à 8751K4-10 A.M.P. [11-21 | 1 | 
! 51802 83 1 8820-K1 50-16 1 i 
| 523 100-40! 3 8824KÎ 50 ji çl d 
| 100-61 8989-1 26-37 2 i 
| 593A. 100-30| 1 | 
| | 
| 
| | | 
| | 
| x | 
| | | 
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AA TEES LARA AR SR NE TESE 


NA 
IAS AAA E ANA A PR EET AE TN 


PA 


Ps 


s 
FIG. | INDEX| © 
NO.| NO. E MAJOR ASSEMBLY 
: 
209| . 28U1075-70 
209| 1 #1202 
209| 2 i 28U1025-2 
209| 3 220364 
209! 4 2804005-10 
209) 5 2805035-6 
Í 1 
bog 
209| 6 | | 28r6705 
209| 7 | 28F6704 
209! 8 | | #482 
209| 9 2211031 
209| 10 | | #5280 
209 11 | 2801027 
l209| 12 | | 2891026 
209| 13 ; | 220173 
209| 14 28U032 
-1209| 15 | | 280030-4 
209) 1 28U5001 
209| 17 | | 28U030-2 
1209| 18 285030-3 
209! 19 | | 22U1033 
209; 20 220361-3 
209| 21 | | 2801049 
209| 22 | | 2801048 
H ! 
1209) 23 | | 2801025-4 
209] 24 2855097 . 
1209 25 2801052 
1209| 26 | | 2803000 
|209] 27 | | 28P6696 
[2091 29 | | 2802006 
1209 | 30 | 2805096 
(209, 32 2805027 
1209| 33 2801025-3 
I 1 
po 
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SECTION ll— GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


GROUP SERVICE TOOLS 


6 NOMENCLATURE 


-Miscellaneous Equipment, 
| Special Tool’ 
Screw Driver-Apex Tool Company, 
c/o Hartwell Aviation 


| | Supply, Los Angeles 


UNITS 
PER 


SERVICE TOOLS Raso 


EI iii [4 [5 


2 


California 
Handle 1 
Wrench-Conduit Coupling 2 
Spanner-Nose Landing Gear 1 
Packing Nut 
Wrench-Nose Lending Gear, Door 1 
i ] and Down Latch Pack 
| | ing Nuts 
W ola Wheel Down Lock, 1 
Long 
iene Wheel Down Lock, 1 
Short 
le - (NEES Spanner, 1 
Fisher and Porter 
Company, Hatboro, 
Pennsylvania 
ea it Coupling 2 
ud nc RRE Engineering 2 
EI | Company, San Diego, 
California 
encn- Rn nduit Coupling 
nch-Co nduit Coupling 
` Assembly, Conduit 


Coupling 

t Fuel Sight Gauges 

Wrench-Filoat 

Wrench - Chil Frap Nut 

Wrencn-Flo 

Wrencn- baciati Float Retract- 
| ing Gear 

Wr nen eee Coupling 

Wrench-Condhit Coupling 


Wrench Fa 


Wrenc ee t, Upper Wing Serut 
| | Fitting 
dii cket, Front Spar Wing 


Fitting 
Wrenc 
Guard-Self Sealing Fuel Cell, 
Sight Gauge Nipple 
på 


L @2 

Ka cket Adapter, Fuel 

| Sight Gauges 

E bre ial, Hydraulic 
| | Systen 

Wr md oa ry Terminals 


Screw Driver-Brazier Head Screw 
Wrenc ED UN Starter 
Kit] 


Tool 


RESTRICTED 


EE 
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PROPERTY CLASSIFICATION 
y y BRITISH 


RESTRICTED Section IV 
AN Oi-5M-4 Service Tools 


er 


H NO Tee sa 
Figure 202—Spocela 


i Tools 
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SECTION li—GROUP ASSEMBLY PARTS LISTS 


| | CRE 3 PROPERTY CLASSIFICATION 
FIG, ! INDEX | o——— — 8E DOLS i luis 
NO. | NO. | | MAJOR ASSEMBLY : GROUR = PUT RN PMEWPI gel uc] 
E en NOMENCLATURE ` | NAVY | ARMY | BRITISH 
Sal 
210 urna Airplano(28H1003) 1 
[220 1 | 1 
21 2 hà-bablacUppén l 
210] 3 ing Dat e-Lower 1 
210) Ë | l| 
210] 5 i! 
2101 6 1 | 
210| 7 1 
[210| 8 1 
|210| 9 1 
[210] 10 1 | | 
210] 11 1 
|210 12 1 | | 
1210! I 
i OG 7d | 
EAS LG 2 sl 
210} 15 id | | 
1210) 16 1 
¡210 3 | 
|220] 17 | 1 | | 
210| 18 2 | 
En 19 | m | 
| 2101 20 ; 4 I | 
¡210| 21 | 1 | | 
| 210) i 1 | | 
E : 07 1 | | 
z 10 .Ssem 2 | | 
| 2 3515 i Li: | Se 2 | ! 
is 16 Bo ME | h ; | 
É -16 | Nu em | Y i | 
| 5508 | Li | 1 | i 
516 | Ba! -Turnbuckle 1 | | | 
34 | Bol 1 | 
3 | B | 1 : | 
Nut-Shear | 2 i 
Sling Engl nie Hoisting T ! | | 
NE: Screw Geared Block (@78) CZ | | 
Platform- ngine Working | | | 
| p È (28F1370-60L) L.H. | 1 x | 
| Pl atform- Eng a Working 1 | I i 
HN | (2871 370- GOR) R.H. | 
| | Piet form-å sisembly 1 | 
i Ledde: “Support Assembly i | 
| Suppo dass sembly SÉ i | 
Cable-As ssembly 2 | 
È Lopk-fuini | 1 | i 
¡2 P Platforz-Bomb Loading 1 | | 
m i E | i | (2841063-3) L.H. | ! 
ER) | | 323032 Platforu-Boub Loading å | 
| | We j | | | (2841063-4) R.H. i 
i210| 38 28A1060 Habger-Beam 1 | | 
i210| 39 | 2841061 Hangar- Su 1 | | 
12101 40 | | 2841058 Tube -Br ce | | 2 ! i 
foro! 41 | | 2841059 | | Chiennlei -Brace : 2 | 
| 210] i | AN23-21 Bolt hj | 
1 
| i | i x 
I | 
| H 
i H 
L I 


d 
1 
i 


Section 
e 
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AN 01-5M-4 
SECTION HH GROUP ASSET o is LISTS 


GROUP , SERVICE TOOLS PROPERTY CLASSIFICATION | 


NO. N MAJOR ASSEMBLY zo TE ENT ASSY 


PART NUMBER 1 ste NOMENCLATURE BRITISH 


210 Q600-6-28.5 8 eels 2 

210 AN320-3 j Nut-Shear h 

210 28A1056 Clam 2 | 

210 AN3-15 Bd1t 2 | 

210 AN310-3 | nit-dastle 2 | 

210 Q600-6-29 i Spac r 2 | 

2101 42 2841062-8 Platfiori L.H. il 

210) 42 |. | 2841062-9 Platform R.H. | 1 ! | 

210 2841055 Clip m | i 

210 AN515-8-20 Sdre 10 | 

210 Q810-D5-23 Spacer 10 | 

210 AN365-832 Nut | 10 | 

210 AN2H-20 Bd1t 2 

210 | Q600-8-24 Spacer 2 

210 AN320~4 Nut-Shegr . 2 

210 3E3019 Bdr-Tovwing | (28U5006-3) i | 

210 43 | | 2855006-7 Cdbié-Snubhing i | 

210) 4} 2805035 Pin | 1 

210) 45 2805007 | Cdnneéctor 1 

210 46 2805518 Sieeve 1 j | 

210) 47 | | 2805827 | Tdwbar | 1 | 

210 AN5-33A B 1 ! 5 | 

210 AN365-524 Nut 5 

210 ANL5-27 B i 1 

210 | AN960-AL516 We ha r 1 | 

210 AN310-5 yt- astle i i 

210) 48 2855033 pitting | E | 

210| 49 2805032 Handle 1 

210| 50 2805036 Ldek 1 ! 

210| 51 28U5037 Rad 1 

210) 52 | NSC032 Spring | 1 | | 

210 Q7021-C34-.063 Wdshdr 1 , , | 
210 53| SE3027 | Siing-Ruddér HBY- 6A LE. | 

; | | (WPJ7091) | 
210| 54 | | SE3028 Sling-Enperina . GA | 1 i 
| | i gi (NPI7094-1) f | 
| | | 
| i 
I | | | 
| | | | 

! 

| | | | | ! 
: : i | 
| | | | 
MW x | 
| 
Í | | | x 
a | | 
MAU E 
i | | | [ 
| | | 
| | | | 
738 RESTRICTED 
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ATRERAMES ont ARMAMENTO 
Technical Supply Bullobia 
$42 = 6 March 1950 = Ge 


SERA end 204 ILLUSIRADD PARTS CATALOG AN Ol-SU.4 5 (CURE NGNDER 5S. (oner 
“Ydyw [74 
YS ST EN 15, 1 D 16 2g 17 


o 


nsolidated Vultoo ciao Comoration Ir 
"or Vas found insofar ag eì se not vor chan 


fr Wm ATA 22 


the desine of Conso idated Paré Number 
50 DO Se TE oT o Rd anf ads and for -git YND 


odas mm end PER Ze 
sd and “5, vospsutiralv. after nachinias sal gatt 
Lë cago Ån ono picco. mucosa, and thea cus in half, 
nog bo ing arebancenb a on Voth IRE and «SILE ss sel, Thicrofora, I 
Philadelphia 25 icsulng cn engineering order to Consolidated Port Nenbor 
31632 calling for a GRE Assembly, consi sting of 9 GRH and «Su Zeep b 

Issued as a passa sot, aná M consi sting or "QU and e5 wired 
gether and issued as ere get 


FOR IRAWING SUE AYRWRANWS & ARMAMENZ, TECHNICAL SUPPLY BULLETIN MS of Gen, 


